﻿HOME | SEARCH | REGISTER RSS | MY ACCOUNT | EMBED RSS | SUPER RSS | Contact Us | ARADON Ştirile judeţului Arad – ARADON http://www aradon ro/rss aspx/page/aradon-article-index-rss-page/dc/im:aradon:news-arad Are you the publisher? Claim or contact us about this channel Embed this content in your HTML Search Report adult content: click to rate Account: (login) More Channels Showcase Channel Catalog Subsection Catalog Articles on this Page (showing articles 32361 to 32380 of 42178) 03/06/18 05:40: _Concert dedicat femeii 03/06/18 05:43: _„Orașul nostru” aju 03/06/18 05:54: _Atenționare: cod ga 03/06/18 07:25: _Bărbat lovit mortal 03/06/18 07:52: _Prefectura a dat or 03/06/18 21:59: _Frontierele din jud 03/06/18 23:17: _O ținută „Chic by V 03/06/18 23:24: _Doi tineri de 23 de 03/07/18 01:11: _USR Arad propune mo 03/07/18 02:06: _Mircea Pereş: „dege 03/07/18 02:27: _Tânărul care și-a o 03/07/18 02:50: _Polițiștii cultivat 03/07/18 03:14: _„Cultul Eroilor”, c 03/07/18 03:24: _Alertă prin SMS pen 03/07/18 04:03: _A început „curăţeni 03/07/18 04:03: _Percheziții la Arad 03/07/18 04:12: _Poftiţi în „Imagina 03/07/18 04:21: _Leo de la Strehaia 03/07/18 04:57: _Cei șase bizoni „fr 03/07/18 05:39: _Poliţistul beat car (showing articles 32361 to 32380 of 42178) Browse the Latest Snapshot Browsing All Articles (42178 Articles) Live Browser Channel Description: ARADON older | 1 | | 1617 | 1618 | (Page 1619) | 1620 | 1621 | | 2109 | newer Open menuShare 0 0 03/06/18 05:40: Concert dedicat femeii Lucrări de Giovanni Martini, Jules Massenet, Enrico Toselli, Edward Elgar, Aram Haceaturian, Dmitri Șostakovici, Leonard Bernstein, John Williams, Nino Rota, Francis Lai, Pierre Revaux, Freddie Mercury, Beatles și alții vor răsuna joi, 8 martie, în Sala Cercului Militar Orchestra Simfonică a Filarmonicii de Stat, aflată sub bagheta lui Cristian Neagu și avându-l ca centru al atenției pe violonistul Florin Gherghel, îi așteaptă pe arădeni la un concert dedicat femeii Teme de dragoste din muzica de film ori din cea a teatrelor de pe Broadway, din spectacole de operă și balet, sau din repertoriul pop-rock al ultimelor decenii, revin în programul filarmonicii joi seara, de la ora 19 Versiunea orchestrală a celor mai frumoase melodii închinate iubirii, vor putea fi ascultate în programul dirijorului Cristian Neagu, o colecție din care nu lipsesc miniaturile clasice, Plaisir d’amour de Giovanni Martini sau Salut d’amour de Edward Elgar, dar și atipice mărturisiri sonore, încriptate în partituri de Jules Massenet sau Aram Haceaturian Iar partituri de film, semnate Francis Lai, Nino Rota sau James Horner, cele care amplifică spectacolul cinematografic în memorabilele Love Story, The Godfather, Romeo and Juliet, Avatar sau Titanic, se vor regăsi alături de succese pop ale ultimelor decenii: My Way, Yesterday, I Will Always Love You și multe altele Open menuShare 0 0 03/06/18 05:43: „Orașul nostru” ajunge în Turcia Actorii arădeni vor pleca în orașul Bursa, la Balkan Breeze Festival unde, pe 24 și 25 martie, în ultimele două zile de festival, vor aduce în fața publicului turc spectacolul „Orașul Nostru”, una dintre cele mai de succes producții ale teatrului arădean din ultimii ani Spectacolul va fi pus în scenă la Teatrul Național „Ahmet Vefik Paşa” din Bursa, în cadrul unui festival la care participă teatre din Macedonia, România, Bulgaria, Turcia, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Grecia și Albania În anii trecuți, teatrul arădean a mai participat la festival cu spectacole precum „Orchestra Titanic” (2014), „Săptămâna luminată” (2015), sau „Casa Bernardei Alba” (2016) Actorii arădeni ce vor pleca spre Bursa, cu spectacolul regizat de Cristian Ban, sunt Ioan Peter, Alex Mărgineanu, Cecilia Lucanu-Donat, Angela Petrean-Varjasi, Ștefan Statnic, Dorina Darie-Peter, Roxana Sabău, Robert Pavicsits și Călin Stanciu Din România, la ediția din 2018 a Balkan Breeze vor mai participa și actorii Companiei de Teatru Lightwave Theatre din București, cu spectacolul „Sunt eu, Annabel” Open menuShare 0 0 03/06/18 05:54: Atenționare: cod galben pe Crișuri Se așteaptă scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție Avertizarea cod galben este valabilă în intervalul 07 03 2018 ora 12 – 08 03 2018 ora 12 În Arad sunt așteptate creșteri ale bazinelor hidrologice pe Crişul Negru și Crişul Alb În această situație se impune urmărirea evoluției situației hidrometeorologice, în conformitate cu „Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgenta generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră” Open menuShare 0 0 03/06/18 07:25: Bărbat lovit mortal pe trecerea de pietoni, pe Iuliu Maniu Un autoturism Ford care venea dinspre Micălaca, pe banda a doua, l-a lovit în plin Impactul a fost atât de puternic încât pietonul a fost ridicat în aer la o înălţime de aproape trei metri (până la nivelul etajului întâi al Liceului Naţional de Informatică) şi azvârlit în faţă aproximativ 20 de metri, iar bicicleta pe lângă care circula a ajuns între liniile de tramvai Un echipaj medical de pe Ambulanţă a efectuat manevre de resuscitare pe carosabil Din păcate, fără succes După 40 de minute, a fost declarat decesul bărbatului în vârstă de aproximativ 50 de ani Traficul rutier a fost blocat pe o bandă de circulaţie Poliţiştii efectuează cercetări UPDATE: Şoferul vinovat este un poliţist care la momentul producerii accidentului se afla sub influenţa băuturilor alcoolice „Din primele cercetări efectuate la faţa locului, s-a stabilit că un bărbat de 34 de ani, din Arad, în timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Iuliu Maniu din municipiu, dinspre Micălaca spre Piaţa Drapelului, ajungând la o trecere pentru pietoni a surprins şi accidentat grav un bărbat de 68 de ani care, în calitate de pieton, se afla în traversarea străzii, pe trecerea pentru pietoni, pe lângă bicicletă Conducătorul auto a fost supus testării cu aparatul alcooltest iar rezultatul a fost 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat Conform procedurii, s-a dispus recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei La scurt timp de la producerea evenimentului, victima a decedat În cauză, pe numele conducătorului auto a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi conducere sub influenţa alcoolului Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs acest eveniment” – a declarat Lorena Radu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad Potrivit informaţiilor noastre, şoferul care a provocat accidentul este poliţist la Secţia Vlaicu din municipiul Arad VIDEO: Valentin Goran Open menuShare 0 0 03/06/18 07:52: Prefectura a dat ordin de permanență în județ Prefectul Județului Arad, Florentina Horgea, a dispus mobilizarea imediată a Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență de la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județ, în condițiile Codului Galben hidrologic emis de meteorologi Prefectura a atras atenția primăriilor că ar trebui să acorde atenție deosebită la: luarea tuturor măsurilor ce se impun pentru asigurarea scurgerii apelor pe cursurile de apă permanente și nepermanente în localități, în zona podurilor și podețelor; asigurarea scurgerii apelor pluviale prin șanțuri și rigole pe raza fiecărei localități; asigurarea respectării prevederilor Planurilor locale de apărare împotriva inundațiilor; pregătirea stocurilor de materiale și mijloace de apărare împotriva inundațiilor și a formațiilor de intervenție alcătuite din localnici pentru eventuale intervenții; supravegherea permanentă a iazurilor piscicole și luarea tuturor măsurilor ce se impun pentru evitarea accidentelor la acestea Permanența vizează primăriile din bazinele hidrografice ale Crișului Alb și Crișului Negru Open menuShare 0 0 03/06/18 21:59: Frontierele din județul Arad, tranzitate de mașini furate din vest Traficul internațional cu autovehicule furate are o rută bine stabilită: din vestul Europei, via România, în est, în țări precum Moldova, Ucraina etc Anul trecut, în punctele de trecere ale frontierei din județul Arad au fost descoperite 44 de autoturisme care figurau ca fiind furate Potrivit comisarului șef Marin Bondar, inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, din documentarea asupra cazuisticii înregistrate, au rezultat cu titlu de concluzii faptul că autovehiculele depistate la frontiere ca fiind furate provin din state precum Italia,Germania, Franţa, dar s-au înregistrat şi cazuri din Marea Britanie, Belgia, Olanda, Polonia, Suedia, Norvegia, Slovacia, Austria şi Portugalia În ceea ce privește tipul autovehiculelor furate, majoritatea sunt autoturisme de lux, în special de tip SUV „Cărăușii” Cine sunt cei care au „misiunea” de a conduce autovehiculele furate? În mare parte, cetățenia transportatorilor „cărăuși” este română, însă sunt întâlnite cazuri și de cetățeni italieni, ruși, moldoveni, unguri și polonezi Odată furate din vest, autovehiculele au ca „destinație” țări precum România, Ucraina, Moldova, Belarus, Rusia și Turcia Ca modalități de sustragere a autoturismelor, hoții preferă frauda de asigurare – este și cea mai întâlnită metodă -, însă se înregistrează şi numeroase cazuri de furt brut, urmat de falsificarea documentelor, plăcuţelor de înmatriculare şi repoansonarea seriilor de şasiu În anumite cazuri de furt la comanda, s-a folosit modul de operare denumit clonare – caz în care se folosesc documentele şi plăcuţele unei maşini care au caracteristici similare şi singura modificare operată este repoansonarea seriei, corespunzător documentelor autentice deţinute Principalele mărci și modele de autoturisme depistate ca fiind furate din statele din vestul Europei sunt: BMW – Seria 5, seria M, X5, Audi – Q7, A7, A6, A4, Mercedes – S Klasse, GL, CLK, Volkswagen – Tuareg, diferite modele de Range Rover (Land Rover) Open menuShare 0 0 03/06/18 23:17: O ținută „Chic by Vali Cioban”, pe covorul roșu de la Gala Oscar Aradul a fost prezent, indirect, la Gala Premiilor Oscar din acest an Andrea Iervolino, producător de film italian, a pășit pe covorul roșu al prestigiosului eveniment îmbrăcat într-o ținută „Chic by Vali Cioban” Costumul negru creat de arădeanca Vali Cioban a fost remarcat în termeni pozitivi de presa de specialitate de peste ocean Cei doi s-au cunoscut în luna octombrie a anului trecut, când producătorul de la Hollywood s-a aflat la Arad – unde i s-a decernat titlul de Doctor Honoris Causa al UVVG – și a vizitat Atelierul de Creație Chic, însoțit de rectorul Coralia Cotoraci (clientă fidelă a brandului) Încă de atunci, Andrea Iervolino a rămas impresionat de creațiile lui Vali Cioban, achiziționând câteva produse ce poartă semnătura designerului arădean Au ținut legătura în timp – pentru că lucrează la un proiect comun – iar când a fost vorba să-și aleagă „ținuta de Oscar”, producătorul italian a rugat-o pe Vali Cioban să i-o creeze „A fost un pic mai greu pentru că, atunci când a fost la Arad, nu i-am luat mărimile Dar, după ochiul meu, i-am făcut un costum perfect, în care a spus că s-a simțit super-bine Costumul este dintr-o stofă de lână cu elastan, cu vipușca de doi centimetri la pantaloni, dintr-o catifea cu modelul în țesătură Ne-am folosit de mai multe nuanțe de negru Sacoul l-am făcut la două rânduri, ca să-l personalizăm puțin, să-l aducem în zona de smoking, pentru a respecta dress-code-ul de la acest eveniment, cu reverul îngust, în șpiț și bezetul din aceeași catifea pe care o regăsim și în vipușcă Pentru ținută, am trimis o cămașă albă și una neagră pentru că ne-am gândit în prima fază să fie «all black»” – a relatat pentru Jurnal arădean/ Aradon Vali Cioban, fondator al Atelierului de Creaţie Vestimentară „Chic by Vali Cioban” Până la urmă, Andrea Iervolino a ales cămașa albă, la care și-a pus un papion negru, întreaga sa ținută stârnind valuri de admirație pe covorul roșu al Galei Premiilor Oscar 2018 Open menuShare 0 0 03/06/18 23:24: Doi tineri de 23 de ani, găsiți împușcați într-un bar din Tîrnova Tânăra lucra la bar Potrivit informațiilor pe care le deținem, tânăra a închis localul, iar ulterior iubitul ei a venit la bar Cei doi s-ar fi certat, iar tânărul a scos arma și a împușcat-o pe cea care îi era iubită, apoi s-a sinucis folosind aceeași armă Polițiștii se află la fața locului și efectuează cercetări Ipoteza luată în calcul de anchetatori în ceea ce privește moartea celor doi tineri din Tîrnova este cea a omorului, urmat de sinuciderea autorului „Ipoteza luată în considerare, în acest moment, după efectuarea primelor cercetări la fața locului, este cea a omorului, urmat de sinuciderea autorului Fapta a fost săvârșită cu o armă de vânătoare confecționată artizanal și deținută ilegal”, a declarat comisarul șef Adrian Șimon, șeful Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Arad Tânăra, în vârstă de 23 de ani, a fost împușcată de mai multe ori de iubitul ei – care ulterior s-a sinucis, împușcându-se în zona gâtului GALERIE FOTO Open menuShare 0 0 03/07/18 01:11: USR Arad propune montarea unor radare fixe În urma discuțiilor purtate cu specialiști din cadrul serviciului circulație rutieră, pentru a evita montarea denivelărilor foarte nepopulare, radarele fixe sunt una dintre cele mai eficiente soluții pentru disciplinarea celor care circulă cu viteză excesivă După identificarea zonelor de risc, urmează montarea unor cutii speciale, unde vor fi amplasate prin rotație aparatele radar Cu un număr de 5 aparate se pot acoperi până la 50 de puncte, în baza unui calendar În același timp, investiția se va amortiza destul de repede, în doar câteva luni Florin Stana, USR Arad: „Chiar dacă majoritatea șoferilor din Arad sunt cu bun simț și respectă viteza legală, sunt și unii care nu conștientizează pericolul, circulând cu mult peste limită În zona școlilor, a locurilor de joacă și a trecerilor de pietoni, în zonele rezidențiale, unde cei mici se mai joacă în apropierea carosabilului sau merg cu bicicleta, riscul este major Soluția radarelor fixe există peste tot în orașele civilizate Așa cum avem bani pentru diverse petreceri, municipiul poate investi în aceste aparate, pentru siguranța noastră și a copiilor noștri” Open menuShare 0 0 03/07/18 02:06: Mircea Pereş: „degenerare, în loc de regenerare” Asociația Alternativa De Vest, prin preşedintele său, Mircea Pereş, a sesizat în mod repetat Primăriei Arad că lucrările de asfaltare sunt realizate în mod defectuos, că se asfaltează pe ploaie, că recepția lucrărilor de asfaltare este efectuată la modul neprofesionist, de către persoane fără experiență și fără un control corect al acestor lucrări „Nici nu a trecut bine iarna că orașul nostru este deja plin de gropi Nu ai cum să circuli pe drumurile urbei fără să nu pomenești măcar odată Primăria și lucrările de mântuială executate Pe strada Voinicilor a și început să sară asfaltul de pe lângă liniile de tramvai, deși au trecut doar câteva luni de la asfaltare Aceeași situație o găsim pe absolut toate arterele importante sau neimportante din Municipiul Arad Primăria dă din umeri cu nepăsare și ne informează, prin gura edilului, că sunt prevăzute investiții uriașe în Municipiu Ceea ce uită să spună Primarul Aradului este că an de an în bugetul orașului sunt prevăzute aceleași investiții care nu se realizează niciodată, în timp ce degenerarea urbană este tot mai accentuată și mai vizibilă de la an la an Oare ce trebuie să se întâmple pentru ca Primarul Falcă și echipa de conducere actuală a administrației publice locale să se trezească din amorțeala în care se găsește, să realizeze că orașul Arad nu este moșia proprie a PNL sau a unor persoane private, că orașul nostru a pierdut iremediabil în fața tuturor orașelor vecine la capitolul dezvoltare și investiții ?”, spune Mircea Pereş Open menuShare 0 0 03/07/18 02:27: Tânărul care și-a omorât iubita, catalogat drept „un scandalagiu” Oamenii spun că acolo unde era scandalul, era și tânărul, însă nu l-au crezut capabil să provoace o asemenea tragedie – pe de o parte pentru familia lui, iar pe de altă parte pentru familia iubitei sale Tânăra de 23 de ani, din Șilindia, lasă în urmă un copil în vârstă de 3 ani În ultima perioadă, tânărul – Rafael Emanuel Neamțiu -, în vârstă de 23 de ani, din Tîrnova, era, se pare, gelos deoarece a aflat că iubita lui intenționează să plece la muncă în Germania, iar bănuiala lui era că femeia pleacă cu un alt bărbat Miercuri dimineața, localnicii care obișnuiau să își bea cafeaua în acel bar au sesizat faptul că ușa localului era încuiată, deși programul de funcționare era non stop, iar din interiorul barului se auzea muzică Localnicii i-au alertat pe polițiștii din comună după ce s-au uitat pe fereastră și ar fi văzut cadavrul femeii Unul dintre polițiștii sosiți la fața locului a intrat în local pe o fereastră, găsind cele două cadavre: al tinerei, care prezenta trei împușcături în gât și torace, și al băiatului care avea o împușcătură în gât Se pare că marți seara cei doi s-au certat în local, iar spre dimineață – când nu mai erau clienți în bar – tânărul s-a întors Și a luat cu el și arma de vânătoare artizanală pe care o deținea ilegal La domiciliul bunicii tânărului, oamenii legii au găsit mai multe cartușe care se potriveau la arma folosită Doi tineri de 23 de ani, găsiți împușcați într-un bar din Tîrnova colajpost Cei doi erau iubiți Se pare că aceștia s-au certat, tânărul - Rafael Emanuel Neamțiu - a scos arma și și-a împușcat iubita, iar apoi s-a sinucis Tânăra lucra la bar Potrivit informațiilor pe care le deținem, tânăra a închis localul, iar ulterior iubitul ei a venit la bar Cei doi s-ar fi certa Citește articolul Open menuShare 0 0 03/07/18 02:50: Polițiștii cultivatori de cannabis, condamnați la închisoare Hotărârea instanței a venit astăzi, 7 martie Astfel, potrivit soluției Tribunalului Arad, polițistul Boby Nicu Babota a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru trafic ilicit de droguri de risc, în timp ce colegul său Flavius Cosmin Cosma și Sergiu Meruța au primit câte doi ani și șase luni de închisoare – tot pentru trafic ilicit de droguri de risc „De asemenea, instanţa a aplicat inculpaţilor pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art 66 alin 1 lit a şi b Cod penal, pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale Pe durata şi în condiţiile art 65 Cod penal, instanţa a interzis inculpaţilor exercitarea drepturilor prevăzute de art 66 lit a, b penal de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale”, se arată într-un comunicat al Tribunalului Arad Totodată, instanţa a menţinut măsura preventivă a arestului la domiciliu împotriva celor trei inculpaţi Sentinţa penală nu este definitivă, împotriva acesteia se poate formula apel în termen de 10 zile de la comunicare Cannabisul din Iratoșu Cultura de cannabis a celor trei a fost descoperită – în extravilanul comunei Iratoșu – în luna septembrie a anului trecut de către polițiștii Secției nr 2 Rurală Arad Aceștia au alertat instituțiile competente cu privire la implicarea colegilor lor S-a decis, în seara de 30 septembrie, organizarea unui flagrant pe terenul pe care era cultivat cannabisul Aici au fost depistați unul dintre polițiști, precum și celălalt bărbat care îi ajuta în „afacere” – în timp ce recoltau cannabis În momentul realizării flagrantului, Flavius Cosmin Cosma și Sergiu Flavius Meruța au încercat să-și asigure scăparea, fapt ce a impus intervenția organelor de poliție judiciară și folosirea armamentului din dotare S-a descins și la domiciliul celuilalt polițist, iar în urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că, pentru supravegherea culturii, cei trei au achiziționat o dronă în valoare de 5 900 lei, iar deplasarea în teren se realiza, de regulă, pe timpul nopții pentru conspirativitate și clandestinitate folosindu-se cagule Open menuShare 0 0 03/07/18 03:14: „Cultul Eroilor”, comemorare inedită Membrii asociaţiei îi îndeamnă pe „toţi cei care sunt loiali statului român” ca pe parcursul zilei să păstreze un moment de reculegere în memoria victimelor ocupaţiei maghiaro-horthyste Nu este stabilită o anumită oră, fiecare fiind liber să se reculeagă câteva momente, fie acasă, fie la biserică Important, spun reprezentanţii Asociaţiei „Cultul Eroilor”, este ca acei martiri să nu fie uitaţi Open menuShare 0 0 03/07/18 03:24: Alertă prin SMS pentru pașapoarte! În cadrul demersurilor derulate în comun de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală de Pașapoarte, și Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, pentru eficientizarea procesului de eliberare a pașapoartelor, începând de miercuri, 7 martie, cu sprijinul Companiei Naționale Imprimeria Română, va deveni funcțional sistemul de notificare a cetățenilor români cu privire la faptul că urmează să le expire pașaportul Astfel, deținătorii de pașapoarte, care au comunicat la depunerea ultimei cereri un număr de telefon valabil, vor primi un SMS prin care vor fi informați că le expiră pașaportul, cu una până la trei luni înainte Textul ce va fi transmis prin SMS este: „Pașaportul dvs va expira în curând Pentru reînnoire, programați-vă online pe epasapoarte ro (România) sau econsulat ro (străinătate)” Mesajele vor fi trimise de la numărul scurt 1813 De asemenea, în luna martie a c , vor primi un SMS de notificare cetățenii cărora le-a expirat pașaportul în ultimele 6 luni Sistemul informatic a fost pus la dispoziție de integratorul proiectului Sistemul Informatic Integrat de Management al Documentelor de Călătorie – E-Pass, Compania Națională Imprimeria Națională Open menuShare 0 0 03/07/18 04:03: A început „curăţenia de primăvară” Era programat să înceapă luni, 5 martie, şi exact aşa s-a întâmplat! Nu a contat că afară mai e zăpadă, Primăria a dat startul „curăţeniei de primăvară” Timp de trei zile, operatorii de la salubritate şi cei de la spaţii verzi s-au aflat în cartierul Alfa, unde au toaletat şi curăţat copacii şi au tuns gardul viu „Celelalte activități programate – întreţinere canalizare pluvială, curăţat guri de scurgere, înlocuit gratareguri de scurgere şi capace de cămine, întreținere iluminat public, înlocuire corpuri de iluminat defecte, înlocuire becuri arse, remedieri defecte de rețele, verificare funcționare iluminat public, curățat spații verzi, reparații mobilier urban, acțiuni de colectare deșeuri de echipamente electrice și electronice – vor fi recuperate pe parcurs” – anunţă Primăria, într-un comunicat de presă Potrivit Municipalităţii, acțiunea va continua pe Calea Romanilor (8 martie), în Confecţii (9 martie), Micălaca zona 300 (12–14 martie), Micălaca zona 100-200 (19 martie), Micălaca zona 500-700 (20-21 martie), Vlaicu stânga (22-26 martie), Vlaicu dreapta şi 6 Vânători (27–29 martie), Grădişte (30 martie), Centru dreapta (2-3 aprilie), Centru stânga (4-5 aprilie), Aradul Nou şi Sânicolau (6 aprilie) Open menuShare 0 0 03/07/18 04:03: Percheziții la Arad și Timișoara într-un dosar de trafic de migranți Au avut loc 12 percheziții domiciliare la persoane bănuite de constituire a unui grup infracțional organizat sprecializat și traficul de migranți Din cercetări efectuate s-a stabilit că „în cursul anului 2017, pe raza județului Timiș s-ar fi constituit și ar fi acționat un grup infracțional organizat, având ca scop racolarea, îndrumarea, cazarea și transportul de migranți originari din Orientul Mijlociu și Asia către statele din Vestul Europei Membrii grupării făceau parte dintr-o rețea de trafic de migranți constituită la nivel european, dezvoltându-și cu timpul segmente naționale în fiecare dintre statele de tranzit de pe ruta tradițională de migrație, respectiv Turcia-Bulgaria-Serbia-România-Ungaria-Austria-Germania Migranții ar fi fost introduși fraudulos în România din Serbia și cazați pe raza municipiului Timișoara, în diferite pensiuni din zonă, până la momentul organizării trecerii frontierei cu Ungaria și transportării acestora către destinațiile finale” Grupul infracțional evita depistarea de către organele legii folosind dispozitive tehnice (GPS, aplicații mobile), atât pentru comunicare, cât și pentru deplasarea ușoară în teren și identificarea locațiilor unde se află migranții; folosirea pentru transportul migranților de autoturisme înmatriculate în alte țări, aspect care făcea deosebit de dificilă verificarea acestora; o foarte atentă pregătire a fiecărei operațiuni, începând de la comunicarea locației pe unde au fost introduși migranții în țară, până la preluarea acestora și transportarea către Timișoara, iar apoi către frontiera de vest; adoptarea unei metode foarte eficiente de transfer a sumelor de bani – metoda Hawala De asemenea, s-a constatat că fiecare dintre segmentele naționale ale rețelei de trafic de migranți era coordonat de un lider zonal, cetățean de origine arabă Legăturile între segmentele naționale ale rețelei erau asigurate exclusiv de către liderii segmentelor din fiecare țară, iar contactele se realizau doar prin intermediul aplicațiilor online fiind evitate orice contacte telefonice directe „Ca modalitate de operare, s-a constatat că liderii din Serbia și România stabileau în prealabil data și ora aproximativă când un grup de migranți urma să fie trecut peste frontieră, pe fâșia verde Liderul rețelei din România lua atunci legătura cu unul dintre inculpații cu rol în coordonarea activității de transport, pentru ca aceștia să aibă un transportator pregătit să de deplaseze în zona frontierei cu Serbia, de unde să preia migranții Ulterior, după ce grupul de migranți era trecut ilegal în România, membrii rețelei din Serbia trimiteau locația exactă unde se aflau migranții, identificată prin GPS, datele fiind transmise pe aplicațiile online Pe baza acestor informații exacte, transportatorii grupării se deplasau la locația indicată, de unde îi preluau pe migranți și îi transportau la Timișoara, în anumite locații transmise, de asemenea, în timp real, acestora pe terminalele mobile Migranții erau instruiți să-și închidă telefoanele mobile în timp ce tranzitau frontiera de stat, pentru a nu se înregistra nicio locație în memoria acestora (terminalele fiind repornite doar după traversarea frontierei) De asemenea, li se recomanda ca, în situația în care erau depistați de către autorități, să își reseteze terminalele mobile, pentru a reveni la configurările din fabrică”, se arată într-un comunicat al DIICOT După ce ajungeau în România, migranții erau cazați la diferite pensiuni din Timișoara, unde nu le erau solicitate documente de identitate Situația nu prezenta niciun risc pentru migranți, chiar și în ipoteza în care ar fi fost depistați de către autorități Aceasta întrucât migranții erau în prealabil învățați ce atitudine să adopte în astfel de cazuri: să solicite azil în România, să ceară un interpret de limbă maternă (știut fiind faptul că pentru limbile rare, gen urdu pashtu etc nu se găsesc interpreți, ceea ce îngreunează cercetările), să facă declarații lacunare despre modul în care au ajuns în România etc Ulterior, pe perioada soluţionării cererilor de azil, care pot dura și câteva luni, membrii grupării puteau organiza liniștiți mai multe tentative de trecere ilegală a frontierei către Ungaria Pentru aceste servicii, migranții plăteau sume între 4 000 și 5 000 de euro de persoană Open menuShare 0 0 03/07/18 04:12: Poftiţi în „Imaginarium”! Convinsă că realitatea imediată e doar o limitare autoimpusă şi ca prin experiment şi vis se poate trece dinspre concret spre ceea ce nu se vede, dar există, Amalia Dulhan a realizat aceste lucrări şi curiozităţi imaginare pe care le-a grupat sub denumirea de „Imaginarium” Colecţia de tablouri este defapt una retrospectivă, având în vedere că operele au fost selectate din totalul creaţiilor artistei din ultimii 7 ani și asemeni imaginarium-ului doctorului Parnassus a lui Terry Gilliam, este dovada vie că visele pot deveni realitate sau că arta materializează imaginația în cel mai potrivit mod De menţionat că proiectul expoziţional a avut loc datorită iniţiativei artistului Adrian Sandu, de a o invita pe Amalia Dulhan să expună pe simezele arădene, care-o vor găzdui pâna în data de 28 aprilie Open menuShare 0 0 03/07/18 04:21: Leo de la Strehaia s-a împăcat cu victima înșelăciunii Leo de la Strehaia se afla la Arad când pe numele său a fost emis, de către Poliția orașului Strehaia, un mandat de aducere pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune după ce a vândut o statuie presupusă a fi din aur și despre care ar fi susținut că a fost dăruită de Mihai Viteazul strămoșilor săi Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Arad l-au depistat în traficul din municipiu, punând astfel în aplicare mandatul de aducere Oamenii legii l-au escortat apoi în județul Mehedinți, la sediul Poliției, unde a fost audiat Ulterior, în urma audierilor, pe numele lui Leo de la Strehaia a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore Magistrații Judecătoriei Arad au decis să nu dispună arestarea preventivă a acestuia, ci să-l plaseze sub măsura controlului judiciar, după ce s-a împăcat cu victima înșelăciunii Decizia instanței nu este definitivă Potrivit Mediafax, Leo de la Strehaia, pe numele său Mihai Ion Stelică, este suspectat că ar fi mers la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale din București după ce ar fi înlocuit probele, prezentându-se cu un praf de aur pur din care a rezultat că statuia este în procent de peste 80% din aur Cumpărătorul ar fi descoperit că a fost înșelat atunci când a încercat să treacă granița cu statueta Acesta ar fi mers la Ministerul Culturii pentru a obține un certificat de export, prin care se asigura că nu este un obiect de patrimoniu Open menuShare 0 0 03/07/18 04:57: Cei șase bizoni „frumoși” de la Parchetul Arad În orașul nostru, numărul autoturismelor a explodat în ultimii zece ani și de aici și problema lipsei locurilor de parcare, dar mai ales a șoferilor grăbiți care își lasă autoturismele pe unde apucă Astăzi vă prezentăm nu mai puțin de șase bizoni care au parcat pe carosabil, pe una din cele două benzi destinate traficului Pe unul dintre șoferi l-am surprins în două zile consecutive în zonă (TM-01-PGG) Este vorba de strada Nicolae Grigorescu, segmentul cuprins între Splaiul General Praporgescu și Bulevardul Vasile Milea Mai exact, în fața Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad Circulația, gâtuită de bizoni De ce am decis să scriem despre acești bizoni? Foarte simplu: circulația este gâtuită Șoferii care vin de pe General Praporgescu înspre Bulevardul Revoluţiei, sunt nevoiți să stea minute bune la coada formată din cauza acestor bizoni, care ocupă una dintre cele două benzi de circulație ale străzii Am urmărit două zile acest fenomen, care se petrece de multă vreme, și am surprins șase bizoni în zilele de marți și miercuri, 6 și 7 martie Nu știm dacă sunt angajați ai instituției amintite mai sus, sau sunt șoferi care au avut treabă în zonă Noi vă prezentăm imagini cu parcările lor, în speranța ca măcar de acum înainte circulația, și așa foarte aglomerată, din zonă, să se desfășoare în condiții cât se poate de normale Marți, 6 martie, am surprins primii patru bizoni: Dacia – AR-10-YBJ (a parcat cu botul invers pe sens unic și pe trecerea pentru pietoni), Ford – TM-01-PGG (autoturism surprins și a doua zi în aceeași zonă), Opel – AR-39-DNA, Skoda – AR-02-BRE FOTO Miercuri, 7 martie, pe lângă bizonul surprins în prima zi au mai parcat: Volkswagen – AR-05-YXL și un BMW – AR-18-FIT FOTO Le urăm tuturor celor șase șoferi bun venit în clasa nesimțiților din Arad intitulată generic „Bizonii de Arad” Open menuShare 0 0 03/07/18 05:39: Poliţistul beat care a ucis un bărbat pe trecerea de pietoni a fost arestat Şoferul în vârstă de 34 de ani care, marţi, a accidentat mortal un bărbat care traversa strada regulamentar, pe trecerea de pietoni, pe lângă bicicletă, va sta după gratii până pe 5 aprilie, inclusiv E vorba de subofiţerul Florin Fedor, de la Secţia de Poliţie Vlaicu din municipiul Arad, care la momentul producerii accidentului de pe Bulevardul Iuliu Maniu, avea o alcoolemie de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat Poliţiştii l-au reţinut, marţi, pe colegul lor, iar miercuri acesta a fost dus în faţa instanţei, cu propunere de arestare preventivă Judecătoria Arad a admis cererea de arestare preventivă pe 30 de zile, astfel că Florin Fedor va rămâne după gratii până pe 5 aprilie, inclusiv El este acuzat de ucidere din culpă Reamintim, poliţistul se face vinovat de producerea accidentului mortal care a avut loc marţi după masă, pe Bulevardul Iuliu Maniu, la intersecţia cu strada Ioan Alexandru Aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, Florin Fedor conducea o maşină care venea dinspre Micălaca spre Podgoria, când l-a lovit în plin pe un bărbat de 68 de ani care traversa strada regulamentar, pe trecerea de pietoni, pe lângă bicicletă Impactul a fost atât de puternic încât pietonul a fost ridicat în aer la o înălţime de trei-patru metri şi azvârlit în faţă aproximativ 20 de metri, iar bicicleta pe lângă care circula a ajuns între liniile de tramvai Echipajul medical prezent la locul accidentului a declarat decesul bărbatului după 40 de minute de la momentul impactului Bărbat lovit mortal pe trecerea de pietoni, pe Iuliu Maniu FOTO: Valentin Goran Accidentul a avut loc marţi după masa, puţin înainte de ora 16 30, la intersecţia cu strada Ioan Alexandru (fostă Ineului), sensul de mers spre Podgoria Potrivit martorilor, bărbatul era angajat în traversarea străzii, pe lângă bicicletă Un autoturism Ford care venea dinspre Micălaca, pe banda a do Citește articolul Filmul accidentului mortal produs de un polițist beat din Arad accident-arad Din imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, se vede cum victima accidentului se dă jos de pe bicicletă, se asigură şi traversează strada pe zebră Maşina condusă de poliţist îl loveşte în plin pe pieton Impactul este fatal pentru bărbatul de 68 de ani Accidentul a avut loc marţi după masă, Citește articolul older | 1 | | 1617 | 1618 | (Page 1619) | 1620 | 1621 | | 2109 | newer HOME | ABOUT US | CATALOG | SHOWCASE | CONTACT US | © 2019 http://www rssing com Cookie Notice We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners Show Vendors Accept Cookies Cookie Settings Search over 360 million presentations Login TRENDING SEARCHES UP NEXT Copy of Blue Circles - Free Prezi Template miha puscasu Report lucrare elena MP miha puscasu Updated 20 September 2016 TRANSCRIPT Fenomenul îmbogățirii vocabularului este complex și de multe ori anevoios chiar și pentru specialiști, cu atât mai mult fiind mai greu de înțeles de către elevi Depinde de talentul și măiestria dascălului de a-i conduce pe drumul cunoașterii, înțelegerii, recunoașterii și utilizării procedeelor lexicale formative pentru ca limba română să își păstreze frumusețea și expresivitatea atât de lăudate de generații de scriitori și cercetători Am ales aceată temă deoarece fiecare profesor de limba şi literatura română urmăreşte ca elevii săi, prin orele de limba şi literatura română, să înţeleagă că bogăţia limbii vine din multitudinea de posibilităţi de a crea cuvinte noi, întrucât cuvintele reprezintă haina unei idei şi ele trebuie alese cu măiestrie şi atent rostite Afixele pot fi: productive; mai puțin productive; neproductive Lucrarea de față abordează, metodic și științific, probleme legate de vocabular și de mijloacele de îmbogățire a acestuia, prin ilustrarea procedeelor lexicale formative: derivarea, compunerea și conversiunea Conform unui punct de vedere general, vocabularul este alcătuit din două părți: Vocabularul fundamental - cuprinde cuvintele cele mai importante și care sunt cunoscute și utilizate de toți vorbitorii unei limbi Se mai numește vocabular de bază sau fond principal de cuvinte sau fond principal lexical și conține aproximativ 1500 de cuvinte Masa vocabularului sau vocabularul secundar cuprinde toate celelalte cuvinte care nu fac parte din vocabularul fundamental Formarea de cuvinte noi este un fenomen constant pe parcursul istoriei unei limbi Ceea ce diferă de la o epocă la alta este intensitatea cu care se manifestă acest proces și preferința pentru anumite procedee lexicale formative 3 METODA ŞTIU / VREAU SĂ ŞTIU / AM ÎNVĂŢAT Lecţie de predare- învăţare- evaluare DERIVAREA, Clasa a VII-a A 20 de itemi de tip completare Completează spațiile punctate cu informațiile corecte 1 Cuvintele formate atât cu sufix, cât și cu prefix se numesc 2 Cuvântul cumsecade s-a format printr-un procedeu intern de îmbogățire a vocabularului numit 3 În cuvintele derivate băietan, căsoaie, copilandru sufixele sunt 4 Cuvântul sud-american s-a format prin 5 Cuvintele compuse din seria: sus-numitul, știință, dimineață, inelar, Făt-Frumos, departe, contraindicat, ZOO, oricare, pseudoartist sunt 6 Din seria: untdelemn, nefericit, struguraș, BRD, cuvântul compus prin abreviere este 1 Vocabularul Lucrare metodico – ştiinţifică în vederea obţinerii gradului didactic s Am propus 30 de itemi cu alegere duală: De exemplu: A/F Cuvântul instabil se desparte în silabe astfel: in- sta – bil A/F În seria următoare toate cuvintele sunt formate prin derivare cu prefixul pre-: prepara, prelucra, prefabrica, predestinat, prefăcut A/F În seria următoare toate cuvintele sunt formate prin derivare cu prefixe re-: retrage, refuza, reda, relief, revedere A/F Toate cuvintele din seria următoare s-au format prin derivare de la cuvântul de bază munte: muntenesc, montan, a monta, muntos, muntișor Dintre neajunsurile manualului, aș aminti coloritul divers al informațiilor pe pagină, ceea ce îngreunează învățarea și dă paginii un aspect încărcat; lipsa exercițiilor sau insuficiența acestora, care conduce la o slabă fixare a noțiunilor teoretice, revenindu-i profesorului sarcina de a căuta aplicații; nesistematizarea informațiilor în cadrul capitolului, noțiunile de literatură alternând cu cele de limba română și de comunicare Partea I: Procedeele lexicale formative Vocabularul reprezintă totalitatea cuvintelor care există într-o limbă Trecerea unor cuvinte din vocabularul activ în vocabularul pasiv este determinată de cauze extralingvistice, de dispariția obiectelor sau a realităților pe care le desemnau (pretor), de modificarea relațiilor sociale (chiabur) sau de concurența împrumuturilor (cremă l-a înlocuit pe vax, tuberculoză pe oftică) Vocabularul actual al limbii române conține aproximativ 120 000 de cuvinte, însă, media de utilizare a acestora este de aproximativ 4-5000 de cuvinte Coordonator: Conf univ dr Ana-Maria Minuț Prin intermediul imaginilor sugestive și al exemplelor, se reiau informațiile despre vocabular și mijloacele interne de îmbogățire a acestuia studiate în anii anteriori și se propun spre învățare noțiunile noi Informațiile sunt clare, precise, bine structurate și ușor de receptat de către elevi Am realizat o abordare teoretică a noțiunilor referitoare la metodele și strategiile de predare – învățare – evaluare, apoi am aplicat câteva din metodele moderne la lecții despre procedeele lexicale formative: metoda SINELG metoda cadranelor metoda Știu/Vreau să știu/Am învățat metoda ciorchinelui metoda cubului metoda cvintetului Partea a II-a: Metode şi strategii de predare – învăţare – evaluare a) Identificați două cuvinte formate cu sufixe și două formate cu prefixe Ex cenușiu, vulturesc – cuvinte derivate cu sufix repus, reamintească – cuvinte derivate cu prefix b) Explicați modului de formare a cuvintelor identificate cenușiu = cuvântul de bază cenușă, rădăcina cenuș- + suf –iu vulturesc = cuvântul de bază vultur, rădăcina vultur- + suf –esc repus = cuvântul de bază a pune, pref re- + rădăcina pus reamintească = cuvântul de bază a aminti, pref re- + răd amintească c) Notați alte două cuvinte derivate cu prefix și / sau sufix de la unul din cuvintele identificate în text De la repus: punere, nepus, suprapus; d) Alcătuiți câte un enunț cu un cuvânt derivat cu sufix, respectiv cu prefix „ A vorbi frumos româneşte înseamnă a fi colindat de dor; a scrie frumos româneşte înseamnă a fi găsit cărarea dorului spre dor Pentru mine limba română este distanţa dintre inimă şi umbra ei, care se numeşte suflet ” (Fănuş Neagu) 6 METODA CVINTETULUI Lecţie de sintetizare a cunoştinţelor Clasa a VI-a Pasul 1 Aplicaţii: Pe baza unor texte elevii notează în tabel: a) cu ”#” ceea ce știau deja: cuvintele formate prin derivare; b) cu ”–” pasajele în care există neclarități, care conțin cuvinte; formate prin alte procedee decât derivare; c) cu ”+” informațiile nou transmise: cuvintele formate prin compunere; d) cu ”?” cuvintele de la care se pot formula întrebări: procedee de compunere: prin alăturare, prin subordonare și prin abreviere; Pasul 2 : observarea şi îndrumarea elevilor; Pasul 3 : reflecţie în perechi; Pasul 4 : reflecţie la nivel de colectiv Pasul 1: se împarte clasa în 6 grupe; Pasul 2: se alege un reprezentant de la fiecare grupă care vine în fața clasei și rostogolește cubul; Pasul 3: fiecare grupă rezolvă sarcina de pe fața cubului; Pasul 4: câte un reprezentant de la fiecare grupă prezintă colegilor rezolvările sarcinilor; Pasul 5: colegii notează informațiile, profesorul corectează și apreciază Structura lucrării Pasul 1: se comunică tema: Sufixele diminutivale și sufixele augmentative Pasul 2: se solicită elevilor să scrie 5 versuri prin care vor sintetiza cunoştinţele legate de sufixele diminutivale și cele augmentative; I vers – un cuvânt – cheie; al II-lea vers – două cuvinte care descriu diminutivale și pe cele augmentative (două adjective) al III-lea vers – trei verbe la modul gerunziu al IV-lea vers – patru cuvinte ce exprimă sentimentele / faţă de sufixele diminutivale și cele augmentative al V-lea vers – un cuvânt care sintetizează cele prezentate Exemplu: Sufixele diminutivale și sufixele augmentative Mărime, Mic, mare, Alintând, ironizând, preferând, Apreciere, frumusețe, simpatie, antipatie, Bogăție! Texte suport A ”Lizuca se înțelegea de minune cu cățelul ei Chiar și fără cuvinte În povestea aceasta câinele nu vorbește, dar se supune la tot ce hotărăște stăpâna lui Pe drum au trecut pe lângă un lan de porumb, între care era și o floarea-soarelui Nu am înțeles prea bine cum, dar Lizuca se înțelegea și cu florile, nu numai cu cățelul A vorbit cu floarea, a salutat-o chiar! Pe floare o chema Sora Soarelui Așa îi spusese bunica ei Floarea a plâns cu două petale când a auzit că mama Lizucăi a murit Se mai întâlnesc cu un mușuroi de furnici, cu vacile Domnului (gândăcei de care văd și eu în parc și-mi zic părinții să nu-i strivesc), iar pentru Lizuca toate sunt vii Le cunoștea mai mult din povești Chiar Sfânta Miercuri le-a ieșit în cale celor doi tovarăși de drum ” (Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunată) Pasul 1: se scrie tema pe centrul tablei Procedee lexicale formative Pasul 2: se solicită elevilor să noteze toate noţiunile cunoscute legate de formarea cuvintelor noi Pasul 3: profesorul corectează şi completează 1 METODA SINELG Lecţie de predare- învăţare-evaluare COMPUNEREA, Clasa a VI-a Text suport ”Privi din nou pardesiul cenușiu repus în cuier Era mică O văzuse numai o clipă Căută să și-o reamintească Ținea minte pletele lucios negre, tăiate scurt, și gestul brațului întins Apoi ochii negri Nu-și mai amintea obrazul Dar ochii, ochii ciudat Ciudat! Avea ochii aceia negri pe care-i au numai oamenii uscați, nalți, cu nas acviliniu, cu ceva vulturesc în făptura lor de pradă și dominațiune: ochi a căror privire ți-o închipui aruncată din goana unui cal care aleargă în fruntea unor hoarde, în lumini de incendiu Cum se împăcau ochii și cu pardesiul de păpușă?” (Ionel Teodoreanu, Bal mascat) 4 METODA CIORCHINELUI Lecţie de sistematizare a cunoştinţelor Clasele a VII-a şi a VIII-a Candidat: Prof Elena ( căs Panțiru) Blaga 2 Derivarea II METODE ȘI STRATEGII DE PREDARE – ÎNVĂȚARE – EVALUARE B 5 itemi de tip întrebări structurate Citește cu atenție textul de mai jos, apoi răspunde cerințelor: 1 Carte frumoasă, cinste cui te-a scris, Încet gândită, gingaș cumpănită, Ești ca o floare, anume înflorită Mâinilor mele, care te-au deschis (Tudor Arghezi, Ex libris) a) Transcrie din text un cuvânt format prin derivare cu prefix b) Scrie două derivate de la cuvântul frumoasă c) Scrie un derivat diminutival și unul augmentativ de la cuvântul carte d) Alcătuiește familia lexicală a cuvântului floare (cel puțin 5 termeni) e) Precizează mijloacele de îmbogățire a vocabularului prin care s-au format cuvintele gândită și cumpănită f) Scrie un cuvânt compus care să aibă în componență cuvântul floare g) Precizează valoarea morfologică a cuvântului gingaș din text Alcătuiește un enunț în care acest cuvânt să aibă altă valoare morfologică Procedeele de legare a elementelor componente ale unui compus sunt: compunerea prin juxtapunere : gura-leului, floarea-soarelui, ciuboțica-cucului; compunere prin joncțiune : viță-de-vie, buhai-de-baltă, drum-de fier; compunere prin contopire: untdelemn, vinars, trifoi; compunere prin aglutinare: codalb s-a format din coadă + albă; codobelc s-a format din coadă + berc; bucălaie s-a dormat din bucă (gură, bot) + laie (neagră); compunerea prin contaminare: cocor + stârc = cocostârc, ciuf + huhurez = ciuhurez, uliu + gaie = uligaie; compunerea prin abreviere: ASIROM, INSOMAR, FIFA, TVA Derivarea regresivă inel bute albină scaun țăran alb B ”Și se sărutară feciorii de-mpărați în urările boierilor și băură și se sfătuiră Zise împăratul lui Făt- Frumos: - De cine-n lume te temi tu mai mult? - De nimeni în lumea asta, afară de Dumnezeu Dar tu? - Eu iar de nimeni, afară numai de Dumnezeu și de mama pădurilor, o babă bătrână și urâtă, care umblă prin împărăția mea de mână cu furtuna Pe unde trece ea, fața pământului se usucă, satele se risipesc, târgurile cad năruite Mers-am eu asupra ei cu bătălie, dar n-am isprăvit nimica Ca să nu-mi prăpădească toată împărăția, am fost silit să stau la învoială cu ea și să-i dau bir tot al zecelea din copiii supușilor mei Și azi vine să-și ieie birul Și când sună miazănoaptea, fețele mesenilor se posomorâră; căci pe miazănoapte călare cu aripi vântoase, cu fața zbârcită, urla prin aerul cernit mama pădurilor cea nebună ” (Mihai Eminescu – Făt- Frumos din lacrimă) C Mulți călători au înlocuit deplasările cu trenuri puse la dispoziție, bineînțeles, de CFR cu zboruri ale companiei TAROM 4 Conversiunea Autorii folosesc imagini și comparația cu alte limbi (franceză, engleză) pentru a-i ajuta pe elevi să înțeleagă noțiunea de vocabular Fiecare noțiune nouă este definită și însoțită de exemple și de explicații notate pe marginea paginii Informațiile sunt clare, precise, bine structurate și explicite, învățarea realizându-se sub forma unui joc La sfârșitul lecției, sunt propuse mai multe exerciții cu sufixe și prefixe, al căror grad de dificultate crește treptat În cuprinsul manualului sunt exerciţii de vocabular la fiecare text literar, contribuind la o mai bună înțelegere a acestor noțiuni cu care elevul de clasa a V-a se confruntă pentru prima dată Aplicații - ITEMI SUBIECTIVI - Doar la inceputul manualului autorii propun reactualizarea informațiilor despre vocabular, cu cele două părți componente: masa vocabularului și vocabularul fundamental, pe baza unor exemple, cu completări teoretice, deoarece accentul în clasa a VIII-a cade pe studiul sintacticii Exercițiile sunt variate, informațiile sunt clare, precise, bine organizate, noțiunile de reținut fiind evidențiate printr-un chenar de altă culoare La fiecare text literar sunt propuse exerciții cu procedeele lexicale formative Numărul mare de sufixe diminutivale demonstrează capacitatea limbii române de a crea cu uşurinţă derivate diminutivale, caracteristică specifică limbilor romanice, înscrisă în tendinţa de a prefera derivarea altor mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului În ciuda numărului mare de derivate diminutivale care se pot crea, multe dintre ele nu se folosesc deoarece au căpătat o valoare subiectivă foarte mare, exprimând simpatia sau deprecierea În perioada actuală, diminutivul nu este preferat în limbajul cultivat, nici când are valori subiective, nici când exprimă valori „obiective”, fiind considerat caracteristic limbajului popular şi exprimării orale Limba română pentru clasa a VIII-a, Ed Humanitas Educațional Sufixe diminutivale Analiza procedeelor lexicale formative în manualele alternative 8 itemi de tip pereche: De exemplu: Unește printr-o linie fiecare derivat din coloana din stânga cu cuvântul de bază de la care s-a format din coloana din dreapta: 5 METODA CUBULUI Lecție de recapitulare - Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului, clasa a VII-a Universitatea „Al I Cuza” Iaşi Facultatea de Litere Conversiunea este ”un procedeu gramatical (morfo-sintactic sau, în exclusivitate, sintactic) de trecere a unui cuvânt de la o parte de vorbire la alta, deci un procedeu gramatical de formare de noi cuvinte din cuvinte existente în limbă” (Aida Todi) În funcție de clasa morfologică în care se încadrează noul cuvânt, putem vorbi de: substantivizare adjectivizare adverbializare Pasul 1: se formează trei grupe ce corespund tabelului: Tipurile de derivare sunt: - Derivarea cu sufixe; - Derivarea cu sufixoide; - Derivarea cu prefixe; - Derivarea cu prefixoide; - Derivarea parasintetică; - Derivarea regresivă Îmbogățirea vocabularului se realizează prin: mijloace interne - formarea de cuvinte noi din materialul lingvistic existent; mijloace externe - împrumuturile din alte limbi Mijloacele interne sunt: derivarea; compunerea ; schimbarea valorii gramaticale sau conversiunea 1 Vocabularul –perspectivă generală 1 1 Definirea vocabularului 1 2 Descrierea vocabularului 1 3 Vocabularul fundamental 1 4 Masa vocabularului 1 5 Procedee lexicale formative 2 Derivarea 2 1 Definirea derivării 2 2 Tipuri de derivare 2 2 1 Derivarea cu sufixe și derivarea cu sufixoide 2 2 2 Derivarea cu prefixe și derivarea cu prefixoide 2 2 3 Derivarea parasintetică 2 2 4 Derivarea regresivă 3 Compunerea 3 1 Definirea compunerii 3 2 Descrierea compunerii 3 3 Clasificarea compuselor 4 Conversiunea 4 1 Definirea conversiunii 4 2 Descrierea conversiunii 4 3Conversiunea în limba română actuală 3 Compunerea Limba română pentru clasa a VI-a Ed Didactică și Pedagogică Argument Reprezintă ”formarea de cuvinte noi ori cu sens nou prin afixare, adică prin adăugarea unor afixe prefixate ori sufixate la baze lexicale existente ” (Iorgu Iordan și Vladimir Robu) Afixele care se atașează rădăcinii sunt: sufixe; sufixoide; prefixe; prefixoide Limba română pentru clasa a VII-a, Ed Humanitas Educațional Compunerea este ”un procedeu de formare a cuvintelor care constă în crearea unui cuvânt nou din mai multe cuvinte întregi existente și independent în limbă ” Cuvintele care intră în componența unui cuvânt compus își pierd sensul și împreună ajung să denumească o nouă noțiune, uneori fără nicio legătură cu sensul termenilor componenți; de exemplu, din cuvintele floare și soare s-a format cuvântul compus floarea-soarelui care denumește o plantă Pe de altă parte, o structură precum motanul încălțat este cuvânt compus când se face referire la personajul din basm, dar poate funcționa și ca grup sintactic în afara acestui context Este un manual care propune elevilor, pe lângă reluarea informațiilor din clasa a V-a despre structura cuvântului și derivare, însușirea de noi cunoștințe despre celelalte procedee de îmbogățire a vocabularului: compunerea și conversiunea Autorii realizează mai întâi o trecere în revistă a celor trei procedee (definiții și exemple), apoi, folosindu-se de exerciții, printr-un demers deductiv, complează informațiile despre derivare și explică specificul compunerii și al schimbării clasei gramaticale Informațiile sunt clare, precise și ușor de înțeles de elevi Se apelează permanent la exerciții, cu grad de dificultate variat Pasul 2: elevii completază rubrica 1 cu noţiunile însuşite în anul anterior privind derivarea; Pasul 3: se citeşte cu atenţie un text suport propus ca bază de studiu; Pasul 4: elevii competează rubrica 2 cu o listă de întrebări referitoare la noţiunile noi; Pasul 5: la final completează în rubrica 3 ce au învățat Pornind de la premisa că elevul este un factor activ şi conştient, responsabil şi autonom în procesul didactic, sper să reuşesc să-i determin pe elevii mei să iubească limba română, să se străduiască permanent să o îmbogăţească şi să ducă o luptă neobosită cu toţi cei care vor să-i răpescă din expresivitate, pentru că: În limba română actuală se remarcă o creștere a numărului de cuvinte formate prin conversiune, ca urmare a influenței presei: anticipate, celular (subst ) – obținute din adj aerobic, maidanez (subst ) – obținute din adj 15 itemi de tip subiectiv 1 Scrie o compunere de 8-10 rânduri cu titlul În curtea bunicilor în care să folosești 3 cuvinte derivate cu sufix și 3 cuvinte derivate cu prefix 2 Imaginează-ți o întâmplare cu o furnică și o albină, în redactarea căreia să folosești 6 derivate diminutivale 3 Imaginează un dialog între un leu aflat în cușca unei grădini zoologice și un leu aflat în libertate, în care să ilustrezi cum diferite părți de vorbire își pot schimba valoarea morfologică (cel puțin 3 părți de vorbire utilizate cu două valori morfologice diferite) 4 Scrie o compunere cu titlul Trăsura copilăriei în care să ilustrezi conversiunea următoarelor cuvinte: greu, limpede, toamna, grație, colorat Scrie între paranteze valoarea fiecărui cuvânt 5 Redactează o compunere de 10 – 12 rânduri despre o zi din viața ta în care să folosești cuvinte compuse obținute prin procedee diferite Pentru fiecare dintre aceste aspecte am realizat o prezentare în detaliu pornind de la literatura de specialitate, pentru ca, în final, să susțin cu argumente științifice opinia potrivită Aplicații - ITEMI SEMIOBIECTIVI - Pasul 1: delimitarea tablei (foile de lucru în patru părţi egale) ; Pasul 2: Itemi de evaluare pentru fiecare cadran : Identificarea a două cuvinte formate cu sufixe și două formate cu prefixe; Explicarea modului de formare a cuvintelor identificate ; Notarea altor două cuvinte derivate cu prefix și / sau sufix de la unul din cuvintele identificate în text; Alcătuirea a câte unui enunț cu un cuvânt derivat cu sufix, respectiv cu prefix; Pasul 3: citirea atentă a textului suport; Pasul 4: formularea răspunsurilor pentru fiecare cadran; Pasul 5: evaluarea răspunsurilor; 2016 Scrie în dreptul fiecărei cifre litera corespunzătoare răspunsului corect pentru a forma cuvinte compuse: 1 ciuboțica a) văzător 2 de b) născut 3 mobilă c) cucului 4 clar d) zis Aplicații - ITEMI OBIECTIVI - Procedeul derivării regresive a fost amplu studiat de Theodor Hristea care îl definește astfel: ”procedeul analogic de creare de noi cuvinte, unități frazeologice și forme gramaticale prin suprimarea unor afixe reale sau aparente de la cuvinte ori forme flexionare deja existente în limbă ” De exemplu, substantivul cânt provine cu certitudine din verbul cânta, prin derivare regresivă, deoarece nu este atestat până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în timp ce cânta este foarte vechi, fiind moștenit din latină (lat cantare) Limba română pentru clasa a V-a Ed Humanitas Educațional Am urmărit: modul în care manualele alternative abordează procedeele lexicale formative şi analiza comparativă a acestora; tipurile de exerciţii propuse elevilor; evidenţierea aspectelor negative, erori ştiinţifice sau exerciţii necorespunzătoare; exerciţiile de vocabular propuse la finalul orelor de literatură METODE ŞI STRATEGII DE PREDARE – ÎNVĂŢARE – EVALUARE A PROCEDEELOR LEXICALE FORMATIVE albinuță scăunel țărănesc inelar alburiu butoi Limba română pentru clasa a VI-a Editura ALL 18 itemi cu alegere multiplă De exemplu: Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect 1 Seria care conține doar cuvinte derivate cu sufix este: a) sătuc, năsuc, haiduc, pătuc, uituc; b) haiducește, băiețește, românește, vitejește, țărănește; c) furnică, scândurică, floricică, păturică 2 Cuvântul format prin derivare cu sufix adverbial este: a) nesănătos; b) româneşte; c) împodobit; d)omenesc 3 Sunt numai cuvinte compuse în seria: a) reducere, răuvoitor, binefacere, pseudonim; b) fiindcă, CFR, POMPETROL, deoarece; c) floarea – soarelui, EURASIA, ilegal, înregistrare 4 În enunțul: S-a obișnuit cu greul cuvântul subliniat are valoarea morfologică de: a) adverb; b) adjectiv; c) substantiv 2 METODA CADRANELOR Lecţie de evaluare: DERIVAREA, clasa a V-a 1 Noul curriculum educațional 2 Curriculum de limba și literatura română 3 Procedeele lexicale formative în curriculumul de specialitate şi în manualele alternative 4 Strategii didactice 5 Metode și procedee 6 Didactica tradițională și cea modernă 7 Evaluarea 8 Exerciții lexicale propuse 9 Proiecte didactice 10 Bibliografie În limbajul argotic, substantivizarea adjectivelor este un procedeu foarte productiv și deosebit de expresiv: - activ, active: în limbajul interlopilor: ”cazier bogat”; - bătrân, -i: student din anii mai mari; - buzat: țigan; - dungat: pușcăriaș; Adverbializarea diferitelor părți de vorbire: O situație aparte o reprezintă substantivele care devin adverbe de mod, folosite în limbajul colocvial, cu o puternică valoare expresivă: brici - cu sensul ”excelent, formidabil”; chipurile - ”ca pretext”; lemn - ”prost, imbecil”; lună - ”foarte curat”; trăsnet - ”extraordinar”; Text suport ”Înălțimile micuțe sunt molatice și se conturează limpedepe cer Fagul ține adăpost brădetului și se împuținează, fiindcă cel tinerel nu mai poate răzbate Când umblu voinicește pe lângă fagii străvechi, văd puzderia brăduilor și brădanilor năzuind în sus Replantarea aceasta de la Dumnezeu e puternică În toamna asta au început tăieri ale păduriștii întunecoase Singurătatea este completă Se alungă mierle prin tufișuri, huruie ciocănitori Pădurarul și hăitașii stau lângă căruță Deodată, în desimea de sub noi, sună mugetul cerbului ” Trend Residence 0758 002 002 Cheiul Dâmboviței nr 26, Popești Leordeni DESPRE NOI COMPLEX GALERIE FOTO LOCALIZARE FACILITĂȚI MODALITĂȚI DE PLATĂ CONTACT DESPRE NOI Trend Residence… tendințe în ton cu așteptările tale…de la vis la realitate, de la dorință la așteptare împlinită! Tehnologia evoluează, moda vestimentară se schimbă, dar o casă frumoasă, un cămin în adevăratul sens al cuvântului va rămâne tot timpul în tendințe…Trend Residence – investește în familia, confortul și siguranța ta Trend Residence îmbină așteptările fiecărui individ privitoare la casa de vis Dezvoltat în baza unui concept modern, Trend Residence se definește ca un ansamblu rezidențial în care atenția pentru detaliile generatoare de confort și stare de bine au fost duse la stadiul de rafinament Construit după modelele occidentale de succes, Trend Residence este un spațiu în care timpul, relaxarea, odihna și sentimentul de acasă se redefinesc transformându-se într-o realitate după care tânjeai poate chiar fără să știi! Incinta securizată situată în Sud-Estul Bucureștiului, transformă ansamblul Trend Residence într-un spațiu protejat, intim, rupt de ritmul și haosul unei metropole în dezvoltare Proximitatea față de centrul capitalei – doar 10 minute față de Piața Unirii – păstrează totuși conexiunea cu pulsul vibrând al Bucureștiului secolului XXI Vilele oferă suprafețe ideal concepute atât pentru cupluri tinere, cât și pentru familii tradiționale – părinți, copii, bunici Spațiile verzi, aleile generoase, spațiile de joacă, piscinele, zona comercială, grădinița și toate celelalte facilități ale ansamblului te invită să transformi oricare dintre imobilele din ansamblu în casa ta Pentru că tinerii sunt o parte importantă a conceptului Trend Residence, am proiectat și executat apartamente ideale ca suprafață și opțiuni Situate în imobile de până la 4 etaje, apartamentele beneficiază de grădini și terase accesorii apartamentelor – adevărate refugii de liniște și relaxare Prețurile avantajoase și facilitățile ansamblului Trend Residence oferă proprietarilor șansa să își întemeieze un cămin primitor într-o zonă plină de verdeață Trend Residence îmbină cele mai noi tehnologii de construcție cu ultimele tendințe în materie de design interior pentru a oferi mai mult decât o simplă locuință, un cămin în care oricine se va simți ACASĂ! Termeni si conditii generale REGULAMENT GDPR Politică cookie-uri Regulament de utilizare a piscinei Regulament de ordine interioara Regulament parcare subterana si supraterana Regulament loc de joacă Adresa Showroom: Cheiul Dâmboviței nr 26, Popești Leordeni Telefon: 021 780 02 02, 0758 002 002 Program Vizionări: L-V 10:00 – 19:00; S-D: 11:00 – 17:00 * Programul poate suferi modificări ** Vizionările se efectuează numai pe bază de programare prealabilă 2019 © Trend Residence All rights reserved Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie Politica de confidentialitate | Politica de Cookie Înapoi la portalul EuroparlChoisissez la langue de votre document : bg - български es - español cs - čeština da - dansk de - Deutsch et - eesti keel el - ελληνικά en - English fr - français ga - Gaeilgehr - hrvatski it - italiano lv - latviešu valoda lt - lietuvių kalba hu - magyar mt - Malti nl - Nederlands pl - polski pt - português ro - română (selecţionat) sk - slovenčina sl - slovenščina fi - suomi sv - svenska Procedură : 2010/2211(INI) Stadiile documentului în şedinţă Stadii ale documentului : A7-0193/2011 Texte depuse : A7-0193/2011 Dezbateri : PV 08/06/2011 - 3 CRE 08/06/2011 - 3 Voturi : PV 08/06/2011 - 6 13 Explicaţii privind voturile Explicaţii privind voturile Texte adoptate : P7_TA(2011)0266 RAPORT PDF 654k WORD 736k 26 mai 2011 PE 458 649v01-00 A7-0193/2011 referitor la investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii (2010/2211(INI)) Comisia specială privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013 Raportor: Salvador Garriga Polledo AMENDAMENTE 001-014 015-015 016-034 035-038 039-039 040-058 060-070 071-074 PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN EXPUNERE DE MOTIVE AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE AVIZ AL COMISIEI PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ AVIZ AL COMISIEI PENTRU INDUSTRIE, CERCETARE ȘI ENERGIE AVIZ AL COMISIEI PENTRU TRANSPORT ŞI TURISM AVIZ COMISIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ AVIZ AL COMISIEI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ AVIZ AL COMISIEI PENTRU CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE AVIZ AL COMISIEI PENTRU DREPTURILE FEMEII ȘI EGALITATEA DE GEN REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN referitor la investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii (2010/2211(INI)) Parlamentul European, – având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1), – având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 312, – având în vedere Rezoluția sa din 29 martie 2007 privind viitorul resurselor proprii ale Uniunii Europene(2), – având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene(3) și normele de aplicare ale acesteia, – având în vedere Comunicarea Comisiei privind revizuirea bugetului UE (COM(2010)0700), – având în vedere decizia sa din 16 iunie 2010 de constituire a unei comisii speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013(4), – având în vedere contribuțiile aduse de Nationalrat-ul austriac, Camera cehă, Folkentinget-ul danez, Riigikogu-ul eston, Bundestag-ul german, Bundesrat-ul german, Oireachtas-ul irlandez, Seimas-ul lituanian, Saeima letonă, Assembleia da República portugheză, Tweede Kamer-ul olandez și Riksdagen-ul suedez, – având în vedere articolul 184 din Regulamentul său de procedură, – având în vedere raportul Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013 și avizul Comisiei pentru dezvoltare, al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, al Comisiei pentru transport și turism, al Comisiei pentru dezvoltare regională, al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, al Comisiei pentru cultură și educație, precum și cel al Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea între sexe (A7-0193/2011), A întrucât Parlamentul a decis constituirea unei comisii speciale având următorul mandat: (a) definirea priorităților politice ale Parlamentului pentru cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada de după 2013, atât sub aspect legislativ, cât și bugetar; (b) estimarea resurselor financiare de care Uniunea are nevoie pentru a-și atinge obiectivele și pentru a-și aplica politicile pentru perioada care începe la 1 ianuarie 2014; (c) stabilirea duratei următorului cadru financiar multianual; (d) propunerea, în conformitate cu prioritățile și obiectivele menționate, a unei structuri pentru viitorul CFM, care să indice principalele domenii de activitate ale Uniunii; (e) prezentarea de orientări pentru o repartizare orientativă a resurselor între și în cadrul diferitelor rubrici de cheltuieli ale CFM, în conformitate cu prioritățile și structura propuse; (f) specificarea legăturii dintre o reformă a sistemului de finanțare al bugetului UE și o revizuire a cheltuielilor, pentru a oferi Comisiei pentru bugete o bază solidă pentru negocierile privind noul cadru financiar multianual; B întrucât comisia specială ar trebui să își prezinte raportul final înaintea prezentării de către Comisie a propunerilor sale cu privire la următorul CFM; C întrucât intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona consolidează politicile Uniunii și creează noi domenii de competență care ar trebui să se reflecte în următorul CFM; D întrucât provocările cu care se confruntă Uniunea și cetățenii săi, cum ar fi criza economică mondială, progresul rapid al economiilor emergente, tranziția spre o societate sustenabilă și spre o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, combaterea schimbărilor climatice, provocările demografice, inclusiv integrarea imigranților și protecția solicitanților de azil, mutația către economiile emergente înregistrată în distribuția globală a producției și a economiilor, lupta împotriva sărăciei, precum și amenințările reprezentate de dezastrele naturale și de cele provocate de om, de terorism și de criminalitatea organizată, necesită un răspuns ferm din partea Uniunii și a statelor membre; E întrucât Uniunea Europeană are mai multă însemnătate la nivel internațional decât suma statelor sale membre; F întrucât obiectivul principal al politicii de coeziune europene ar trebui să fie în continuare reducerea inegalităților sociale, economice și teritoriale care există încă în Uniune și întrucât o politică de coeziune vizibilă și de succes are în sine o valoare adăugată europeană, iar toate statele membre ale UE ar trebui să beneficieze de aceasta; G întrucât cetățenii UE au devenit mai exigenți în ceea ce privește Uniunea și, de asemenea, mai critici față de performanțele acesteia; întrucât publicul își va asuma din nou apartenența la Uniune numai atunci când cetățenii vor fi încrezători că valorile și interesele lor sunt apărate mai bine de către Uniune; H întrucât Strategia Europa 2020 ar trebui să contribuie la redresarea Europei în urma crizei și la consolidarea acesteia, prin crearea de locuri de muncă și o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii; întrucât această strategie se bazează pe cinci obiective principale ale Uniunii referitoare la promovarea ocupării forței de muncă, îmbunătățirea condițiilor pentru inovare, cercetare și dezvoltare, atingerea obiectivelor în materie de schimbări climatice și energie, îmbunătățirea nivelului educației și promovarea incluziunii sociale, îndeosebi prin reducerea sărăciei; I întrucât bugetul Uniunii este un instrument de reformă puternic; întrucât impactul său poate fi amplificat dacă mobilizează surse suplimentare de finanțare privată și publică în favoarea investițiilor, acționând astfel ca un catalizator al efectului de multiplicare a cheltuielilor Uniunii; întrucât așa-numitul principiu „juste retour”(al compensării) nu are nicio justificare economică, deoarece nu ține seama în mod corespunzător de valoarea adăugată europeană, de efectele colaterale și nici de nevoia de solidaritate între țările UE; J întrucât, în conformitate cu articolul 3 din TUE, dezvoltarea durabilă a Europei ar trebui să se întemeieze pe o creștere economică echilibrată și pe stabilitatea prețurilor, pe o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social, precum și pe un nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului; K întrucât principiul bunei gestiuni financiare este unul dintre principiile de bază ale execuției bugetului Uniunii; întrucât numeroase state membre realizează ajustări fiscale dificile ale bugetelor lor naționale; întrucât buna gestiune financiară, bazată pe eficiență, eficacitate și economie, a devenit din ce în ce mai importantă în ceea ce privește cheltuielile publice, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivelul statelor membre; L întrucât prevederile legate de ajustarea periodică a programelor de cheltuieli la nevoile și circumstanțele în schimbare au fost insuficiente; întrucât complexitatea normelor și a reglementărilor a constituit unul dintre motivele slabei performanțe a sistemelor de gestiune și control; M întrucât primii patru ani ai actualului CFM 2007-2013 au ilustrat în mod clar limitele capacității cadrului financiar de a răspunde noilor evoluții și priorități, fără a le pune în pericol pe cele existente; întrucât actualul CFM nu a reușit să răspundă prompt unor noi angajamente, cum ar fi Galileo, ITER, mecanismul pentru produsele alimentare sau planul european de redresare economică; N întrucât, deși introducerea resursei reprezentate de VNB în 1988 în sistemul de finanțare al UE presupunea ca aceasta să compenseze temporar o scădere a resurselor proprii, aceasta a fost prelungită și consolidată de-a lungul anilor fiind, în prezent, principala componentă a resurselor bugetare ale UE; întrucât această preponderență a accentuat tendința statelor membre de a-și calcula balanța netă, având ca urmare o serie de reduceri, corecții, scutiri și compensații care fac ca actualul sistem al resurselor proprii să fie excesiv de complex, opac, insuficient corelat cu politicile existente ale Uniunii, lipsit de echitate și, prin urmare, incapabil să asigure o finanțare transparentă și eficientă a politicilor Uniunii în interesul european fiind, în ultimă instanță, total neinteligibil pentru cetățenii Uniunii Europene; Partea I: Principalele provocări 1 consideră că provocările care ne așteaptă, fie sub aspect demografic, al schimbărilor climatice sau al aprovizionării cu energie, sunt domenii în care Uniunea Europeană își poate demonstra valoarea adăugată, ca o entitate care reprezintă mult mai mult decât suma statelor sale membre; 2 constată că, din cauza crizei actuale și a constrângerilor severe în ceea ce privește cheltuielile publice, a devenit mai dificil pentru statele membre să progreseze mai departe în ceea ce privește creșterea economică, sporirea competitivității și urmărirea obiectivului unei convergențe economice și sociale și să participe pe deplin în cadrul pieței interne; crede cu fermitate că soluția pentru ieșirea din criză este îndreptarea către Europa, și nu îndepărtarea de aceasta; 3 consideră că noțiunea de „resurse durabile pentru Uniunea Europeană” impune în primul rând regândirea „sistemului de resurse” al bugetului UE cu scopul de a înlocui contribuțiile naționale actuale cu resurse cu adevărat europene; 4 consideră că evenimentele recente arată că zona euro necesită o guvernanță economică mai ambițioasă și că un pilon monetar fără un pilon social și economic este sortit eșecului; consideră că este esențial ca Uniunea să își consolideze sistemul de guvernanță economică pentru a asigura punerea în aplicare a strategiei UE 2020 (restabilirea și protejarea pe termen lung a nivelurilor de creștere economică), pentru a împiedica repetarea actualei crize și pentru a salva proiectul european; Construirea unei societăți bazate pe cunoaștere 5 subliniază că actuala criză a scos în evidență provocările structurale cărora trebuie să le facă față majoritatea economiilor statelor membre: o productivitate sub parametri optimi, niveluri ridicate ale datoriei publice, deficite fiscale mari, șomaj structural, obstacole permanente în cadrul pieței interne, mobilitate scăzută a forței de muncă și noțiuni perimate în ceea ce privește competențele, contribuind la o creștere economică slabă; subliniază nevoia de investiții în domenii-cheie, cum ar fi educația, cercetarea și inovarea, cu scopul de a depăși aceste provocări structurale și subliniază importanța de a inversa tendința descrescătoare a investițiilor publice; 6 reamintește că, dacă actualele tendințe în materie de investiții continuă, Asia poate ajunge în fruntea dezvoltării științifice și tehnologice până în 2025; reamintește totuși că aceste schimbări reprezintă nu numai provocări însemnate, ci și oportunități, cum ar fi o creștere bruscă a potențialului de export al UE; constată că, în domeniul învățământului universitar și profesional de nivel terțiar, Uniunea are mult de recuperat, întrucât doar 30 de universități europene se situează în primele 100 din lume; subliniază că Europa este în urmă și în ceea ce privește cursa dezvoltării de noi competențe și atrage atenția asupra faptului că, până în 2020, va crește cu 16 milioane numărul de locuri de muncă care necesită un nivel înalt de calificare, în timp ce numărul locurilor de muncă pentru care se vor cere competențe reduse va scădea cu 12 milioane; Combaterea șomajului 7 consideră că una dintre provocările majore cu care se confruntă Uniunea Europeană este legată de menținerea competitivității, de intensificarea creșterii economice, de combaterea șomajului ridicat, de concentrarea asupra funcționării corespunzătoare a piețelor muncii și asupra condițiilor sociale cu scopul de a îmbunătăți gradul de ocupare a forței de muncă, de a promova munca decentă, de a garanta drepturile și condițiile de muncă ale lucrătorilor din întreaga Europă, precum și de a reduce sărăcia; Provocarea demografică 8 insistă asupra faptului că Uniunea trebuie să răspundă provocării demografice; constată că scăderea ponderii populației active, combinată cu creșterea ponderii persoanelor pensionate, va exercita presiuni suplimentare asupra sistemelor sale de protecție socială și asupra competitivității sale economice; Provocările legate de climă și resurse 9 este preocupat de faptul că o creștere a populației lumii de la 6 la 9 miliarde va intensifica, la nivel mondial, concurența pentru resursele naturale și va exercita presiuni suplimentare asupra mediului la nivel global și local; constată că, până în 2050, cererea de alimente ar putea crește cu 70 % și că utilizarea și gestionarea ineficientă și nesustenabilă a materiilor prime și a mărfurilor expun cetățenii la o concurență distructivă între alimente, conservarea naturii și producerea de energie, precum și la creșteri șocante ale prețurilor; de asemenea, acestea ar putea avea consecințe negative și asupra industriei în ceea ce privește oportunitățile de afaceri, inclusiv restricționarea accesului la materii prime, amenințând securitatea economică și accentuând schimbările climatice; subliniază, prin urmare, faptul că este necesar ca UE să ia imediat măsuri și să creeze o economie bazată pe utilizarea sustenabilă a resurselor; 10 atrage atenția asupra creșterii consumului energetic la nivel global și asupra faptului că dependența de importurile de energie va crește, Uniunea ajungând să importe până în 2050 aproape două treimi din nevoile sale de energie în cazul în care politicile energetice actuale nu sunt modificate în mod corespunzător, iar statele membre nu își intensifică eforturile pentru a dezvolta propriile surse de energie și pentru a obține un potențial propriu de eficiență energetică, luând în considerare pe deplin angajamentele UE în materie de energie și climă, precum și aspectele privind siguranța; avertizează asupra faptului că volatilitatea prețurilor și incertitudinile în materie de aprovizionare vor fi, de asemenea, agravate de volatilitatea politică din țările cu resurse energetice bogate; solicită, prin urmare, diversificarea căilor de aprovizionare și a partenerilor comerciali; 11 sprijină ideea că ansamblul finanțărilor UE ar trebui să conducă la o îmbunătățire a stării generale a mediului european prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră care să corespundă cel puțin obiectivelor actuale din cadrul legislației UE; prin urmare, sugerează că efectele pozitive și negative pe care le are asupra climei și mediului utilizarea fondurilor UE ar trebui analizate la nivele agregate; Securitatea internă și externă și libertățile individuale 12 este de părere că globalizarea a amplificat sentimentul de vulnerabilitate, prin eliminarea delimitărilor dintre formele interne și externe de libertate, justiție și securitate; este convins că abordarea provocărilor secolului XXI în materie de securitate, fără a periclita drepturile fundamentale și libertățile individuale, necesită, așadar, răspunsuri globale și anticipative pe care numai o entitate de calibrul Uniunii le poate oferi; este convins că dimensiunea de securitate externă a UE este strâns legată de democrație, statul de drept și buna guvernare din țările terțe și că UE are o responsabilitate specială de a contribui la aceasta; Europa în lume: nevoia de a deveni un actor mai energic 13 este convins că Uniunea, ca putere politică, economică și comercială majoră, trebuie să își asume pe deplin acest rol pe scena internațională; reamintește că Tratatul de la Lisabona oferă noi instrumente pentru o promovare mai eficace a intereselor și valorilor europene în întreaga lume; subliniază faptul că Uniunea va contribui cu valoare adăugată pe scena internațională și va putea influența deciziile politice la nivel mondial numai dacă va acționa în mod colectiv; insistă asupra faptului că o reprezentare mai puternică pe plan extern va trebui însoțită de o coordonare mai puternică pe plan intern; Asigurarea bunei guvernanțe 14 este convins că sporirea sentimentului public de apartenență la Uniune trebuie să devină forța motrice a acțiunii colective; consideră că asigurarea „bunei guvernanțe” este, de departe, cel mai puternic mijloc de care dispune Uniunea pentru a beneficia de angajamentul și de implicarea continuă a cetățenilor săi; Partea a II-a: Optimizarea realizării obiectivelor: rolul bugetului UE Valoarea adăugată europeană și costul renunțării la Europa 15 subliniază că principalul obiectiv al cheltuielilor bugetare ale UE este acela de a crea o valoare adăugată europeană (VAE) prin punerea în comun a resurselor, acționând ca un catalizator și generând economii de scară, efecte transfrontaliere pozitive și efecte de propagare, contribuind astfel la realizarea într-un mod mai eficace sau mai rapid a obiectivelor politice comune convenite și la reducerea cheltuielilor naționale; reamintește că, în principiu, orice repetare a cheltuielilor sau suprapunere a fondurilor alocate din numeroase linii bugetare trebuie evitate, cheltuielile UE trebuind întotdeauna să vizeze crearea unei valori adăugate mai mari decât cheltuielile individuale agregate ale statelor membre; consideră că CFM, utilizat în mod corespunzător, reprezintă un instrument extrem de important pentru planificarea pe termen lung a proiectului european, luând în considerare perspectiva europeană și valoarea adăugată a Uniunii; 16 consideră că, pe lângă verificarea respectării subsidiarității prin intermediul parlamentelor naționale, ancorată în Tratatul de la Lisabona, trebuie realizată o evaluare a VAE pentru orice propunere legislativă cu relevanță bugetară, această fiind considerată cea mai bună practică; insistă însă asupra faptului că evaluarea VAE presupune mai mult decât o abordare pe bază de cifre și că trebuie realizată o evaluare politică care să determine dacă acțiunea planificată va contribui în mod eficient și eficace la obiectivele comune ale UE și dacă va genera bunuri publice la nivelul UE; constată că principalele și cele mai importante elemente ale VAE, cum ar fi pacea, stabilitatea, libertatea, libera circulație a persoanelor, mărfurilor, serviciilor și capitalurilor, nu pot fi evaluate din punct de vedere numeric; 17 subliniază necesitatea de a evidenția conformitatea tuturor cheltuielilor UE cu obligațiile prevăzute în tratat, în acquis-ul comunitar sau în obiectivele politice principale ale UE; evidențiază faptul că VAE poate fi generată nu numai prin cheltuieli, ci și prin legislația europeană și prin coordonarea politicilor naționale și ale UE în domeniile economic, fiscal, bugetar și social; este convins că trebuie să fie îmbunătățită valoarea adăugată europeană a cheltuielilor în cadrul următorului CFM; subliniază că finanțarea UE ar trebui, pe cât posibil, să contribuie la realizarea simultană a mai multor obiective specifice de politică ale UE (de exemplu, coeziunea teritorială, adaptarea la schimbările climatice, protecția biodiversității); 18 crede cu fermitate că investițiile la nivelul UE pot duce la economii semnificativ mai mari la nivel național, în special în domeniile în care UE are în mod incontestabil o valoare adăugată mai mare decât bugetele naționale; crede cu fermitate că principiul VAE ar trebui să stea la baza tuturor negocierilor viitoare cu privire la bugetul UE; salută, prin urmare, angajamentul Comisiei de a lansa o amplă analiză a „costului renunțării la Europa” pentru statele membre și bugetele naționale; invită Comisia să publice acest raport în timp util, pentru a permite luarea sa în considerare în cursul procesului de negociere pentru viitorul CFM; 19 solicită o mai bună coordonare între bugetul UE și bugetele naționale ale statelor membre la finanțarea priorităților politice comune; reamintește necesitatea de coordona cheltuirea fondurilor publice de la faza de planificare la faza de implementare pentru a asigura complementaritatea, o mai mare eficiență și vizibilitate, precum și o mai bună structurare a bugetului UE; consideră că noul mecanism de coordonare a politicilor economice și bugetare („semestrul european”) ar trebui să joace un rol important în coordonarea obiectivelor în materie de politici pe întreg teritoriul UE și în alinierea acestora la obiectivele UE contribuind astfel la realizarea sinergiilor bugetare dorite între bugetul UE și bugetele naționale; Un buget eficient 20 consideră că, în timp ce principiul VAE ar trebui aplicat în vederea orientării viitoarelor decizii ce determină prioritățile în materie de cheltuieli, utilizarea eficientă și eficace a creditelor ar trebui să stea la baza implementării diferitelor politici și activități; 21 subliniază că, pentru a obține rezultate optime pe teren în ceea ce privește dezvoltarea și creșterea economică durabilă, solidaritatea și coeziunea, ar trebui să se acorde prioritate îmbunătățirii sinergiilor între toate fondurile bugetului UE care au un impact asupra dezvoltării economice și unei abordări integrate între diferitele sectoare, dezvoltării politicilor orientate spre rezultate, și, după caz, utilizării principiului condiționalității, principiului „poluatorul plătește”, a factorilor de reușită și performanță și a indicatorilor de rezultate; Utilizarea bugetului pentru stimularea investițiilor 22 reamintește faptul că bugetul UE este în primul rând un buget de investiții care poate genera mai multe investiții din surse publice sau private; consideră că atragerea de capital suplimentar va fi crucială pentru a obține volumul considerabil de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor politice ale Strategiei Europa 2020; evidențiază, în special, necesitatea maximizării impactului finanțării UE prin mobilizarea, punerea în comun și valorificarea resurselor financiare publice și private pentru infrastructuri și proiecte majore de interes european, fără a denatura concurența; 23 ia act de dezvoltarea, începând cu anii '90, a parteneriatelor public-privat (PPP) instituționalizate în cadrul Uniunii, inter alia în sectorul transporturilor, în domeniul clădirilor și infrastructurilor publice, precum și în domeniul mediului, ca forme de cooperare între autoritățile publice și sectorul privat și ca un mecanism suplimentar pentru furnizarea de servicii de infrastructură și de servicii publice de importanță strategică; în același timp, este preocupat de anumite probleme de fond aferente PPP-urilor și insistă asupra faptului că în conceperea viitoarelor PPP-uri trebuie să se țină cont de învățămintele desprinse și să se rectifice deficiențele constatate în trecut; 24 ia act de experiența anterioară, în general pozitivă, a utilizării instrumentelor financiare inovatoare, inclusiv a mecanismelor care combină subvenții și împrumuturi sau a mecanismelor de partajare a riscurilor, cum ar fi Instrumentul de garantare a împrumuturilor pentru proiectele TEN-T (LGTT), Mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor (MFPR) și instrumentele politicii de coeziune (JEREMIE, JESSICA, JASPERS și JASMINE), în vederea abordării unui obiectiv specific de politică; consideră că Uniunea ar trebui să ia măsuri, îndeosebi pentru consolidarea folosirii fondurilor UE ca element catalizator pentru atragerea de fonduri suplimentare din partea BEI, BERD, a altor instituții financiare internaționale și a sectorului privat; 25 prin urmare, solicită Comisiei să propună măsuri în vederea extinderii sistemului de finanțare inovatoare, după o examinare detaliată a acestuia și pornind de la o evaluare precisă a nevoilor de investiții publice și private, precum și o metodologie pentru coordonarea finanțărilor din surse diferite; solicită statelor membre să garanteze că cadrul lor juridic național permite implementarea acestor sisteme; solicită, prin urmare, o consolidare substanțială a cadrului normativ, bugetar și operațional al acestor mecanisme pentru a garanta eficacitatea acestora în ceea ce privește mobilizarea investițiilor, sustenabilitatea și utilizarea corectă a resurselor UE, precum și pentru a garanta sisteme adecvate în materie de monitorizare, raportare și alocare a răspunderii; insistă, în plus, asupra necesității de a asigura că riscurile aferente sunt cuantificate și luate în considerare; 26 constată dificultățile istorice în găsirea de investitori privați pentru proiecte UE de amploare; recunoaște că, din cauza crizei financiare, investitorii privați au devenit chiar și mai reticenți în a finanța proiecte europene, scoțând în evidență nevoia reinstaurării unei încrederi suficiente pentru a permite proiectelor majore de investiții să atragă sprijinul de care au nevoie; subliniază că sprijinul adus de bugetul UE va fi necesar, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, pentru a atrage și mobiliza fonduri private către proiecte de interes comunitar, îndeosebi pentru acele proiecte cu valoare adăugată europeană care sunt viabile din punct de vedere economic, dar sunt considerate neviabile din punct de vedere comercial; 27 salută, prin urmare, inițiativa „Project Bonds” Europa 2020 (obligațiuni pentru finanțarea de proiecte), un mecanism de partajare a riscurilor în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții (BEI), care oferă un ajutor de la bugetul UE până la limita unui plafon stabilit care este menit să stimuleze finanțarea UE și să atragă într-o măsură și mai mare interesul investitorilor privați față de participarea la proiecte prioritare ale UE; invită Comisia să prezinte o propunere completă cu privire la obligațiunile emise pentru finanțarea proiectelor UE, pe baza experienței acumulate în legătură cu instrumentele comune UE-BEI, și să introducă criterii clare și transparente pentru eligibilitatea proiectelor și selecția acestora; reamintește faptul că proiectele de interes pentru UE care generează venituri mici vor avea nevoie în continuare de finanțare sub formă de granturi; este preocupat de faptul că mărimea redusă a bugetului UE ar putea până la urmă limita efectul mobilizator al noilor inițiative; 28 reiterează nevoia de a asigura cel mai mare grad de transparență, responsabilitate și control democratic cu privire la instrumentele și mecanismele financiare inovatoare care implică bugetul UE; solicită Comisiei să propună un cadru de punere în aplicare și de eligibilitate a proiectelor – eventual adoptat în cadrul procedurii legislative ordinare –, care să asigure un flux continuu de informații și participarea autorității bugetare în ceea ce privește utilizarea acestor instrumente pe teritoriul Uniunii, permițându-i Parlamentului să verifice dacă prioritățile sale politice sunt realizate, precum și un control mai temeinic asupra unor astfel de instrumente din partea Curții de Conturi Europene; Garantarea bunei gestiuni financiare 29 consideră că îmbunătățirea execuției și a calității cheltuielilor ar trebui să constituie un principiu director pentru obținerea celor mai bune rezultate posibile în execuția bugetului UE, precum și pentru conceperea și gestionarea programelor și a activităților după 2013; 30 subliniază, de asemenea, faptul că, în cadrul conceperii programelor de cheltuieli, cea mai mare atenție ar trebui acordată clarității obiectivelor, respectării depline a acquis-ului comunitar și complementarității instrumentelor și acțiunilor, armonizării și simplificării normelor de eligibilitate și punere în aplicare, transparenței și responsabilității depline și liber asumate; subliniază importanța includerii aspectelor de gen în procesul de elaborare a bugetului ca instrument de bună guvernanță, care contribuie la îmbunătățirea eficienței și a echității; 31 subliniază, în special, faptul că simplificarea normelor și a procedurilor ar trebui să fie o prioritate orizontală esențială și este convins că o revizuire a Regulamentului financiar ar trebui să joace un rol crucial în acest sens; 32 subliniază că îmbunătățirea gestiunii financiare a Uniunii trebuie susținută prin monitorizarea strictă a progreselor de către Comisie și statele membre; insistă ca statele membre să își asume răspunderea pentru gestionarea și utilizarea corectă a fondurilor UE și să publice declarații naționale anuale privind utilizarea fondurilor UE la nivelul politic corespunzător; 33 subliniază necesitatea de a aborda problema tendinței de creștere a angajamentelor restante (RAL); reamintește faptul că, potrivit Comisiei, nivelul RAL va ajunge, până la sfârșitul anului 2013, la 217 miliarde de euro; constată faptul că un anumit nivel de RAL este inevitabil în cadrul punerii în aplicare a programelor multianuale dar subliniază, cu toate acestea, că existența angajamentelor restante implică, prin definiție, efectuarea de plăți corespunzătoare; așadar, nu este de acord cu abordarea Consiliului de a decide în prealabil cu privire la nivelul de plăți , fără a lua în considerare o evaluare exactă a nevoilor efective; prin urmare, va depune toate eforturile, în cadrul procedurii privind bugetul anual din următorul CFM, pentru a reduce discrepanța dintre angajamente și creditele de plată, prin creșterea adecvată a nivelului de plăți; 34 este ferm convins că, pentru a îmbunătăți calitatea gestiunii și controlului fondurilor UE de către statele membre, este necesară o evaluare a punctelor forte și a punctelor slabe ale sistemelor de gestiune și control ale statelor membre în fiecare domeniu de politică; consideră totodată că, pentru a crește eficiența și eficacitatea fondurilor UE, inclusiv în ceea ce privește rata de absorbție a acestora, sunt necesare o mai bună gestionare, reducerea birocrației și o transparență sporită, precum și o eficientizare, și nu înmulțire a controalelor; în acest sens, consideră că ar trebui găsit un echilibru între nivelul de control și costul implicat de acesta; 35 subliniază importanța securității juridice și a continuității bugetare pentru punerea în aplicare cu succes a politicilor și programelor multianuale; prin urmare, consideră că normele nu ar trebui să se schimbe în cursul perioadelor de programare fără o justificare corespunzătoare și o evaluare de impact adecvată, întrucât acest fapt poate determina costuri de tranziție mai mari, o punere în aplicare mai lentă și creșterea indicelui de eroare; 36 subliniază că unul dintre elementele-cheie pentru succesul dezvoltării, punerii în aplicare și monitorizării politicilor Uniunii îl reprezintă capacitatea instituțională; în consecință, consideră că întărirea capacității instituționale și administrative la nivel național, regional și local poate sta la baza ajustărilor structurale și poate contribui la o absorbție fără probleme și cu succes a resurselor UE; Partea a III-a: prioritățile politice 37 reamintește că intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona consolidează politicile Uniunii și conferă acesteia prerogative noi semnificative, îndeosebi în domenii precum acțiunea externă, sportul, spațiul, schimbările climatice, energia, turismul și protecția civilă; subliniază că acestea necesită resurse financiare suficiente; reamintește, în acest context, articolul 311 din TFUE, la care se prevede că Uniunea își asigură mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor sale și pentru realizarea politicilor sale; Un buget care să susțină obiectivele Strategiei Europa 2020 38 consideră că Strategia Europa 2020 ar trebui să fie referința principală în materie de politici pentru următorul CFM; susține, în același timp, că Europa 2020 nu este o strategie exhaustivă care să acopere toate domeniile de politică ale Uniunii; subliniază că și alte politici care sunt întemeiate pe dispozițiile tratatelor și urmăresc obiective diferite trebuie să fie reflectate în mod corespunzător în următorul CFM; 39 consideră că Strategia Europa 2020 ar trebui să ajute Europa să iasă din criză și să devină mai puternică prin îmbunătățirea condițiilor – și a cheltuielilor – pentru inovare, cercetare și dezvoltare, prin atingerea obiectivelor UE în domeniul atenuării schimbărilor climatice și al energiei, prin îmbunătățirea nivelului educației și prin promovarea incluziunii sociale, îndeosebi prin reducerea sărăciei; observă că Strategia Europa 2020 vizează nu numai stabilitatea financiară și creșterea economică pe termen scurt, ci și transformarea structurală pe termen mai lung în vederea unei creșteri mai durabile, bazată pe o utilizare mai eficientă a resurselor; 40 consideră că actualul conținut al Strategiei Europa 2020, cum ar fi obiectivele principale, inițiativele emblematice, blocajele identificate și indicatorii, are un caracter foarte general și solicită Comisiei să prezinte propuneri mai detaliate; consideră, de asemenea, că relansarea pieței unice reprezintă un element esențial al Strategiei Europa 2020, care intensifică sinergiile dintre diferitele inițiative emblematice; subliniază că obiectivele strategiei pot fi realizate numai prin intermediul unor angajamente concrete din partea statelor membre, incluse în programele lor naționale de reformă, prin politici care să includă mecanisme verificate de obținere a rezultatelor, precum și prin propuneri legislative concrete și coerente; 41 subliniază, în plus, că Strategia Europa 2020 nu poate fi credibilă decât dacă se asigură coerența între obiectivele sale și finanțarea alocată acestora la nivelul UE și la nivel național; este de părere că următorul CFM ar trebui să reflecte aspirațiile Strategiei Europa 2020 și este hotărât să colaboreze cu Comisia și cu statele membre pentru a crea un cadru de finanțare credibil care să asigure, în special, o finanțare adecvată a inițiativelor emblematice și a obiectivelor principale; susține, în acest sens, că sarcinile, resursele și responsabilitățile trebuie clar definite și bine organizate între Uniune și statele membre, inclusiv autoritățile locale și regionale; invită Comisia să stabilească în mod clar dimensiunea bugetară a inițiativelor emblematice, deoarece aceste planuri de acțiune prioritară vizează toate politicile finanțate din bugetul UE; 42 avertizează cu privire la faptul că o Strategie Europa 2020 pe zece ani necesită o flexibilitate bugetară considerabilă pentru a se garanta că mijloacele bugetare pot fi aliniate în mod corespunzător la circumstanțele și prioritățile în schimbare; Un buget care să susțină guvernanța economică 43 subliniază faptul că, în cadrul actualului mecanism european de stabilizare financiară, aproape 60 de miliarde EUR, reprezentând garanții pentru împrumuturi, trebuie acoperite de marja dintre plafonul resurselor proprii și cheltuielile anuale înscrise în buget; semnalează obligațiile adiționale convenite în contextul asistenței financiare pe termen mediu acordate statelor membre din afara zonei euro, care trebuie acoperite de aceeași marjă; 44 afirmă necesitatea ca semestrul european să asigure o mai bună coordonare bugetară și sinergii mai eficace între Uniune și statele membre, sporind astfel valoarea adăugată europeană; de asemenea, solicită ca semestrul european să intensifice coordonarea economică dintre statele membre în conformitate cu principiul metodei comunitare și să asigure o mai bună guvernanță economică pentru zona euro și pentru statele membre care doresc să adere la aceasta, reducând astfel necesitatea de a se recurge la mecanismul de stabilizare financiară; consideră că semestrul european ar trebui să se axeze pe îmbunătățirea sinergiilor dintre investițiile publice europene și cele naționale; 45 constată că Mecanismul european de stabilitate (MES) de după 2013 a fost organizat într-o manieră pur interguvernamentală; își exprimă îngrijorarea cu privire la această evoluție și subliniază lipsa controlului democratic, a responsabilității, precum și a asigurării punerii în aplicare în cazul abordării interguvernamentale; subliniază că, în cazul MES, este necesar să se ia în calcul metoda comunitară; reamintește că bugetul UE furnizează garanții pentru creditele acordate statelor membre în cadrul mecanismului european de stabilizare financiară, precum și în cadrul mecanismului de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre din afara zonei euro; 46 reamintește că moneda europeană a fost creată fără să fi existat o convergență economică reală între statele care au dorit să o introducă și în absența unui buget al Uniunii suficient de mare pentru a susține o monedă proprie; consideră că un astfel de buget ar necesita înlocuirea unor părți semnificative din cheltuielile actuale ale statelor membre cu cheltuieli ale Uniunii, pentru a ține cont în mod adecvat de metoda comunitară și pentru a asigura zonei euro și UE stabilitatea fiscală necesară pentru a depăși criza datoriilor; solicită Comisiei să evalueze posibilul impact al sistemului euroobligațiunilor asupra bugetului UE; 47 ia act de importanța cercetării și inovării pentru accelerarea tranziției către o economie sustenabilă, lideră la nivel mondial și bazată pe cunoaștere; consideră că următorul CFM ar trebui să prevadă o mai mare concentrare a resurselor bugetare în domenii care stimulează creșterea economică și competitivitatea, precum cercetarea și inovarea, în conformitate cu principiile valorii adăugate și excelenței europene; 48 este ferm convins de valoarea adăugată a grupării într-o mai mare măsură în bugetul UE a cheltuielilor naționale pentru cercetare și inovare pentru a obține masa critică și economiile de scară necesare, pentru a îmbunătăți impactul și pentru a reduce suprapunerile și risipirea fondurilor limitate; 49 consideră că este necesar un efort public și privat concertat la nivel european și național pentru a atinge obiectivul Strategiei Europa 2020 de a aloca 3 % din produsul intern brut (PIB) cercetării și dezvoltării și pentru crearea unui Spațiu european de cercetare și a unei „Uniuni a inovării”; solicită instituțiilor UE și statelor membre să convină, fără întârziere, asupra unui plan specific privind atingerea acestui obiectiv și subliniază angajamentul economic important pe care l-ar implica realizarea acestui obiectiv, în valoare de aproximativ 130 de miliarde EUR anual, atât pentru UE, cât și pentru bugetele naționale, și de două ori mai mult pentru sectorul privat; Cunoaștere pentru creștere economică Cercetare și inovare 50 consideră că fondurile publice destinate activităților de cercetare și dezvoltare trebuie să crească în mod considerabil, întrucât investițiile publice constituie deseori un stimulent pentru investițiile private; subliniază necesitatea de a spori, de a stimula și de a asigura finanțarea destinată cercetării, dezvoltării și inovării în cadrul Uniunii printr-o creștere semnificativă a cheltuielilor relevante începând cu 2013, mai ales pentru cel de Al optulea program-cadru de cercetare; subliniază, în acest sens, rolul de catalizator pe care politica de coeziune l-a jucat în perioada de programare actuală în ceea ce privește majorarea investițiilor în cercetare și dezvoltare și solicită ca această tendință să fie continuată și consolidată în perioada următoare; 51 evidențiază faptul că această suplimentare a fondurilor trebuie să fie însoțită de o simplificare radicală a procedurilor de finanțare; este deosebit de preocupat de absorbția relativ scăzută a fondurilor UE de către comunitatea științifică europeană și invită Comisia să își continue eforturile de a da curs cerințelor de reducere a obligațiilor administrative și de simplificare a accesului la fluxurile de finanțare pentru cercetători, IMM-uri și organizațiile societății civile, menținând în același timp un control bugetar suficient; subliniază nevoia de a scuti IMM-urile de anumite cerințe administrative prin reducerea birocrației și de a încuraja inovarea prin intermediul unui acces mai ușor la finanțare; 52 solicită să se stabilească o legătură mai puternică între cercetarea de bază și inovarea industrială și între inovare și procesul de producție; reamintește, în special, că una dintre principalele dificultăți din programele UE de cercetare și inovare este faptul că rezultatele nu sunt efectiv introduse pe piață și subliniază importanța creării de stimulente pentru a comercializa produsele activităților de cercetare și dezvoltare, în special prin facilitarea accesului la finanțare; subliniază, în acest sens, importanța funcționării armonioase a diferitelor fonduri și invită Comisia să facă ajustările necesare, astfel încât fondurile corespunzătoare să se poată completa reciproc; 53 reamintește că, pentru a îndeplini obiectivele UE privind atenuarea schimbărilor climatice și energia, trebuie sporite în mod semnificativ eforturile în domeniul cercetării și dezvoltării în cadrul UE, îndeosebi în ceea ce privește cercetarea în domeniul mediului, eficiența energetică și tehnologiile legate de energia din surse regenerabile; consideră, în plus, că statutul de lider al UE în domeniul tehnologiilor ecologice poate fi menținut numai dacă este susținut prin eforturi adecvate în domeniul cercetării; 54 consideră că întreprinderile europene inovatoare nu au nevoie numai de subvenții, ci și de o legislație mai bună, de legături mai bune cu baza de cercetare și de un acces mai bun și mai divers la fonduri și la finanțare, de la subvenții până la împrumuturi și participații; prin urmare, solicită statelor membre și Comisiei să creeze, la nivel național și european, condițiile adecvate pentru a permite sectorului privat să participe în mai mare măsură la investițiile în cercetare și dezvoltare; subliniază nevoia de a îmbunătăți PPP-urile din acest domeniu prin reducerea birocrației și simplificarea procedurilor existente; evidențiază, în această privință, rolul important pe care ar trebui să-l joace BEI și FEI și consideră, în special, că instrumentele permanente de partajare a riscurilor propuse de BEI prin mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor (MFPR) ar trebui extinse, în special ca sprijin pentru IMM-uri; 55 subliniază că inovarea este una dintre prioritățile-cheie ale Strategiei Europa 2020; recunoaște rolul potențial al Institutului European de Inovare și Tehnologie ca forță motrice pentru creșterea durabilă și competitivitatea UE, prin stimularea inovării de prim rang la nivel mondial, și solicită extinderea și finanțarea corespunzătoare a comunităților de cunoaștere și inovare; subliniază importanța furnizării de către Consiliul European pentru Cercetare a unor cunoștințe avansate pentru viitoarele entități inovatoare, precum și a unui sprijin pentru ideile cu un grad ridicat de risc din domeniul cercetării; în plus, susține necesitatea elaborării unor strategii financiare pe termen lung pentru a asigura finanțarea proiectelor de cercetare și dezvoltare de mare amploare; Industria și IMM-urile 56 subliniază faptul că o bază industrială puternică și diversificată este esențială pentru atingerea obiectivului privind crearea unei economii europene competitive, sustenabile și favorabile incluziunii; reamintește faptul că IMM-urile sunt principalele motoare ale creșterii economice, ale competitivității, ale inovării și ale ocupării forței de muncă și recunoaște rolul lor important în asigurarea redresării și a stimulării unei economii sustenabile a UE; salută, prin urmare, accentul pe care Strategia Europa 2020 îl pune pe inovare și politica industrială, îndeosebi prin inițiativele emblematice „O Uniune a inovării” și „O politică industrială integrată pentru era globalizării”, și subliniază necesitatea intensificării acțiunilor relevante pentru IMM-uri și în cadrul altor inițiative emblematice; 57 cere ca IMM-urile și întreprinzătorii să fie plasați în centrul Strategiei Europa 2020; în consecință, solicită un sprijin sporit în viitorul CFM pentru toate programele și instrumentele destinate stimulării IMM-urilor, în special Programul pentru competitivitate și inovare (PCI) și Small Business Act, și prin intermediul utilizării fondurilor structurale; propune o mai bună concentrare a fondurilor și instrumentelor comunitare pentru IMM-uri în bugetul UE; de asemenea, subliniază necesitatea de a se facilita accesul IMM-urilor la instrumentele de finanțare și ca acestea să fie adaptate la nevoile IMM-urilor, printre altele punându-se un accent mai puternic pe instrumentele de microfinanțare și de finanțare de tip „mezanin” și prin extinderea și dezvoltarea instrumentelor de garantare ale PCI și a MFPR în contextul programului-cadru de cercetare; Agenda digitală 58 consideră că UE ar trebui să aibă rol de primă importanță în crearea și consolidarea rolului tehnologiilor informației și comunicațiilor și a unor standarde deschise pentru inovare; subliniază necesitatea de a dezvolta libera circulație a conținuturilor și a cunoștințelor, așa-numita „a cincea libertate”; subliniază importanța punerii în aplicare rapide a Agendei digitale a Uniunii și a continuării eforturilor pentru a realiza până în 2020 obiectivele privind facilitarea conexiunii tuturor cetățenilor UE la internet de mare viteză, și în regiunile mai slab dezvoltate; Cerul unic european și politica în domeniul spațial 59 consideră că activitățile spațiale reprezintă o bază pentru inovare, activitate industrială și locuri de muncă de înaltă calificare și pentru a îmbunătăți securitatea și bunăstarea cetățenilor; consideră că dezvoltarea nou-înființatei politici spațiale europene ar necesita în mod logic o finanțare corespunzătoare; subliniază importanța strategică a proiectelor de amploare din acest domeniu: sistemele europene de navigație globală prin satelit (Galileo și Serviciul european geostaționar mixt de navigare), Monitorizarea globală pentru mediu și securitate (GMES) și Sistemul european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR), care va permite crearea unui Cer unic european; insistă asupra faptului că, având în vedere termenele de realizare îndelungate pe care le presupun aceste proiecte și nivelurile investițiilor de capital deja angajate, sunt necesare angajamente financiare suficiente și consecvente pentru perioadele de planificare financiară; Calificări adecvate pentru forța de muncă de mâine 60 subliniază că lipsa investițiilor corespunzătoare în educație și în învățarea pe tot parcursul vieții ar putea, pe termen scurt, agrava și prelungi criza, întrucât cetățenii nu vor avea competențele necesare pentru locurile de muncă din noua economie bazată pe cunoaștere; subliniază, prin urmare, nevoia urgentă ca UE să sprijine investițiile publice în aceste domenii; reamintește că rata abandonului școlar și accesul limitat la învățământul superior sunt factorii de bază ai apariției ratei mari a șomajului pe termen lung și reprezintă un obstacol în calea coeziunii sociale; este convins, în acest context, de necesitatea imperativă de a consolida legătura dintre educație, cercetare și dezvoltare și ocuparea forței de muncă; 61 reliefează importanța unei finanțări adecvate a programelor din domeniul educației, de mobilitate pentru tineri, de formare și învățare pe tot parcursul vieții, a promovării egalității de gen, precum și a măsurilor de adaptare a pieței muncii, acestea contribuind semnificativ la combaterea abandonului școlar timpuriu și a șomajului, precum și la atingerea obiectivelor principale ale Strategiei Europa 2020; consideră că tranziția spre o societate sustenabilă în următorii ani presupune luarea în considerare în mod corespunzător a importanței promovării unor noi locuri de muncă ecologice, deși o formare profesională suplimentară va fi necesară în acest sens; 62 este de părere că inițiativa emblematică „Noi competențe și noi locuri de muncă” ar trebui să permită o axare mai pronunțată pe grupurile cele mai vulnerabile și pe persoanele care întâmpină dificultăți în cu privire la accesul pe piața muncii, cum ar fi romii; subliniază rolul fundamental al Fondului social european (FSE) în realizarea obiectivelor sociale și de ocupare a forței de muncă ale Strategiei Europa 2020; consideră, așadar, că FSE ar trebui considerat o prioritate politică și finanțat ca atare; sprijină o aplicare mai strategică a FSE pentru promovarea egalității dintre femei și bărbați, a accesului și reintegrării pe piața muncii, precum și a combaterii șomajului, a sărăciei, a excluziunii sociale și a tuturor formelor de discriminare; Coeziune pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă 63 subliniază valoarea adăugată europeană a politicii de coeziune, întrucât această politică reprezintă un mecanism bine stabilit de realizare a creșterii economice și de creare de locuri de muncă, un instrument major pentru convergență, dezvoltare durabilă și solidaritate și una dintre politicile cele mai importante, vizibile și de succes ale Uniunii decenii la rând; observă totuși că o politică de coeziune modernă trebuie să facă obiectul unor reforme structurale, în special în domeniul simplificării, să răspundă principalelor provocări cu care se confruntă Uniunea și să promoveze sinergii cu alte politici și instrumente pe teren; este convins că politica de coeziune a UE ar trebui să rămână o politică vizând ansamblul UE, care să ofere acces la resurse, experiență și asistență tuturor regiunilor UE; 64 reamintește faptul că politica de coeziune se bucură de o importanță sporită de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și de la ancorarea coeziunii teritoriale în cadrul acestuia și, în acest context, este de părere că trebuie consolidate toate formele de cooperare teritorială (transfrontalieră, transnațională și interregională); subliniază că ar trebui abordate și cooperarea și strategiile macroregionale; 65 accentuează rolul predominant al politicii de coeziune pentru realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 și este de părere că o politică de coeziune solidă și autonomă este o condiție esențială pentru o implementare reușită a acestei strategii; subliniază că, datorită caracterului său orizontal, politica de coeziune contribuie substanțial la toate cele trei priorități ale Strategiei Europa 2020, și anume o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, și că acest fapt ar trebui să se reflecte în structura următorului CFM prin respingerea oricărei fragmentări a acestei politici în diferite rubrici și subrubrici din buget; reamintește, cu toate acestea, că politica de coeziune a UE trebuie să îndeplinească propria sa misiune și propriile sale obiective, stabilite la articolul 174 din TFUE, care depășesc sfera Strategiei Europa 2020; subliniază că acestea ar trebui să fie menținute în următoarea perioadă de programare, având în vedere în special necesitatea constantă de realizare a unei convergențe economice, sociale și teritoriale în Uniune; 66 subliniază faptul că o politică de coeziune consolidată și de succes necesită o finanțare corespunzătoare și că sumele alocate acesteia în perioada actuală de programare financiară ar trebui cel puțin menținute în următoarea perioadă pentru a intensifica eforturile de reducere a disparităților de dezvoltare dintre regiunile UE; reiterează, în acest context, solicitarea sa fermă de a se garanta că, în viitorul CFM, resursele necheltuite sau dezangajate ale fondurilor de coeziune rămân în bugetul UE și nu sunt înapoiate statelor membre; reamintește poziția sa potrivit căreia PIB-ul pe cap de locuitor trebuie să rămână principalul criteriu de determinare a eligibilității pentru acordarea de asistență în cadrul politicii regionale; 67 consideră că statele membre și regiunile ar trebui să concentreze resursele UE și naționale asupra unui număr restrâns de priorități și proiecte care prezintă un interes european autentic, precum cercetarea, dezvoltarea și inovarea, și care răspund provocărilor specifice cu care se confruntă; în acest context, solicită Comisiei să elaboreze propuneri concrete pentru a garanta o concentrare tematică mai accentuată a fondurilor de coeziune destinate priorităților Strategiei Europa 2020 și consideră că ar trebui pus în funcțiune un sistem mai orientat către rezultate decât actualul sistem al „alocărilor”, asigurând în același timp faptul că se acordă atenția cuvenită necesităților și priorităților specifice regiunilor; salută, în această privință, intenția Comisiei de a conveni, împreună cu fiecare stat membru și cu regiunile sale sau direct cu regiunile, în contextul contractelor de parteneriat pentru dezvoltare și investiții și al programelor operaționale, asupra unor termeni și condiții specifice pentru realizarea obiectivelor stabilite; 68 este ferm convins de importanța abordării politice integrate și consideră că toate investițiile sectoriale din următorul CFM ar trebui să fie coordonate cu investițiile întreprinse în cadrul politicii de coeziune; prin urmare, subliniază necesitatea de a îmbunătăți coordonarea, de a reduce suprapunerile inutile și de creare a unor sinergii mai puternice între FEDER, FSE, Fondul de coeziune, FEADR și Fondul european pentru pescuit (FEP); subliniază, de asemenea, necesitatea de a evita dublarea, precum și de a îmbunătăți coordonarea între Fondul european de ajustare la globalizare și FSE; crede, prin urmare, că un pas important în această direcție îl reprezintă crearea unui cadru strategic comun care să stabilească prioritățile comune de investiții pentru toate aceste fonduri; mai mult, consideră că trebuie să existe o coordonare la toate nivelurile de elaborare a politicilor, de la planificarea strategică până la punerea în aplicare; este convins că FSE trebuie să rămână o parte integrantă a politicii de coeziune în toate etapele programării, punerii în aplicare și gestionării sale; 69 consideră că zonele urbane – care prezintă un număr semnificativ de provocări (șomaj, excluziune socială, degradarea mediului, migrație) – pot juca un rol important în dezvoltarea regională și pot contribui la reducerea discrepanțelor economice și sociale pe teren; subliniază, în consecință, necesitatea unei abordări mai vizibile și mai concentrate a dimensiunii urbane a politicii de coeziune, asigurând totodată condiții echilibrate pentru dezvoltarea sinergică a zonelor urbane, suburbane și rurale; 70 recunoaște că, în conformitate cu tratatul, ar trebui acordată o atenție deosebită zonelor rurale, regiunilor afectate de tranziția industrială și regiunilor afectate de un handicap natural sau demografic grav și permanent, precum regiunile cele mai nordice cu o densitate foarte scăzută a populației, regiunile insulare, transfrontaliere și montane, precum și regiunile ultraperiferice; consideră că resursele și capacitățile de pe teritoriul acestor regiuni pot avea un rol semnificativ în competitivitatea Uniunii Europene pe viitor; subliniază, în consecință, că și aceste regiuni care se confruntă cu provocări ar trebui să fie luate în considerare în următorul CFM; consideră că, pentru regiunile care se confruntă cu handicapuri permanente, ar trebui elaborată o strategie specială, astfel cum se menționează în rezoluția PE din 22 septembrie 2010; 71 reamintește că una dintre cele mai frecvente critici aduse politicii de coeziune se referă la complexitatea normelor sale; insistă asupra importanței finanțării încrucișate și a simplificării normelor și procedurilor aferente acestei politici, asupra reducerii complexității și a obligațiilor administrative, precum și asupra unei alocări mai transparente și mai eficace a resurselor către orașe, localități și regiuni; subliniază că sistemele de audit și de control ar trebui să respecte cele mai înalte standarde, astfel încât abuzurile să poată fi identificate și sancționate cu promptitudine; insistă ca frecvența verificărilor să fie proporțională cu riscul neregulilor, în conformitate cu principiul proporționalității; 72 solicită îmbunătățirea sistemelor de monitorizare și evaluare în ceea ce privește punerea lor în aplicare; subliniază că principiul parteneriatului ar trebui să joace un rol esențial în această îmbunătățire și că trebuie actualizat în contextul simplificării; consideră că elaborarea unor indicatori de rezultate concreți și măsurabili ar trebui privită ca o condiție esențială pentru măsurarea progreselor reale înregistrate în îndeplinirea obiectivelor convenite; salută propunerea Comisiei de a efectua o evaluare ex-ante, o evaluare a derulării și o evaluare a impactului fiecărui program operațional; reamintește că și alte principii ale coeziunii sociale, precum regula cofinanțării, guvernanța pe mai multe niveluri, abordarea ascendentă, integrarea dimensiunii de gen și adiționalitatea și-au dovedit importanța și ar trebui menținute în următorul CFM; 73 invită Comisia să stabilească o categorie intermediară pentru durata următoarei perioade de programare pentru regiuni în care PIB-ul pe cap de locuitor se situează între 75% și 90% din PIB-ul UE, cu scopul de a le oferi un statut mai clar și mai multă securitate în dezvoltare; invită Comisia să furnizeze mai multe informații cu privire la consecințele bugetare ale unei astfel de opțiuni; invită Comisia să prezinte, de asemenea, propuneri concrete de consolidare a echității dintre regiunile respective și alte regiuni aflate la același nivel de dezvoltare; 74 solicită ca fondurile de coeziune să nu fie supuse sancțiunilor în cadrul condiționalității macroeconomice asociate Pactului de stabilitate și de creștere, întrucât acest lucru ar contraveni obiectivelor înseși ale politicii de coeziune, și anume, reducerea disparităților regionale; subliniază, prin urmare, necesitatea de a intensifica supravegherea pentru a garanta că fondurile structurale sunt utilizate în conformitate cu legislația UE și obiectivele vizate; 75 este deosebit de îngrijorat de demararea lentă a programelor operaționale la începutul fiecărei perioade de programare, fenomen cauzat, printre altele, de faptul că această fază se suprapune cu încheierea programelor anterioare; atrage atenția asupra faptului că această problemă trebuie soluționată în timp util, prin abordarea factorilor care favorizează aceste întârzieri; subliniază, în acest scop, necesitatea asigurării unei anumite continuități între perioadele de programare în ceea ce privește crearea sistemelor și autorităților naționale de gestionare și control; 76 încurajează autoritățile locale și regionale să utilizeze cât mai mult posibil instrumentele financiare inovatoare, printre altele, fonduri revolving pentru măsuri de eficiență energetică; solicită ca aceste instrumente financiare să fie simplificate, dar și supuse unui control democratic mai atent; Gestionarea resurselor naturale și a dezvoltării durabile Politica agricolă comună 77 afirmă că politica agricolă comună (PAC) ar trebui, de asemenea, orientată astfel încât să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 și că ambii piloni ai PAC ar trebui să aducă o contribuție valoroasă și distinctă în acest sens, în mod complementar; subliniază că PAC este ferm ancorată în Tratatul de la Lisabona, care definește obiectivele și sarcinile acestei politici; 78 subliniază că, deși rolul principal al actualei PAC și al celei reformate este de a garanta securitatea alimentară a Uniunii Europene, precum și a rezervelor alimentare globale în perioade în care se înregistrează prețuri ridicate ale alimentelor și o penurie de produse alimentare, această politică asigură în același timp o varietate de bunuri publice dincolo de piețele agricole, cum ar fi menținerea în stare de producție a terenurilor agricole din întreaga Europă, modelarea diversității peisajelor, promovarea biodiversității și a bunăstării animalelor, atenuarea schimbărilor climatice, conservarea solurilor și a apei, combaterea depopulării zonelor rurale, a sărăciei și a segregării, asigurarea de locuri de muncă și de servicii de interes general în zonele rurale, contribuția la o producție alimentară mai durabilă și sprijinirea surselor regenerabile de energie; 79 invită Comisia să prezinte propuneri pentru o PAC reformată, care să urmărească alocarea și utilizarea mai eficiente și mai eficace a bugetului PAC, inter alia printr-o distribuție echitabilă a plăților directe între statele membre, regiuni și agricultori, prin consolidarea condiționalității în ceea ce privește asigurarea bunurilor publice așteptate de societate și prin plăți mai bine direcționate pentru a se garanta o valorificare optimă a banului public; subliniază necesitatea menținerii unui sistem al PAC bazat pe doi piloni și a simplificării mecanismelor de punere în aplicare; 80 sprijină autonomia alimentară a țărilor în curs de dezvoltare; reamintește angajamentul asumat de membrii OMC în timpul Conferinței ministeriale de la Hong Kong din 2005 de a elimina toate formele de subvenții la export; consideră că noua PAC trebuie să fie conformă cu conceptul UE privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării; subliniază faptul că Uniunea nu trebuie să mai utilizeze subvențiile la export pentru produsele agricole și că trebuie să continue să își coordoneze eforturile cu cele ale producătorilor agricoli majori de la nivel mondial în vederea eliminării subvențiilor care denaturează comerțul; 81 insistă asupra faptului că, având în vedere gama variată de sarcini și obiective cărora PAC trebuie să le răspundă, sumele alocate PAC în exercițiul bugetar 2013 ar trebui cel puțin menținute pe durata următoarei perioade de programare financiară; 82 solicită o coordonare sporită între Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) și alte fonduri structurale și de coeziune în vederea consolidării unei abordări teritoriale; solicită Comisiei să prezinte propuneri specifice privind modul în care ar putea fi realizate sinergii mai bune în ceea ce privește finanțarea prin FEADR și alte instrumente relevante a unor activități care nu sunt legate de agricultură; Pescuitul 83 subliniază faptul că resursele halieutice constituie un bun public vital pentru securitatea alimentară mondială; semnalează faptul că sectorul pescuitului și al acvaculturii și activitățile conexe reprezintă de multe ori principala sursă de venituri și locuri de muncă durabile în regiunile costiere, insulare și periferice; consideră că, pentru a-și realiza obiectivele pe termen mediu și lung (un sector stabil, sustenabil și viabil al pescuitului), pentru a reface stocurile de pește și pentru a aborda aspectele sociale legate de reducerea efortului de pescuit, politica comună reformată în domeniul pescuitului (PCP) va avea nevoie de resurse financiare adecvate după 2013; recunoaște necesitatea unei coordonări sporite cu politica de coeziune; subliniază că Fondul european pentru pescuit ar trebui utilizat în vederea sprijinirii practicilor piscicole sustenabile, precum și a conservării ecosistemelor marine, acordându-se o atenție specială sectorului pescuitului la scară redusă; Mediul, schimbările climatice și eficiența utilizării resurselor 84 accentuează faptul că Uniunea ar trebui să fie în prim-planul trecerii la o economie sustenabilă și să promoveze tranziția spre o societate durabilă, asociată cu o industrie europeană competitivă și cu prețuri ale energiei accesibile, astfel încât să se garanteze un mediu de viață curat și sănătos; subliniază că acest lucru ar trebui să se realizeze, printre altele, prin reducerea consumului de energie în toate sectoarele, o condiție obligatorie în acest sens fiind buna funcționare a pieței interne a energiei și a infrastructurii, prin descentralizarea aprovizionării cu energie, prin utilizarea sporită a surselor regenerabile de energie, printr-o mai bună protecție a biodiversității și prin asigurarea rezilienței ecosistemelor; 85 subliniază că LIFE+ a fost pus în aplicare cu succes și și-a demonstrat importanța pentru protejarea biodiversității și a mediului; subliniază necesitatea de a continua programe finanțate corespunzător pentru protejarea naturii și a biodiversității în vederea îndeplinirii obiectivelor ecologice ale UE, îndeosebi cele ale LIFE+ și ale NATURA 2000; 86 reliefează necesitatea unei abordări orizontale, care să combine măsuri de combatere a schimbărilor climatice și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră – îndeosebi măsuri de economisire a energiei – în toate domeniile importante de politică, inclusiv în cadrul politicilor externe; este convins că stimulente bine plasate, precum condiționalitatea cheltuielilor UE și legislația, reprezintă elemente-cheie în vederea realizării obiectivelor Strategiei Europa 2020 în acest domeniu; consideră, prin urmare, că toate domeniile relevante de cheltuieli, inclusiv domeniul extern, ar trebui să integreze acțiuni în domeniul climei și că pentru proiectele noi ar trebui realizate evaluări ale impactului asupra climei; consideră că ar trebui făcute investiții mai mari din veniturile schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii pentru diminuarea schimbărilor climatice și pentru inovare în domeniul climei; 87 este de părere că unul dintre obiectivele centrale ale Strategiei Europa 2020 este abordarea provocării sustenabilității prin introducerea unor criterii de mediu și prin sporirea eficienței energetice și a resurselor în lupta împotriva schimbărilor climatice; 88 sprijină deci sugestia Comisiei exprimată în revizuirea bugetului de a introduce obligația identificării într-o manieră transparentă a domeniilor în care programele sectoriale au promovat obiectivele 20/20/20 în domeniul energiei și al schimbărilor climatice cuprinse în Strategia Europa 2020 și au contribuit la îndeplinirea obiectivelor inițiativei emblematice „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”; 89 subliniază responsabilitatea mondială pe care o are UE în abordarea schimbărilor climatice; reamintește că angajamentele asumate prin acordurile de la Copenhaga și Cancun de a sprijini țările în curs de dezvoltare să abordeze schimbările climatice trebuie să fie „noi și adiționale” ajutorului pentru dezvoltare existent, între cele două politici menținându-se un nivel de coerență adecvat; propune să se creeze un program nou în acest sens; reafirmă poziția Parlamentului European cu privire la nevoia de a menține, în cadrul bugetului UE, finanțarea pentru toate politicile europene; solicită integrarea în bugetul UE a angajamentelor internaționale în materie de schimbări climatice asumate de UE în vederea obținerii unui efect de levier maxim al resurselor comunitare; Energia 90 este convins că sumele alocate politicii energetice în următorul CFM ar trebui să fie majorate; consideră că tehnologiile din domeniul energiilor regenerabile, eficiența energetică și economisirea energiei ar trebui să fie priorități-cheie și solicită o creștere corespunzătoare a finanțării UE în aceste domenii; solicită Comisiei să elaboreze criterii concrete de referință, să se asigure de respectarea obiectivelor convenite și de faptul că acestea pot fi monitorizate în mod eficient în cadrul semestrului european pentru coordonarea politicilor și prin planuri specifice precum planurile naționale pentru eficiență energetică; 91 subliniază necesitatea de a suplimenta fondurile destinate activităților de cercetare, dezvoltare tehnologică și activităților demonstrative din domeniul energetic pentru a dezvolta energii durabile, accesibile tuturor; solicită punerea în aplicare integrală a deja-adoptatului Plan strategic european privind tehnologiile energetice (Planul SET), inclusiv o finanțare adecvată, în cursul următorului CFM; 92 având în vedere nevoile uriașe de finanțare din domeniul transporturilor și din cel al infrastructurii energetice și externalitățile pozitive ale acestor proiecte, subliniază necesitatea de dezvoltare a unui cadru de reglementare și de stimulare în vederea promovării unor investiții publice și private pe termen lung în aceste domenii; solicită să se dezvolte instrumente financiare inovatoare în cooperare cu investitorii pe termen lung; O Europă conectată Rețelele transeuropene de energie 93 subliniază nevoia urgentă de a moderniza și actualiza infrastructura energetică europeană, de a dezvolta rețele inteligente și de a stabili interconexiunile necesare realizării pieței interne a energiei, diversificării surselor și rutelor de aprovizionare cu țările terțe, consolidării securității în aprovizionare, sporirii cotei reprezentate de energia regenerabilă și atingerii obiectivelor în materie de energie și climă; ia act de estimările potrivit cărora sunt necesare în acest domeniu investiții substanțiale de aproximativ 1 000 de miliarde de euro până în 2020, în special pentru asigurarea capacității de transmisie, inclusiv a unei noi capacități de producție, și pentru investiții în rețelele electrice; constată că, având în vedere prețurile mondiale la energie actuale, investițiile considerabile necesare pot veni în principal din sectorul privat; subliniază nevoia maximizării impactului finanțării europene și oportunitatea oferită de fondurile structurale și de instrumentele financiare inovatoare pentru a finanța principalele proiecte europene transfrontaliere prioritare în domeniul infrastructurilor energetice; subliniază nevoia unei alocări substanțiale de fonduri din bugetul UE pentru instrumente financiare inovatoare în acest domeniu; Transport și rețele transeuropene de transport 94 subliniază faptul că investițiile într-o infrastructură eficace de transport sunt foarte importante în protejarea competitivității Europei și în deschiderea drumului în vederea unei creșteri economice pe termen lung în urma crizei; este convins că rețelele transeuropene de transport (TEN-T) sunt esențiale pentru garantarea unei bune funcționări a pieței interne și pentru asigurarea unei importante valori adăugate europene, deoarece ele contribuie la îmbunătățirea accesibilității și interoperabilității diferitelor părți ale UE prin garantarea legăturilor transfrontaliere și prin eliminarea blocajelor, prin îmbunătățirea utilizării sistemelor de gestionare a traficului și a celor informatice, precum și prin asigurarea intermodalității în infrastructurile transfrontaliere în care statele membre nu ar investi singure; consideră că TEN-T ar trebui să constituie mai degrabă nucleul unei veritabile rețele europene decât o acumulare de proiecte naționale și este de părere că finanțarea proiectelor prioritare ar trebui să fie evaluată și revizuită din perspectiva progreselor realizate pe teren în ceea ce privește valoarea adăugată europeană; crede cu tărie că TEN-T ar trebui, în consecință, să reprezinte o prioritate majoră în următorul CFM; 95 consideră că condiționalitatea ar trebui consolidată prin introducerea principiului utilizării obligatorii sub sancțiunea pierderii „use-it-or-lose-it” (dezangajare); dacă finanțarea alocată nu a fost utilizată, consideră că resursele necheltuite sau dezangajate din fondurile dedicate transporturilor ar trebui să rămână în bugetul UE și să nu fie returnate statelor membre; 96 consideră că, pentru perioada 2007-2020, va fi necesară o investiție globală de 500 de miliarde de euro pentru TEN-T; consideră, prin urmare, că, în contextul CFM, este necesară o suplimentare a fondurilor destinate TEN-T, însoțită de o coordonare sporită între UE și statele membre, precum și între fondurile disponibile pentru TEN-T și fondurile pentru proiectele din sectorul transporturilor în cadrul politicii de coeziune și al cooperării teritoriale, utilizându-se astfel mai bine sursele de finanțare disponibile; subliniază rolul pe care îl pot juca în finanțarea acestor proiecte și instrumentele de finanțare inovatoare, inclusiv parteneriatele de tip public-privat și obligațiunile pentru finanțarea proiectelor; consideră că sumele utilizate din Fondul de coeziune ar trebui să fie condiționate de respectarea principiilor generale ale politicii europene în domeniul transporturilor; consideră că fondurile pentru TEN-T ar trebui să integreze în mod activ obiectivele coeziunii economice, sociale și teritoriale, precum și obligațiile de dezvoltare durabilă în vederea îndeplinirii obiectivelor Europa 2020; 97 invită Comisia să ia în considerare, în special, nevoia transferării fluxurilor de mărfuri și călători către moduri de transport mai sustenabile și mai performante, asigurându-se, în același timp, o comodalitate eficientă; consideră că viitoarea revizuire a orientărilor TEN-T va trebui să găsească soluții pentru chestiunea interoperabilității dintre sistemele feroviare naționale, precum și transfrontaliere, să introducă condiționalitatea cheltuielilor UE pentru a pune în practică o veritabilă politică a Spațiului feroviar unic european și să garanteze o utilizare sporită a căilor navigabile interioare și a transportului maritim pe distanțe scurte; Turism 98 reamintește faptul că, în temeiul Tratatului de la Lisabona, turismul reprezintă o nouă competență a UE care, prin urmare, ar trebui să se reflecte și în viitorul CFM; subliniază contribuția importantă a turismului la economia europeană și consideră că strategia europeană privind turismul ar trebui să vizeze sporirea competitivității sectorului și că aceasta ar trebui sprijinită prin intermediul unei finanțări adecvate în următoarea perioadă; Politica maritimă 99 recunoaște rolul-cheie pe care mările și oceanele îl vor juca într-o măsură din ce în ce mai mare în creșterea economică viitoare de la nivel mondial; consideră că politica maritimă integrată trebuie aplicată și orientată în așa fel încât să se abordeze provocările cu care se confruntă zonele de coastă și bazinele maritime, sprijinind dezvoltarea domeniului maritim și o economie maritimă durabilă; solicită intensificarea eforturilor UE în vederea sprijinirii unei politici maritime ambițioase, care va permite Europei să își afirme poziția internațională în acest sector strategic; insistă cu privire la faptul că ar trebui puse la dispoziția acestei politici mijloacele bugetare adecvate; Cetățenie, libertate, securitate și justiție Promovarea culturii și a diversității europene 100 subliniază faptul că promovarea cetățeniei Uniunii are un impact direct asupra vieții de zi cu zi a europenilor și că aceasta contribuie la o mai bună înțelegere a oportunităților pe care le oferă politicile Uniunii, precum și a drepturilor lor fundamentale, consfințite în Carta europeană a drepturilor fundamentale și în tratate; este convins că ar trebui garantată o finanțare adecvată în domeniul cetățeniei; 101 remarcă faptul că politicile din domeniul tineretului și al culturii sunt esențiale și se află printre primele priorități care trebuie recunoscute pentru valoarea lor adăugată și pentru că ajung direct la cetățeni; invită UE și statele membre să recunoască importanța crescândă a industriilor culturale și creative pentru economia europeană și efectul lor pozitiv asupra altor sectoare ale economiei; este ferm convins că potențialul acestor politici nu poate fi valorificat la maximum decât în condițiile unui nivel de finanțare adecvat și solicită exploatarea la justa valoare a potențialului lor în cadrul politicii de dezvoltare rurală și de coeziune; 102 reamintește importanța sportului pentru sănătate, creștere economică și locuri de muncă, turism și incluziune socială, precum și faptul că articolul 165 din TFUE conferă UE noi competențe în acest domeniu; salută Comunicarea Comisiei intitulată „Dezvoltarea dimensiunii europene a sportului”(5), ca un prim pas în evaluarea valorii adăugate a sportului și, în special, a exercițiilor zilnice, și în analizarea în profunzime a dimensiunii sociale, economice și organizaționale a sportului; Politica de tineret 103 subliniază faptul că tinerii ar trebui să reprezinte o prioritate importantă a Uniunii și că dimensiunea privind tineretul ar trebui să fie vizibilă și consolidată în cadrul programelor și politicilor UE; consideră că tineretul ar trebui perceput ca temă transversală a UE, care creează sinergii între diferite domenii de politică legate de tineri, educație și mobilitate; salută inițiativa emblematică „Tineretul în mișcare” ca piatră de temelie a Strategiei Europa 2020; subliniază îndeosebi că programele pentru tineret, precum Programul de învățare pe tot parcursul vieții și Tineretul în acțiune, care comportă costuri reduse per beneficiar și, prin urmare, sunt foarte eficiente, ar trebui menținute ca programe separate în cadrul următorului CFM, meritând o investiție mult mai puternică; Un spațiu de libertate, securitate și justiție 104 subliniază că dezvoltarea unei culturi robuste a drepturilor fundamentale și a egalității, astfel cum sunt consfințite în Tratatul de la Lisabona, trebuie să rămână o prioritate pentru Europa; subliniază că aceste valori trebuie integrate în mod corespunzător în buget și că, în același timp, trebuie garantată o finanțare direcționată adecvată; 105 consideră că Uniunea nu se poate dezvolta din punct de vedere economic, cultural și social decât într-un mediu stabil, sigur și legal, care respectă și pune în aplicare drepturile fundamentale și garantează libertățile civile; de aceea, consideră că politicile performante în materie de justiție și afaceri interne reprezintă o condiție prealabilă pentru redresarea economică și un element esențial într-un context politic și strategic mai larg; subliniază importanța integrării priorităților UE din domeniul afacerilor interne în dimensiunea externă a Uniunii, inclusiv în politica europeană de vecinătate, în special având în vedere impactul pe care migrația în creștere îl va avea asupra dezvoltării politicilor UE față de țările terțe; subliniază necesitatea finanțării adecvate a politicilor în materie de imigrare, azil și securitate, precum și a luării în considerare a priorităților UE în contextul punerii în aplicare a acestor politici; 106 accentuează necesitatea unei abordări integrate pentru găsirea unor răspunsuri la problemele stringente ale imigrației și azilului, precum și pentru gestionarea frontierelor externe ale Uniunii, fiind prevăzute fonduri și instrumente de sprijin suficiente pentru a face față situațiilor de urgență, puse la dispoziție în spiritul respectării drepturilor omului și al solidarității între toate statele membre, în condițiile respectării responsabilităților naționale și ale unei definiri clare a sarcinilor; constată că, în această privință, provocările crescute cu care se confruntă FRONTEX, Biroul European de Sprijin pentru Azil și fondurile pentru solidaritate și gestionarea fluxurilor migratorii trebuie luate în considerare cu atenție; 107 constată că partea de finanțare alocată spațiului de libertate, securitate și justiție din bugetul Uniunii este relativ mică și subliniază că, în viitorul CFM, acestor politici trebuie să li se aloce fonduri corespunzătoare și justificabile în mod obiectiv, pentru a permite Uniunii să-și ducă la îndeplinire activitățile, în special cele legate de noile atribuții, așa cum sunt identificate în Programul de la Stockholm și în Tratatul de la Lisabona; 108 subliniază necesitatea dezvoltării unor sinergii mai bune între diferitele fonduri și programe și subliniază faptul că simplificarea gestionării fondurilor și permiterea finanțării încrucișate fac posibilă alocarea mai multor fonduri pentru obiectivele comune; salută intenția Comisiei de a reduce numărul total al instrumentelor bugetare în materie de afaceri interne în cadrul unei structuri pe doi piloni și, acolo unde este posibil, în cadrul unei gestionări partajate; consideră că această abordare ar trebui să contribuie în mod semnificativ la o simplificare, raționalizare, consolidare și transparență sporite ale actualelor fonduri și programe; subliniază însă necesitatea ca diferitele obiective ale politicilor în materie de afaceri interne să nu fie amestecate; Europa globală 109 se declară din nou foarte preocupat de subfinanțarea cronică și de problema acută a flexibilității în realizarea activităților externe ale Uniunii, având în vedere caracterul imprevizibil al evenimentelor externe și crizele și situațiile de urgență recurente la nivel internațional; în consecință, subliniază nevoia de a elimina decalajul dintre ambițiile și resursele UE în domeniul politicii externe, prin asigurarea unor resurse financiare adecvate și a unor mecanisme de flexibilitate eficiente care să permită Uniunii să răspundă provocărilor mondiale și evenimentelor neprevăzute; își reiterează solicitarea ca implicațiile bugetare care decurg din orice noi angajamente și sarcini asumate de Uniune să se adauge sumelor programate, astfel încât să se evite periclitarea priorităților existente; 110 semnalează discrepanța dintre nivelul asistenței financiare globale a Uniunii și influența sa deseori limitată în negocierile conexe și subliniază necesitatea de a consolida rolul și vizibilitatea politică a Uniunii în instituțiile și forurile internaționale; consideră că UE ar trebui să își asigure un rol politic proporțional cu sprijinul financiar pe care îl acordă; Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) 111 constată că SEAE se află în faza „de construcție”; reliefează faptul că, în conformitate cu Decizia Consiliului din 20 iulie 2010, „înființarea SEAE ar trebui să fie ghidată de principiul eficienței din punctul de vedere al costurilor, vizând neutralitatea bugetară”(6); subliniază necesitatea alocării de fonduri suficiente pentru noul serviciu, astfel încât UE să își poată duce la îndeplinire obiectivele și rolul de actor global; în consecință, subliniază necesitatea ca noul serviciu să exploateze la maximum câștigurile de eficiență care decurg din punerea în comun a resurselor la nivelul Uniunii, precum și sinergiile cu statele membre, evitând duplicările, suprapunerile existente sau posibile, inconsecvențele și incoerențele și determinând reduceri și economii în cadrul tuturor bugetelor naționale, pentru a demonstra astfel adevărata valoare adăugată a activității diplomatice a Uniunii; Reducerea sărăciei 112 reamintește că 2015, termenul-limită pentru realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) și a obiectivului colectiv în materie de ajutor oficial pentru dezvoltare (AOD) de 0,7 % din venitul național brut (VNB), se înscrie în următoarea perioadă a CFM; de aceea, subliniază că este necesar un nivel global adecvat de ajutor și finanțare pentru dezvoltare, pentru ca Uniunea și statele sale membre să își poată îndeplini angajamentele asumate la nivel internațional în materie de dezvoltare, inclusiv angajamentele financiare asumate în Acordul de la Copenhaga, precum și în Acordul de la Cancun; subliniază și că angajamentele financiare viitoare menite să ajute țările în curs de dezvoltare în combaterea schimbărilor climatice sau în adaptarea la efectele acestora trebuie să fie adiționale, menținându-se coerența între cele două politici; îndeamnă statele membre să ia măsuri urgente pentru a-și îndeplini obiectivele AOD și angajamentele în materie de dezvoltare; 113 subliniază că trebuie găsit echilibrul corect între sprijinul bugetar direct, pe de o parte, și finanțarea proiectelor sustenabile, pe de altă parte; subliniază că ajutorul pentru dezvoltare ar trebui cheltuit într-o manieră incluzivă, astfel încât să ajungă la cele mai marginalizate și excluse grupuri; 114 solicită din nou includerea în buget a Fondului european pentru dezvoltare (FED); în schimb, atrage atenția asupra faptului că includerea FED în bugetul UE nu trebuie să antreneze o reducere globală a cheltuielilor pentru dezvoltare, fiind necesară garantarea predictibilității; 115 consideră că Comisia Europeană / SEAE ar trebui să evalueze în mod sistematic impactul sprijinului UE în vederea optimizării eficacității ajutorului pentru dezvoltare acordat de UE, precum și a îmbunătățirii sinergiilor dintre ajutorul pentru dezvoltare național și cel din partea UE, în conformitate cu Declarația de la Paris; 116 consideră important ca ajutorul pentru dezvoltare acordat de UE să promoveze dezvoltarea durabilă în țările beneficiare; subliniază necesitatea efectuării de evaluări și a stabilirii de criterii care respectă acest obiectiv; 117 constată că cele mai multe dintre persoanele sărace din lume trăiesc în economiile emergente; pentru a stimula aceste guverne să se implice mai mult în reducerea sărăciei în interiorul propriilor granițe, insistă să fie introduse treptat sisteme alternative de cooperare pentru dezvoltare cu aceste țări, cum ar fi cofinanțarea; Proiectarea valorilor și a intereselor UE la nivel mondial 118 subliniază că politica externă a UE ar trebui să se întemeieze pe principiile și valorile fondatoare ale Uniunii, și anume democrația, respectarea drepturilor omului, diversitatea, libertățile fundamentale și statul de drept; reafirmă necesitatea înzestrării Uniunii cu mijloacele mai adecvate și orientate necesare promovării acestor valori pe plan mondial și extinderii sferei de pace și de stabilitate în vecinătatea sa; subliniază contribuția deosebită adusă prin intermediul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului; 119 consideră că UE are o responsabilitate specială în cadrul comunității internaționale în ceea ce privește promovarea securității, a democrației și a prosperității în țările din vecinătatea sa, dezvoltarea economică și progresul stabilității în aceste țări fiind în interesul direct al UE; prin urmare, consideră că o prioritate a agendei externe a Uniunii ar trebui să rămână crearea de relații strânse și fructuoase cu țările vecine; subliniază că sunt necesare angajamente financiare mai ferme pentru ca Uniunea să se ridice la nivelul provocărilor majore, cum ar fi sprijinirea tranziției către democrație și consolidarea acesteia, promovarea bunei guvernanțe și a drepturilor omului, dar și la nivelul așteptărilor înalte care decurg din această responsabilitate morală; consideră, în același timp, că utilizarea mai bine orientată a fondurilor este cel puțin la fel de importantă ca și nivelurile de finanțare; prin urmare, solicită consolidarea condiționalității în cadrul programelor UE pentru ajutor în vederea îmbunătățirii procesului democratic și a bunei gestiuni financiare, a reducerii nivelului corupției și a ameliorării capacității de a utiliza fondurile UE în mod transparent, eficace și responsabil; 120 remarcă faptul că UE se află în pragul unei noi extinderi, în special către Balcanii de Vest; solicită ca următorul CFM să ia în considerare costurile viitoarelor extinderi, și anume prin finanțarea adecvată a Instrumentului de preaderare; este de părere că IPA ar trebui să sprijine cu prioritate îmbunătățirile necesare pentru ca țările candidate să se conformeze acquis-ului comunitar și să faciliteze utilizarea fondurilor UE, în special în beneficiul societății civile, al partenerilor sociali, al minorităților, al ONG-urilor, al patrimoniului cultural, precum și al autorităților locale și regionale; 121 accentuează faptul că Uniunea va trebui să-și adapteze rapid politica față de țările emergente și să dezvolte noi parteneriate strategice cu acestea; solicită Comisiei să propună în această privință un instrument de politică care să vizeze activități ce nu au legătură cu AOD, dar care se încadrează în domenii de interes reciproc; 122 este de părere că restructurarea instrumentelor financiare externe ale UE devine indispensabilă dacă se ține seama de provocările globale și de responsabilitățile de la nivel mondial tot mai mari ale UE, în special în contextul actualelor evoluții politice din lumea arabă; sprijină, în acest sens, revizuirea și aplicarea mai strategică a instrumentelor sale externe, precum și dezvoltarea unor forme noi de cooperare și a unor mecanisme de îndeplinire a obiectivelor cu țările partenere, pentru a spori impactul și vizibilitatea acțiunii externe a UE și pentru a atinge obiectivul general de asigurare a unei consecvențe și coerențe sporite a acțiunii externe a UE; subliniază că următorul CFM ar trebui să sprijine coerența politică, de exemplu, prin garantarea faptului că politicile UE și cheltuielile pentru agricultură, pescuit, comerț și energie nu intră în contradicție directă cu obiectivele politicii de dezvoltare; Reacția la situații de criză 123 reafirmă faptul că prevenirea și gestionarea crizelor reprezintă priorități majore ale UE; de aceea, subliniază necesitatea asigurării în această privință a unor instrumente eficace finanțate corespunzător; este de părere că actualul Instrument de stabilitate rămâne un mijloc important de reacție imediată a Uniunii la situații de criză, dar că ar trebui să se pună mai mult accentul pe acțiuni preventive și pe termen lung, inclusiv acțiuni de consolidare a păcii și de prevenire a conflictelor, îndeosebi prin intermediul unor programe geografice cu o mai mare capacitate de reacție; 124 consideră că asistența umanitară joacă un rol important în relațiile externe ale UE; constată că frecvența dezastrelor naturale tinde să crească, iar efectele acestora devin din ce în ce mai devastatoare, în timp ce conflictele vor tinde să izbucnească din ce în ce mai des din cauza luptei pentru resurse precum energia, apa și materiile prime; subliniază necesitatea asigurării unor alocări bugetare corespunzătoare destinate Instrumentului de ajutor umanitar și rezervei pentru ajutoare de urgență, astfel încât să se evite solicitările ad-hoc anuale de fonduri suplimentare din partea Comisiei Europene; acest buget ar trebui să rămână independent pentru a garanta neutralitatea ajutorului umanitar – separat de alte considerente sau interese (de ex , geopolitice); Administrație 125 consideră că o administrație publică de înaltă calitate, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național, reprezintă un element esențial pentru realizarea obiectivelor strategice stabilite în Strategia Europa 2020; invită Comisia să prezinte o analiză clară a cheltuielilor administrative aferente perioadei de după 2013, ținând seama în mod corespunzător de eforturile de consolidare a finanțelor publice, de noile atribuții și competențe conferite Uniunii prin Tratatul de la Lisabona și de câștigurile de eficiență care vor rezulta în urma utilizării optime a resurselor umane, în special prin intermediul redistribuirii și al noilor tehnologii; 126 subliniază faptul că o astfel de analiză ar trebui să examineze posibilitățile de creare de sinergii și, în special, de realizare de economii, recurgându-se, printre altele, la restructurări, o cooperare interinstituțională mai strânsă, revizuirea metodelor de lucru și a locurilor de desfășurare a activității fiecărei instituții, o mai bună separare a atribuțiilor instituțiilor și agențiilor, impactul financiar pe termen mediu și lung al politicii imobiliare, sistemelor de pensii și al altor domenii ale dispozițiilor statutare referitoare la personalul instituțiilor UE; consideră că această analiză poate demonstra că există posibilitatea de a reduce bugetul administrativ general al UE fără a compromite nivelul ridicat al calității, performanței și atractivității administrației publice a UE; 127 subliniază economiile semnificative care s-ar putea realiza dacă Parlamentul European ar avea un singur sediu; Partea a IV-a: Organizarea și structura cadrului financiar O structură care să reflecte prioritățile 128 consideră că structura următorului CFM ar trebui să faciliteze atât continuitatea planificărilor, cât și flexibilitatea în cadrul rubricilor și între acestea și să evite deficiențele actualului CFM, în special în ceea ce privește neajunsurile subrubricii 1a „Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă”, ale subrubricii 3b „Cetățenie” și ale rubricii 4 „Relații externe”; consideră că structura CFM ar trebui să sporească vizibilitatea priorităților politice și bugetare ale UE pentru cetățenii europeni; insistă, în această privință, asupra nevoii de a evita modificări radicale nejustificate și de a consolida și perfecționa structura actuală; 129 reafirmă că Strategia Europa 2020 ar trebui să fie referința principală în materie de politici pentru următorul CFM; consideră, drept urmare, că structura CFM ar trebui să reflecte dimensiunile unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii definite în Strategia Europa 2020, conferindu-le vizibilitate politică; propune, în consecință, o nouă structură care să grupeze toate politicile interne sub o singură rubrică cu titlul „Europa 2020”; 130 propune crearea la rubrica Europa 2020 a patru subrubrici care să asocieze politici conexe care ar trebui să favorizeze, la rândul lor, o mai bună coordonare și exploatare a sinergiilor dintre ele; propune, așadar, o primă subrubrică la care să fie integrate politici din domeniul cunoașterii, o a doua subrubrică dedicată politicii de coeziune, care să reflecte caracterul său orizontal și contribuția sa la toate obiectivele Strategiei Europa 2020, precum și la politica socială, o a treia subrubrică care să includă politici legate de sustenabilitate și de eficiența utilizării resurselor și o a patra subrubrică referitoare la cetățenie, care să combine subrubricile 3a (Cetățenie) și 3b (Libertate, securitate și justiție) ale actualului CMF într-o singură subrubrică, având în vedere problemele întâmpinate anterior din cauza grupării unei serii de programe modeste într-o rubrică restrânsă; 131 consideră că următorul CFM ar trebui să permită o separare a proiectelor de amploare cu importanță strategică pentru Uniune în cadrul rubricii „Europa 2020”; consideră că bugetul UE ar trebui să-și aducă o contribuție pe termen lung la aceste proiecte, pentru a asigura continuitatea planificării și stabilitatea organizării lor; consideră că, în cazul în care pentru aceste proiecte de amploare vor fi necesare resurse financiare suplimentare, acestea nu ar trebui găsite în detrimentul unor proiecte reușite mai mici care sunt finanțate de la bugetul UE; 132 consideră că, având în vedere caracterul integrat al Strategiei Europa 2020 și pentru a asigura o aliniere corectă a mijloacelor bugetare la evoluția progresivă a strategiei, este esențială garantarea unui înalt nivel de flexibilitate între cele patru subrubrici legate de Europa 2020; 133 reamintește dificultățile care apar atunci când mai multe programe relativ mici sunt grupate în cadrul unei subrubrici restrânse; propune, în consecință, combinarea subrubricilor 3a (Cetățenie) și 3b (Libertate, securitate și justiție) ale CFM 2007-2013 într-o singură subrubrică; 134 solicită menținerea unei rubrici dedicate politicilor externe; 135 solicită menținerea unei rubrici dedicate administrației; 136 solicită crearea unei „marje globale a CFM” care să servească tuturor rubricilor situate sub plafonul global al CFM și deasupra marjelor separate disponibile ale fiecărei rubrici și care să fie mobilizată în cadrul procedurii bugetare anuale; consideră că o astfel de marjă ar trebui să utilizeze, de asemenea, marjele neutilizate, precum și creditele deblocate și necheltuite (angajamente și plăți) din exercițiul bugetar anterior; 137 în plus, consideră că, pentru a îmbunătăți transparența și vizibilitatea, ar trebui folosită o „marjă de rezervă” suplimentară, situată sub plafonul aferent resurselor proprii și deasupra pragului CFM, în vederea includerii riscurilor de neplată legate de garanțiile pentru împrumuturi ale mecanismului european de stabilizare financiară și ale mecanismului de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre din afara zonei euro, precum și a unei posibile intervenții din bugetul UE în cadrul mecanismului european de stabilitate de după 2013; 138 îndeamnă Comisia să menționeze într-o anexă la bugetul UE toate cheltuielile legate de UE efectuate, în urma unei proceduri interguvernamentale, în afara bugetului UE; consideră că aceste informații, furnizate anual, vor oferi o imagine completă a tuturor investițiilor pe care statele membre sunt de acord să le efectueze la nivelul UE; 139 sugerează că bugetul UE ar trebui să identifice în mod clar - eventual, într-o anexă - toate investițiile realizate în fiecare domeniu al politicilor UE care provin, de asemenea, din părți diferite ale bugetului UE; consideră, în același timp, că Comisia ar trebui să furnizeze și o estimare a nevoilor de investiții prevăzute pentru întreaga perioadă de programare; 140 îndeamnă Comisia să includă în proiectul de buget, astfel cum este transmis autorității bugetare a UE, informații detaliate referitoare la capitolul „Venituri” al bugetului UE; observă că o prezentare în comun atât a capitolului referitor la venituri, cât și a celui referitor la cheltuieli ale bugetului reprezintă, de fapt, practica standard pentru toate bugetele naționale; își exprimă convingerea fermă că, în acest fel, va exista o dezbatere permanentă cu privire la sistemul de finanțare al Uniunii, deși recunoaște fără rezerve că, în prezent, autoritatea bugetară nu are nicio competență de a propune modificări la această parte a bugetului; 141 propune, prin urmare, ca viitorul CFM să fie organizat potrivit următoarei structuri: 1 Europa 2020 1a Cunoaştere pentru creştere economică Inclusiv politicile în materie de cercetare şi inovare, educaţie şi învăţare de-a lungul vieţii, precum şi privind piaţa internă 1b Coeziune pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă Inclusiv politica de coeziune (economiă, socială şi teritorială) şi politica socială 1 Gestionarea resurselor naturale şi a dezvoltării durabile Inclusiv politicile agricolă, de dezvoltare rurală, de pescuit, de mediu, privind schimbările climatice, energia şi transporturile 1d Cetăţenie, libertate, securitate şi justiţie Inclusiv politici în domeniul culturii, tineretului, comunicării, drepturilor fundamentale şi libertăţii, securităţii şi justiţiei 2 Europa globală Inclusiv politica privind acțiunile externe, politica de vecinătate și politica de dezvoltare 3 Administrație ANEXĂ Reacția la un context aflat în plină schimbare: flexibilitatea 142 își reafirmă poziția formulată în Rezoluția sa din 25 martie 2009 referitoare la revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar 2007-2013(7), potrivit căreia o mai mare flexibilitate în cadrul rubricilor și între acestea reprezintă o necesitate stringentă pentru capacitățile de funcționare ale Uniunii, nu doar pentru a putea face față noilor provocări, dar și pentru a facilita procesul decizional din cadrul instituțiilor; Revizuirea la jumătatea perioadei 143 subliniază necesitatea, în cazul unei durate a CFM mai mare de cinci ani, a unei revizuiri obligatorii la jumătatea perioadei care să permită o analiză cantitativă și calitativă, precum și un bilanț al funcționării CFM; subliniază că, în viitor, revizuirea la jumătatea perioadei ar trebui să devină o obligație juridică prevăzută în regulamentul privind CFM, însoțită de o procedură specifică, inclusiv de un calendar obligatoriu, care să garanteze implicarea deplină a Parlamentului în calitatea sa de autoritate legislativă și bugetară; subliniază faptul că, în cazul în care revizuirea constată caracterul inadecvat al plafoanelor pentru restul perioadei, ar trebui garantată o posibilitate reală de revizuire a acestora; Revizuirea plafoanelor 144 insistă asupra faptului că gradul de flexibilitate oferit în prezent de mecanismul de revizuire depinde de procedura de exercitare a acestuia și se confruntă cu reticența generală a Consiliului de a-l utiliza; consideră că ajustarea plafoanelor de cheltuieli poate rămâne o opțiune realistă numai dacă viitoarele mecanisme de revizuire vor prevedea o procedură simplificată pentru modificările operate în cadrul unui prag convenit; pe lângă aceasta, solicită menținerea posibilității de a crește plafonul global al CFM; Asigurarea unei flexibilități și a unor marje suficiente în cadrul plafoanelor 145 subliniază importanța garantării unor rezerve suficiente pentru fiecare rubrică; ia act cu interes de propunerea Comisiei de a stabili un procent fix pentru marje; consideră, totuși, că această opțiune ar putea oferi mai multă flexibilitate numai dacă viitoarele plafoane ar fi fixate la un nivel suficient de ridicat, care să permită o astfel de marjă de manevră suplimentară; 146 subliniază că flexibilitatea sub plafoane ar trebui sporită prin toate mijloacele posibile și salută propunerile Comisiei formulate în cadrul revizuirii bugetului; 147 consideră importantă menținerea posibilității de a amâna sau devansa cheltuielile în cadrul pachetului multianual al unei rubrici, pentru a permite acțiuni anticiclice și un răspuns semnificativ la crizele majore; în această privință, consideră că actualul sistem de flexibilitate aplicabil actelor legislative a funcționat suficient de bine în actualul CFM; prin urmare, solicită menținerea, în următorul CFM, a pragului de flexibilitate de 5 % peste sau sub sumele stabilite prin codecizie; 148 își exprimă convingerea că marjele neutilizate și creditele (atât de angajament, cât și de plată) deblocate și neutilizate din bugetul unui an ar trebui să fie transferate în bugetul anului următor și să creeze o marjă CFM globală care să fie atribuită diferitelor rubrici în funcție de nevoile estimate ale acestora; consideră, prin urmare, că banii alocați bugetului UE ar trebui să fie cheltuiți numai în acest context și nu ar trebui să fie returnați statelor membre, așa cum se întâmplă în prezent; 149 în plus, consideră că aceste propuneri trebuie completate printr-o flexibilitate în materie de realocare pentru transferul între rubrici într-un anumit an și printr-o flexibilitate sporită între subrubrici; 150 reamintește că procesul decizional trebuie conceput în așa fel încât să permită o utilizare eficace a acestor instrumente; Mecanismele de flexibilitate 151 consideră că este crucial să se mențină instrumente speciale (instrumentul de flexibilitate, Fondul european de ajustare la globalizare, Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, rezerva pentru ajutoare de urgență), care pot fi mobilizate ad-hoc, simplificând și mai mult utilizarea acestora și alocându-le suficiente fonduri, dar și creând, eventual, noi instrumente în viitor; subliniază că mobilizarea unor astfel de surse de finanțare suplimentare trebuie să respecte metoda comunitară; 152 consideră că Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) s-a dovedit eficient în asigurarea ajutorului și solidarității UE pentru lucrătorii disponibilizați din cauza efectelor negative ale globalizării și ale crizei financiare și economice mondiale și, prin urmare, ar trebui să fie menținut în noul CFM; consideră totuși că procedurile de punere în aplicare a ajutorului din FEG sunt prea cronofage și greoaie; invită Comisia să propună modalități de simplificare și scurtare a duratei acestor proceduri în viitor; 153 consideră că instrumentul de flexibilitate, a cărui punere în aplicare a fost cea mai completă în comparație cu celelalte mecanisme de flexibilitate, a jucat un rol esențial în asigurarea unei flexibilități suplimentare; propune o majorare substanțială a sumei inițiale alocate instrumentului de flexibilitate, cu o creștere anuală ulterioară pe întreaga perioadă a CFM, precum și păstrarea posibilității de a reporta tranșa reprezentând suma anuală neutilizată până în anul n+2; 154 constată că, în ultimii ani, fondurile disponibile pentru a face față de urgență catastrofelor naturale și umanitare au fost insuficiente; solicită, în consecință, o creștere substanțială a pachetului destinat rezervei pentru ajutoare de urgență, precum și posibilitatea unei mobilizări multianuale a instrumentului; Durata CFM 155 subliniază că, în alegerea duratei următorului CFM, ar trebui să se găsească echilibrul adecvat între stabilitatea ciclurilor de programare și punerea în aplicare a politicilor individuale și durata ciclurilor politice ale instituțiilor - în special ale Comisiei Europene și ale Parlamentului European; reamintește faptul că o durată mai mare necesită o mai mare flexibilitate; 156 consideră că un ciclu de cinci ani respectă pe deplin dorința exprimată de Parlament de a alinia, pe cât posibil, durata CFM la durata ciclurilor politice ale instituțiilor, din motive legate de asumarea răspunderii democratice; cu toate acestea, este îngrijorat că un ciclu de cinci ani ar putea fi prea scurt, în acest stadiu, pentru politicile care necesită o programare pe termen mai lung (și anume, coeziune, agricultură, rețele transeuropene) și nu ar răspunde în totalitate cerințelor privind ciclul de programare și implementare al acestor politici; 157 apreciază că un CFM pe zece ani, precum cel propus de Comisie în revizuirea bugetului, ar putea aduce o stabilitate și predictibilitate considerabile pentru perioada de programare financiară, însă, întrucât plafoanele globale și instrumentele juridice fundamentale ar fi stabilite pentru zece ani, această opțiune ar spori rigiditatea CFM și ar face extrem de dificile ajustările la noi situații; cu toate acestea, consideră că un ciclu de 5+5 ani nu poate fi avut în vedere decât dacă s-ar ajunge la un acord cu Consiliul, consemnat în regulamentul privind CFM, cu privire la un nivel maxim de flexibilitate, inclusiv o revizuire obligatorie la mijlocul perioadei; 158 este de părere că pentru următorul CFM, un ciclu de șapte ani, stabilit până în 2020, ar trebui să fie soluția tranzitorie reținută, deoarece un astfel de CFM ar putea oferi mai multă stabilitate prin asigurarea continuității programelor pe o perioadă mai lungă și, de asemenea, ar realiza o legătură clară cu Strategia Europa 2020; subliniază, totuși, că toate opțiunile privind durata următorului CFM sunt condiționate de existența unor fonduri suficiente și de o flexibilitate adecvată însoțită de resurse corespunzătoare, în interiorul și în afara cadrului, pentru a se evita problemele întâlnite în cursul perioadei 2007-2013; 159 consideră că o decizie cu privire la un nou CFM pe șapte ani nu ar trebui să fie preferată în detrimentul posibilității de a opta pentru o perioadă de 5 ani sau de 5+5 ani, începând cu 2021; își reiterează convingerea că o sincronizare a programării financiare cu mandatul Comisiei și al Parlamentului European va spori nivelul de responsabilitate democratică, de răspundere și legitimitate; Partea a V-a: Resurse care să corespundă ambițiilor: legătura dintre cheltuieli și reforma sistemului de finanțare al UE Resurse bugetare suficiente 160 este pe deplin conștient de ajustările fiscale dificile pe care statele membre le fac în bugetele lor naționale și reiterează faptul că realizarea VAE și asigurarea bunei gestiuni financiare, bazate pe eficiență, eficacitate și economie, ar trebui să fie, mai mult ca oricând, principiile călăuzitoare ale bugetului UE; 161 subliniază faptul că, indiferent de economiile realizabile, bugetul UE, la nivelul său global actual de 1 % din VNB, nu poate acoperi deficitul de finanțare cauzat de nevoile de finanțare suplimentare ocazionate de tratat, precum și de prioritățile politicile și angajamentele UE existente, precum: - îndeplinirea obiectivelor principale ale strategiei Europa 2020 în domeniile ocupării forței de muncă, al C&D, al climei și energiei, al educației și al reducerii sărăciei; - creșterea cheltuielilor în domeniul cercetării și inovării de la nivelul actual de 1,9 % din PIB la 3 % din PIB, ceea ce înseamnă un plus de cheltuieli publice și private de aproximativ 130 de miliarde de euro pe an; - investițiile necesare în infrastructură; finanțarea completă esențială și calculată în mod transparent a proiectelor de amploare adoptate de Consiliu, ca ITER și Galileo, precum și politica spațială europeană; - creditele suplimentare, încă necuantificabile, necesare în domeniul politicii externe și de securitate comune, inclusiv pentru Serviciul European de Acțiune Externă și politica europeană de vecinătate; - nevoile de finanțare suplimentare legate de viitoarea extindere a UE; - finanțarea mecanismului european de stabilizare financiară existent și a mecanismului european de stabilitate după 2013 pentru a asigura zonei euro și UE stabilitatea fiscală necesară pentru a depăși criza datoriilor; - efortul financiar legat de îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM), respectiv alocarea a 0,7 % din VNB ajutoarelor pentru dezvoltare, ceea ce înseamnă aproximativ 35 de miliarde EUR anual în plus față de actualul nivel al cheltuielilor în acest sens, care reprezintă 0,4 % din VNB; - promisiunile care decurg din acordurile de la Copenhaga și Cancun, vizând sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice și adaptarea la efectele acestora, care ar trebui să se adauge angajamentelor asumate în cadrul ODM și care se ridică la 100 de miliarde de dolari pe an până în 2020, din care aproximativ o treime ar trebui de UE; 162 este ferm convins că înghețarea următorului CFM la nivelul din 2013, solicitată de unele state membre, nu este o opțiune viabilă; atrage atenția asupra faptului că, și dacă nivelul resurselor pentru următorul CFM crește cu 5% comparativ cu nivelul din 2013(8), nu se poate aduce decât o contribuție limitată la realizarea obiectivelor și a angajamentelor convenite ale Uniunii și la respectarea principiului solidarității în cadrul Uniunii; prin urmare, este convins este necesară o creștere cu cel puțin 5% a nivelului resurselor destinate următorului CFM; solicită Consiliului, în cazul în care nu este de acord cu această abordare, să identifice în mod clar la care dintre prioritățile sau proiectele sale politice ar putea renunța în totalitate, în ciuda valorii lor adăugate europene dovedite; 163 reamintește că, fără resurse suplimentare suficiente în CFM-ul pentru perioada de după 2013, Uniunea nu va putea să ducă la îndeplinire prioritățile politice existente, respectiv cele legate de Strategia Europa 2020, și noile sarcini prevăzute de Tratatul de la Lisabona, cu atât mai puțin să răspundă unor evenimente neprevăzute; 164 constată că plafonul resurselor proprii a rămas neschimbat din 1993; consideră că plafonul resurselor proprii poate necesita o anume ajustare treptată, întrucât statele membre conferă mai multe competențe Uniunii și stabilesc mai multe obiective pentru aceasta; consideră că, deși plafonul actual al resurselor proprii fixat în unanimitate de Consiliu(9) oferă o suficientă marjă de manevră bugetară pentru a răspunde celor mai presante provocări la adresa Uniunii, acesta ar fi totuși insuficient pentru ca bugetul UE să devină un instrument real pentru guvernanța economică europeană sau pentru a contribui într-o măsură semnificativă la investirea în strategia Europa 2020 la nivelul UE; Un sistem de finanțare mai transparent, mai simplu și mai echitabil 165 reamintește faptul că, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, „bugetul este finanțat integral din resurse proprii, fără a aduce atingere altor venituri”; subliniază că modul în care a evoluat sistemul resurselor proprii, înlocuind treptat resursele proprii veritabile prin așa-numitele „contribuții naționale”, pune un accent disproporționat pe soldurile nete între statele membre, contrazicând astfel principiul solidarității UE, reducând interesul comun european și ignorând în mare parte valoarea adăugată europeană; observă că această situație face, în realitate, ca nivelul bugetului să fie afectat de situația financiară a fiecărui stat membru, precum și de atitudinea acestora față de UE; prin urmare, solicită ferm o reformă aprofundată a resurselor UE în vederea realinierii fondurilor acordate din bugetul UE la spiritul și cerințele tratatului; 166 consideră că principalul scop al reformei este de a institui un sistem de finanțare autonom, mai echitabil, mai transparent, mai simplu și mai corect, care să poată fi mai bine înțeles de cetățeni și să contribuie la clarificarea contribuției acestora la bugetul UE; solicită, în acest context, eliminarea reducerilor, excepțiilor și mecanismelor de corecție existente; este convins că introducerea uneia sau mai multor resurse proprii veritabile pentru Uniune, în vederea înlocuirii sistemului bazat pe VNB, este indispensabilă dacă Uniunea dorește să dispună de bugetul de care are nevoie pentru a contribui în mod semnificativ la stabilitatea financiară și redresarea economică; reamintește faptul că orice modificare privind resursele proprii ar trebui să fie pusă în aplicare respectând suveranitatea fiscală a statelor membre; insistă, în acest context, asupra necesității ca Uniunea să-și poată colecta direct propriile resurse, independent de bugetele naționale; 167 evidențiază faptul că restructurarea sistemului resurselor proprii ca atare nu vizează dimensiunea bugetului UE, ci găsirea unei combinații de resurse mai eficace pentru a finanța politicile și obiectivele UE convenite; subliniază faptul că introducerea unui nou sistem nu va crește sarcina fiscală globală pentru cetățeni, ci, dimpotrivă, va reduce sarcina asupra trezoreriilor naționale; 168 subliniază faptul că Parlamentul European este singurul parlament care se poate pronunța cu privire la cheltuieli, dar nu și la venituri; prin urmare, insistă asupra necesității esențiale de a reforma în mod democratic resursele UE; 169 ia act de potențialele noi resurse proprii propuse de Comisie în Comunicarea acesteia cu privire la revizuirea bugetului (impozitarea sectorului financiar, licitațiile din cadrul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, o taxă a UE legată de transportul aerian, TVA, o taxă pe energie, o taxă pe profit); așteaptă concluziile analizei de impact a acestor opțiuni, inclusiv un studiu de fezabilitate privind diversele opțiuni privind un impozit perceput de UE asupra tranzacțiilor financiare, care ar trebui să examineze și mecanismele de colectare relevante, în vederea prezentării de către Comisie a unei propuneri legislative până la 1 iulie 2011; Partea a VI-a: Către un proces de negociere interinstituțională armonios și eficace 170 reamintește că, în temeiul Tratatului de la Lisabona, aprobarea Parlamentului, care se pronunță cu majoritatea membrilor care îl compun, este obligatorie pentru adoptarea CFM de către Consiliu, hotărând în unanimitate; 171 subliniază condițiile de majoritate stricte care trebuie îndeplinite atât de către Parlament, cât și de către Consiliu, și atrage atenția asupra importanței exploatării la maximum a dispoziției tratatului prevăzută la articolul 312 alineatul (5) din TFUE, în temeiul căreia Parlamentul, Consiliul și Comisia, pe tot parcursul procedurii care conduce la adoptarea CFM, trebuie să ia toate măsurile necesare în acest scop; constată că acest fapt impune explicit instituțiilor obligația de a purta negocieri în vederea ajungerii la un acord asupra unui text pe care Parlamentul să îl poată aproba; subliniază, în continuare, faptul că, dacă până la sfârșitul anului 2013 nu se adoptă niciun CFM, pragurile și celelalte dispoziții care corespund anului în cauză vor fi extinse până la adoptarea unui nou CFM; 172 salută angajamentul președințiilor Consiliului(10) de a asigura un dialog și o colaborare deschise și constructive cu Parlamentul pe toată durata procedurii de adoptare a viitorului CFM și își reiterează disponibilitatea de a coopera îndeaproape cu Consiliul și cu Comisia pe parcursul procesului de negociere, în conformitate deplină cu dispozițiile Tratatului de la Lisabona; 173 îndeamnă, în consecință, Consiliul și Comisia să respecte tratatul și să depună toate eforturile necesare pentru a ajunge rapid la un acord cu Parlamentul cu privire la metoda practică de lucru pentru procesul de negociere a CFM; reamintește legătura dintre o reformă a veniturilor și o reformă a cheltuielilor și cererilor și, în consecință, solicită un angajament ferm din partea Consiliului de a discuta, în contextul negocierii CFM, propunerile referitoare la noile resurse proprii; 174 solicită lansarea, la nivelul UE, a unei dezbateri publice ample cu privire la scopul, domeniul de aplicare și direcția CFM al Uniunii și la reforma sistemului său de venituri; propune, în special, să fie convocată o conferință de tipul unei convenții privind viitoarea finanțare a Uniunii, aceasta trebuind să includă deputați în Parlamentul European, precum și membri ai parlamentelor naționale; ° ° ° 175 încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și celorlalte instituții și organisme interesate, precum și guvernelor și parlamentelor naționale ale statelor membre (1) JO C 139, 14 06 2006, p 1 (2) JO C 27 E, 31 1 2008, p 214 (3) JO L 163, 23 6 2007, p 17 (4) Texte adoptate, P7_TA(2010)0225 (5) COM (2011)0012 (6) Decizia 11665/1/10 a Consiliului din 20 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă (7) JO C 117 E, 6 5 2010, p 95 (8) nivelul din 2013: 1,06 % din VNB; nivelul din 2013 + 5%: 1,11 % din VNB; ambele exprimate în credite de angajament la prețuri constante din 2013 Aceste cifre se bazează pe ipoteza unui CFM pe 7 ani, luând în calcul următoarele estimări și previziuni ale Comisiei: - previziunea realizată de DG BUDG în mai 2011 privind VNB din 2012: 13 130 916,3 milioane EUR (prețurile din 2012); - estimarea realizată de DG ECFIN în ianuarie 2011 privind creșterea nominală a VNB: 1,4 pentru 2011-2013 și 1,5 pentru 2014-2020 NB: aceste cifre pot suferi modificări în funcție de variațiile estimărilor și previziunilor Comisiei, precum și în funcție de anul de referință și de tipul de prețuri utilizat (curente sau constante) (9) 1,23 % din PNB total al statelor membre în credite de plată și 1,29 % în credite de angajament (10) Scrisoarea Prim-ministrului Yves Leterme adresată Președintelui Buzek, 8 decembrie 2010 EXPUNERE DE MOTIVE Prin prezentul proiect de raport, raportorul a încercat să culeagă și să tragă concluzii în urma discuțiilor purtate în cadrul Comisiei SURE până în prezent, cu scopul de a oferi primele răspunsuri și orientări politice cu privire la mai multe aspecte incluse în mandatul acesteia Întrucât comisia nu a finalizat încă examinarea tuturor acestor aspecte, conținutul prezentului proiect de raport nu urmărește să formuleze o poziție finală, ci să ofere un punct de plecare echilibrat pe baza căruia s-ar putea construi un consens larg în Parlament Introducere Europenii nu au fost niciodată mai exigenți în ceea ce privește UE și, în același timp, mai critici față de performanța acesteia Publicul își va asuma din nou apartenența la UE numai atunci când cetățenii noștri vor fi încrezători că valorile și interesele lor sunt apărate mai bine de către Uniune Următorul cadru financiar multianual (CFM) ar trebui să aibă un rol esențial în a demonstra cetățenilor europeni că Uniunea are capacitatea de a gândi și acționa în interesul lor pe termen lung și de a produce rezultate concrete în asigurarea unei creșteri economice și a unei coeziuni interne robuste Din cauza crizei și a constrângerilor severe asupra cheltuielilor publice, este mai dificil pentru unele state membre să asigure finanțări suficiente, nu numai pentru a-și dezvolta propriile economii, ci și pentru a le permite acestora să participe pe deplin pe piața internă Iată motivul pentru care acțiunea UE este astăzi mai necesară decât oricând Fiind mai puțin constrânsă în acțiunile sale de realitățile economice, financiare și politice de zi cu zi, UE este cea mai în măsură să realizeze o planificare pe termen lung și să mobilizeze cheltuielile necesare Rolul bugetului UE În condițiile în care numeroase state membre operează ajustări fiscale dificile, cauza bugetului UE trebuie să fie justificată mai bine ca niciodată Bugetul UE ar trebui să ofere gradul cel mai ridicat de valoare adăugată europeană posibil, să fie gestionat corect și să mobilizeze cât mai multe resurse publice și private Provocări și priorități politice Indiferent dacă ne raportăm la declinul demografic și economic relativ, la schimbările climatice sau la penuria energetică, provocările pot fi înțelese și abordate în mod corespunzător numai într-un context global și regional În acest context, UE își poate demonstra valoarea ca o entitate care reprezintă mult mai mult decât suma statelor sale membre Succesul nu va fi posibil decât dacă vom lucra împreună; provocările care ne așteaptă sunt prea complexe pentru ca o țară europeană, indiferent care ar fi aceasta, să le poată face față de una singură Răspunsul UE la aceste provocări este Strategia Europa 2020, o strategie destinată să ajute Europa să depășească această criză și să devină mai puternică, prin crearea de locuri de muncă și printr-o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii Prin urmare, raportorul consideră că Strategia Europa 2020 ar trebui să fie referința în materie de politici pentru următorul CFM, iar aceasta ar trebui să reflecte aspirațiile strategiei În plus, CFM ar trebui să reflecte intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care consolidează politicile UE și creează noi domenii de competență În acest context, raportorul identifică un număr de priorități-cheie pentru viitorul CFM, grupate în jurul următoarelor teme: cunoaștere pentru creșterea economică, coeziune pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă, gestionarea resurselor naturale și a dezvoltării durabile, cetățenie și Europa globală Pentru fiecare dintre aceste priorități, raportorul propune orientări bugetare și legislative Acesta susține, în special, că sumele alocate politicii agricole comune (PAC) și politicii de coeziune în următorul CFM nu ar trebui să fie mai mici decât cele din actuala perioadă de programare financiară Structură Structura viitorului CFM ar trebui să fie una realistă, să faciliteze continuitatea planificărilor și să evite deficiențele actualului CFM, în special lipsa de flexibilitate din cadrul rubricilor După cum s-a explicat mai devreme, structura ar trebui, de asemenea, să reflecte dimensiunile unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii definite în Strategia Europa 2020, conferindu-le vizibilitate politică Având în vedere aceste cerințe, raportorul propune: - gruparea sub o singură rubrică a tuturor politicilor aferente Strategiei Europa 2020; - crearea, la rubrica Europa 2020, a patru subrubrici referitoare la politicile conexe; pentru a asigura un cadru stabil de planificare financiară pentru politicile majore de cheltuieli, propune ca cele patru subrubrici să beneficieze de o flexibilitate sporită, pentru a se garanta o aliniere corespunzătoare a mijloacelor bugetare cu evoluția progresivă a Strategiei Europa 2020; - menținerea rubricilor privind acțiunea externă și administrația Flexibilitate și durată Raportorul consideră că o mai mare flexibilitate în cadrul rubricilor și între acestea reprezintă o necesitate stringentă pentru menținerea capacității funcționale a Uniunii O revizuire la jumătatea perioadei ar trebui să devină o obligație juridică, cu posibilitatea reală de a revizui plafoanele în conformitate cu decizia privind resursele proprii Mecanismele de revizuire ar trebui să prevadă o procedură simplificată pentru modificări, în limitele unui prag convenit În plus, flexibilitatea sub plafoane ar trebui sporită prin toate mijloacele posibile În cele din urmă, este crucial să se mențină și să se dezvolte actualul sistem de instrumente extrabugetare de flexibilitate, simplificând și mai mult utilizarea acestora și alocându-le suficiente fonduri Următorul CFM ar trebui să realizeze un echilibru just între stabilitate, predictibilitate pe termen mediu și flexibilitate Flexibilitatea și durata sunt, astfel, strâns legate între ele Reamintind intenția declarată a Parlamentului de a alinia, în măsura în care va fi posibil, durata CFM cu durata ciclurilor politice ale instituțiilor, din motive legate de responsabilitate și răspundere democratică, raportorul consideră că un ciclu de cinci ani ar fi prea scurt pentru politicile care necesită o programare pe termen mai lung și care trebuie să răspundă unor cerințe privind ciclul de programare și de implementare Pe de altă parte, un CFM pe zece ani nu poate fi avut în vedere decât dacă s-ar ajunge la un acord cu Consiliul cu privire la nivelul maxim de flexibilitate De aceea, raportorul este de părere că un nou CFM pe 7 ani, stabilit până în 2020, ar putea oferi mai multă stabilitate prin asigurarea continuității programelor pe o perioadă mai lungă și, de asemenea, ar realiza o legătură clară cu Strategia Europa 2020 Raportorul subliniază însă că această opțiune trebuie să beneficieze de plafoane globale suficiente și de o flexibilitate adecvată, însoțită de resurse corespunzătoare, în interiorul și în afara cadrului, pentru a se evita problemele întâlnite în cursul perioadei 2007-2013 Resurse care să corespundă ambițiilor Fără resurse suplimentare suficiente în CFM aferent perioadei de după 2013, Uniunea nu va putea să ducă la îndeplinire prioritățile politice existente și nici noile sarcini prevăzute în Tratatul de la Lisabona Raportorul respinge propunerea lansată de unele state membre de înghețare a bugetului UE Acest lucru ar fi în detrimentul realizării obiectivelor convenite ale Uniunii, ar conduce la cheltuieli mai puțin eficiente la nivel de stat membru și nu ar răspunde provocărilor comune cu care se confruntă sau se vor confrunta cetățenii UE Reforma resurselor proprii Modul în care a evoluat sistemul resurselor proprii al UE, înlocuit treptat de contribuțiile naționale și, prin urmare, perceput ca o sarcină excesivă asupra bugetelor naționale, face ca reforma să fie mai necesară ca oricând Acest sistem pune un accent disproporționat pe fluxurile nete de numerar înspre și dinspre statele membre, diluând astfel interesul comun european Raportorul este de acord că un sistem îmbunătățit care să asigure echitate, transparență și venituri bugetare suficiente ar permite procesului decizional bugetar să se concentreze asupra priorităților-cheie ale UE care aduc o valoare adăugată veritabilă, și mai puțin asupra soldurilor nete între statele membre Acesta consideră, în special, că excepțiile și mecanismele de corecție existente ar trebui eliminate progresiv, ca o măsură indispensabilă pentru a garanta un buget al UE mai echitabil și mai transparent Procesul de negociere Următorul CFM este primul cadru financiar care urmează să fie adoptat în temeiului noului Tratat de la Lisabona în conformitate cu care, înainte să poată fi adoptat de Consiliu (hotărând în unanimitate), cadrul este supus aprobării obligatorii a Parlamentului (care se pronunță cu majoritatea membrilor care îl compun) Pentru a asigura succesul acestei proceduri delicate și în conformitate cu articolul 312 alineatul (5) din TFUE, raportorul îndeamnă Consiliul și Comisia să depună toate eforturile necesare pentru a ajunge rapid la un acord cu Parlamentul cu privire la metoda practică de lucru pentru procesul de negociere a CFM, care ar trebui să includă, de asemenea, un angajament ferm din partea Consiliului de a discuta propunerile referitoare la noile resurse proprii AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE (26 1 2011) destinat Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013 referitor la provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană durabilă după 2013 (2010/2211(INI)) Raportor pentru aviz: Thijs Berman SUGESTII Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană durabilă după 2013, comisie competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: A întrucât în multe părți ale lumii degradarea mediului este una dintre cauzele principale ale lipsurilor la nivel uman; întrucât lipsa luării în considerație a componentei de mediu ce stă la baza dezvoltării poate reduce semnificativ sau chiar poate pune în pericol eficiența ajutorului, în timp ce abordarea chestiunilor de mediu poate spori valoarea acestui ajutor; B întrucât Grupul de inițiativă privind finanțarea inovatoare pentru dezvoltare estimează că pentru a acoperi decalajul financiar pentru atingerea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) până în 2015, precum și plafonul de Asistență oficială pentru dezvoltare (AOD) de 0,7% din VNB și pentru nevoile ocazionate de criza de mediu este nevoie de 324-336 miliarde de USD pe an în perioada 2012-2017; C întrucât creșterea economiei mondiale nu a fost însoțită de introducerea de mijloace eficiente de impozitare pentru ca prin activitatea economică mondială să se susțină financiar bunurile publice la scară mondială; D întrucât, pentru a atinge ODM și pentru a ne respecta angajamentul față de obiectivul atenuării schimbărilor climatice și al adaptării la acestea, este nevoie de mecanisme de finanțare inovatoare, 1 reamintește că anul 2015, ca termen limită de atingere ODM și a obiectivului de AOD comună de 0,7% din VNB, face parte din următoarea perioadă a cadrului financiar multianual și că există un risc real ca UE să nu își îndeplinească angajamentele sale internaționale în materie de dezvoltare; de asemenea, reamintește că Obiectivele de dezvoltare ale mileniului sunt aspirații minime și că, chiar dacă toate obiectivele vor fi atinse, încă va mai fi nevoie de finanțări suplimentare semnificative pentru combaterea sărăciei și pentru îmbunătățirea standardelor de sănătate și educație pentru populația săraca a lumii; prin urmare, insistă ca o valoare de referință de 20% din asistența alocată de Comisie conform programelor naționale acoperite de Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) să fie destinată educației de bază și secundare și serviciilor medicale de bază; 2 reamintește faptul că, de la convenirea inițială a ODM, lumea a suferit un proces accelerat de globalizare și se confruntă cu o criză financiară fără precedent; subliniază importanța continuării de către statele membre a eforturilor de atingere a acestor obiective; 3 atrage atenția asupra necesității de elaborare a unui mecanism de solidaritate la nivel mondial ca mijloc pentru atingerea ODM; subliniază, de asemenea, că paradisurile fiscale, evaluarea incorectă a valorii schimburilor comerciale și fluxurile ilicite de capital reprezintă o piedică majoră în calea dezvoltării în țările sărace; prin urmare, solicită încă o dată UE ca, în cadrul G20, OCDE și în interiorul UE, să ia inițiative pentru interzicerea paradisurilor fiscale și a structurilor fiscale dăunătoare; 4 subliniază în acest sens că raportul grupului operativ însărcinat cu tranzacțiile financiare pentru dezvoltare, comandat de Grupul de inițiativă privind finanțarea inovatoare pentru dezvoltare, conchide că o taxă internațională aplicată tranzacțiilor valutare, precum și o taxă aplicată tuturor tranzacțiilor financiare ar fi posibilă din punct de vedere tehnic, economic și legal; 5 solicită Comisiei să propună introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare la nivel european, având în vedere numeroasele sale avantaje: taxa poate contribui la stabilizarea piețelor și la strângerea de fonduri pentru consolidarea fiscală internă, precum și la măsuri de eradicare a sărăciei și de atenuare a schimbărilor climatice; 6 reamintește faptul că finanțarea inovatoare pentru dezvoltare nu are rolul de a fi un substitut pentru AOD, ci un supliment al acesteia; este de opinie că introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare ar trebui să fie însoțită, prin urmare, de un angajament mai ferm din partea statelor membre de a realiza obiectivul de 0,7% pentru cheltuielile destinate AOD și de a furniza finanțare suplimentară pentru adaptarea la schimbările climatice; 7 subliniază faptul că unul dintre motivele pentru care ODM nu au fost realizate este nerecunoașterea contribuției pe care mediul, resursele naturale și ecosistemele o au la dezvoltarea umană și la eradicarea sărăciei; în acest context, deplânge faptul, că doar 3% din totalul AOD furnizate de UE în prezent se acordă cheltuielilor pentru probleme de mediu; solicită Comisiei să se asigure că aspectele legate de mediu sunt integrate în toate politicile și instrumentele financiare externe, în special având în vedere schimbările climatice și pierderea biodiversității, care au loc în prezent; 8 subliniază faptul că în cadrul financiar multianual ar trebui să se înscrie, printre altele, următoarele aspecte: îndeplinirea ODM, schimbările climatice, stoparea declinului biodiversității și a epuizării resurselor; subliniază, în special, faptul că următorul cadru financiar multianual ar trebui să sprijine coerența politicilor, de exemplu prin a se asigura că anumite cheltuieli legate de agricultură, pescuit, comerț și energie nu vor fi incompatibile cu obiectivele politicii de dezvoltare; 9 solicită o creștere semnificativă a plafonului de la rubrica 4, în special pentru Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, dat fiind faptul că după ultimii șapte ani, în ciuda unor progrese de eradicare a sărăciei, sunt necesare mult mai multe eforturi, mai ales din cauza ineficienței și lipsei de coordonări a ajutoarelor acordate și din cauza impactului diverselor dezastre naturale, a crizelor energetice, alimentare, financiare și economice, mai ales în Africa Subsahariană și în Asia de Sud-Est; subliniază, de asemenea, că anumite resurse din cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare au fost redistribuite pentru noi activități, care nu sunt prevăzute în asistența oficială pentru dezvoltare; 10 relevă faptul că mecanismele de ajutor pentru dezvoltare ar trebui să aibă, de asemenea, drept scop promovarea generării de bogăție, de vreme ce aceasta rămâne un instrument crucial în combaterea sărăciei; reamintește că aproximativ 800 de miliarde de euro se pierd anual în țările în curs de dezvoltare prin fluxuri de capital ilicite, iar prevenirea acestor pierderi ar putea avea un rol determinant în eradicarea sărăciei și realizarea ODM; 11 observă faptul că, în ultimii ani, fondurile disponibile alocate în caz de dezastre naturale și umane urgente au fost insuficiente și insistă asupra faptului că schimbările climatice duc mult mai frecvent la dezastre naturale; solicită, prin urmare, mai multe fonduri pentru Instrumentul de ajutor umanitar și pentru rezerva pentru ajutoare de urgență; 12 solicită înființarea unui mecanism de flexibilitate finanțat adecvat la titlul 4, astfel încât, în viitor, evenimente neprevăzute precum criza alimentară și criza economică mondială să fie abordate în mod eficient și prompt; 13 subliniază că orice finanțare suplimentară din cadrul politicii de dezvoltare ar trebui coordonată și ar trebui create sinergii eficiente cu programele de dezvoltare din statele membre și cu eforturile depuse de comunitatea internațională la scară mai largă pentru a asigura o valoare adăugată reală la nivel european; 14 insistă asupra faptului că angajamentele de plată existente și viitoare care au drept scop ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare să combată schimbările climatice sau să se adapteze la consecințele acestora trebuie să fie adiționale bugetelor actuale pentru dezvoltare, dar să se păstreze un nivel adecvat de coerență între cele două politici; solicită instituirea unei rubrici bugetare separate pentru măsurile destinate combaterii schimbărilor climatice; 15 consideră că distribuirea fondurilor către Africa prin intermediul a trei instrumente diferite nu este eficientă și nu răspunde dorinței Africii de a se dezvolta ca un continent unificat; recomandă, prin urmare, dezvoltarea unui singur instrument de finanțare pentru Africa, ținând cont de parteneriatul strategic comun Africa-UE; solicită, în plus, o asistență mai solidă pentru consolidarea capacităților instituțiilor Uniunii Africane; 16 solicită UE să-și intensifice eforturile pentru îmbunătățirea situației umanitare din toate zonele de conflict, inclusiv din Palestina, mai ales prin sprijinul său acordat Agenției Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat și prin asistența sa în ceea ce privește pregătirea poporului palestinian pentru suveranitate; 17 insistă asupra faptului că, în temeiul articolului 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, UE ar trebui să își respecte angajamentele sale de coerență politică pentru dezvoltare, inclusiv prin reformarea și reducerea semnificativă a subvențiilor agricole, punând capăt mai ales exporturilor de cantități excedentare eliminate de pe piața europeană ca urmare a impactului mecanismelor inovatoare de prețuri și de restituiri la export, pentru a atenua efectele lor negative asupra agricultorilor din țările în curs de dezvoltare; 18 remarcă cu îngrijorare că de ajutorul din partea UE beneficiază, proporțional, mai multe țări cu venituri mijlocii decât țări cu venituri mici; subliniază, în special, că prin programarea ajutoarelor UE care au drept scop facilitarea adaptării țărilor în curs de dezvoltare la cerințele concurenței internaționale se favorizează în special țările cu venituri mijlocii în detrimentul țărilor cu venituri mici, care sunt mai puțin atrăgătoare pentru investițiile străine; 19 sugerează ca UE să reevalueze relația sa de donator pentru țările cu venituri mijlocii, din moment ce numeroase economii în curs de dezvoltare au renunțat la cooperarea tradițională pentru dezvoltare; propune UE să își concentreze fondurile către grupurile cele mai sărace de populație din aceste țări și către țările cele mai sărace, mai ales către țările cel mai puțin dezvoltate; 20 insistă asupra faptului că mecanismele inovatoare de finanțare trebuie să fie dezvoltate și sprijinite de Comisie, la o scară mult mai mare decât astăzi, astfel încât să se poată crea o finanțare incluzivă și să ofere sprijin eficient IMM-urilor și microîntreprinderilor dintr-o lume în curs de dezvoltare; consideră că acest lucru poate fi realizat cu ajutorul a diverse instrumente, precum garanții de credit și fonduri de rulment, în cooperare cu bănci locale și organizații cu competențe specifice în domeniul microfinanțării, prin aceasta consolidând în mod semnificativ influența bugetului pentru dezvoltare al UE, acest lucru necesitând o cooperare strânsă cu instituțiile financiare internaționale și cu instituțiile financiare bilaterale; 21 solicită Consiliului și Comisiei să promoveze și să depună eforturi pentru implementarea următoarelor instrumente inovatoare de finanțare pentru dezvoltare: introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare, impozite pe activități de transport, măsuri pentru combaterea fluxurilor ilicite de capital, reducerea costurilor aferente transferurilor de bani, precum și amânarea rambursării datoriilor sau anularea acestora; 22 subliniază că, deși ajutoarele pot acționa ca o pârghie pentru țările în curs de dezvoltare, acestea nu sunt suficiente pentru a garanta o dezvoltare durabilă și de durată; solicită, prin urmare, țărilor în curs de dezvoltare să își consolideze și să își mobilizeze resursele interne, să implice în mod eficient sectorul privat și guvernul local în agenda legată de îndeplinirea ODM și să fie mai mult îndreptate către realizarea proiectelor lor privind îndeplinirea ODM; 23 reamintește că prin Tratatul de la Lisabona a fost eliminat obstacolul formal în calea integrării Fondului european de dezvoltare (FED) în bugetul general al UE; prin urmare, solicită din nou includerea FED în buget, astfel încât să fie consolidat controlul parlamentar al cheltuielilor pentru dezvoltare în statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific (statele ACP) și să fie stabilită o politică europeană de dezvoltare consecventă și eficientă; insistă, cu toate acestea, că prin includerea FED în bugetul european, nu trebuie să se ajungă la o reducere generală a cheltuielilor pentru dezvoltare, în ceea ce privește cele două instrumente diferite existente și trebuie să se garanteze predictibilitatea; accentuează, de asemenea, necesitatea de a garanta protejarea intereselor țărilor din ACP, mai exact prin delimitarea în bugetul UE a fondurilor de dezvoltare pentru ACP; 24 solicită, cu ocazia elaborării noului cadru financiar multianual, o majorare substanțială a împrumuturilor BEI acoperite de garanția UE, pentru a crește eficiența și vizibilitatea acțiunilor UE peste granițe, în scopul atingerii obiectivelor UE de politică externă înscrise în Tratatul de la Lisabona; 25 solicită BEI să pună la dispoziția Comisiei toate informațiile necesare în scopul dedicării unei părți specifice din raportul anual privind operațiunile de finanțare ale BEI unei evaluări detaliate a măsurilor luate de BEI în scopul respectării prevederilor mandatului său curent, prin excluderea din aria de acoperire a garanțiilor, a tuturor operațiunilor care ar putea permite sau contribui, direct sau indirect, la orice formă de evaziune fiscală și acordând o atenție deosebită operațiunilor BEI care folosesc vehicule financiare situate în centre financiare offshore; 26 remarcă cu îngrijorare că ajutorul din partea UE nu se concentrează în mod clar pe eradicarea sărăciei; reamintește faptul că nu ar trebui să existe confuzie între conceptul de „dezvoltare”, care se referă la criteriile calitative ce măsoară calitatea vieții și îmbunătățirea condițiilor de viață, și conceptul de „creștere economică”, care se măsoară prin creșterea PIB-ului; prin urmare, îndeamnă Comisia să nu promoveze o simplă politică de dezvoltare bazată pe exporturi sau creștere economică, ci să își dirijeze asistența financiară spre țările cele mai vulnerabile și să elaboreze o politică care să îi favorizeze pe cei săraci, prin finanțarea de obiective pe termen lung, cum ar fi sănătatea, educația, accesul la energie electrică în zonele rurale, micii agricultori etc ; 27 insistă asupra faptului că toate cheltuielile de la liniile bugetare pentru dezvoltare trebuie să fie orientate către dezvoltarea economică și socială a destinatarului și să aibă în vedere îndeplinirea criteriilor asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD), stabilite prin definiția Comitetului de asistență pentru dezvoltare al OCDE și solicită măsuri legale stricte pentru a se asigura că din bugetele pentru dezvoltare nu se pot scurge fonduri pentru alte scopuri; 28 insistă ca PE să aibă competențe de control reale și eficiente în ceea ce privește implementarea programelor de dezvoltare ale UE, în temeiul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; 29 solicită simplificarea și accelerarea procedurilor de achiziții publice și a mecanismelor de plată, precum și o mai mare transparență a acestora; 30 solicită elaborarea de legislație UE și națională obligatorie pentru a asigura îndeplinirea angajamentelor privind obiectivele de asistență; 31 solicită ca o proporție mai mare din sumele destinate ajutoarelor să fie dirijate spre micii agricultori, spre dezvoltarea rurală, spre sănătate și educație REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE Data adoptării 26 1 2011 Rezultatul votului final +: –: 0: 17 10 0 Membri titulari prezenți la votul final Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Crețu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer Membri supleanți prezenți la votul final Martin Kastler, Wolf Klinz, Patrizia Toia AVIZ AL COMISIEI PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ (27 1 2011) destinat Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013 privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană durabilă după 2013 (2010/2211(INI)) Raportor pentru aviz: Gerben-Jan Gerbrandy SUGESTII Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 1 insistă asupra faptului că o economie viitoare durabilă nu este numai un obiectiv moral, ci și o necesitate economică; consideră că UE ar trebui să fie în fruntea acestei transformări și să promoveze tranziția către o societate durabilă cu emisii reduse de carbon, descentralizarea aprovizionării cu energie, sporirea utilizării energiei din surse regenerabile și asigurarea durabilității ecosistemului pentru a menține competitivitatea industriei europene și pentru a asigura un mediu de viață curat și sănătos; 2 reamintește că perspectivele financiare viitoare ar trebui să ducă la realizarea obiectivelor Strategiei 2020, în special a obiectivelor 20/20/20 privind clima și energia, inculzând o creștere la 30% a obiectivului de reducere a emisiilor, și ar trebui să respecte obiectivele inițiativei de amploare „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”; 3 reiterează importanța transformării economiei UE într-o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; prin urmare, consideră că UE ar trebui să-și folosească bugetul cu scopul de a încuraja reducerile în ceea ce privește utilizarea resurselor și dependența de importuri, intensificând reciclarea și recondiționarea în domeniile deșeurilor, apei, materialelor și terenurilor; 4 subliniază că este necesar ca legislația și obiectivele UE referitoare la mediul înconjurător, sănătate publică și climă trebuie integrată mai bine în politicile sectoriale (printre care PAC - politica agricolă comună, politica de coeziune, politica comună în domeniul pescuitului – PCP și politica de dezvoltare); sugerează, prin urmare, integrarea fondurilor UE pentru a asigura respectarea legislației UE în domeniul mediului înconjurător și al sănătății publice și o contribuție activă a cheltuielilor din bugetul UE la atingerea obiectivelor politicii de mediu precum și, așa cum sugerează Comisia în revizuirea bugetului, pentru a include obligația de identifica, într-o manieră transparentă, cazurile în care programele sectoriale au promovat obiectivele legate de climă specificate în Strategia Europa 2020; subliniază importanța programelor de cercetare și inovare viitoare pentru îndeplinirea obiectivelor UE de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii; 5 își exprimă convingerea că bugetul UE ar trebui să sprijine punerea la dispoziție de bunuri publice atunci când este posibil ca piața să nu le furnizeze în cantitate suficientă; bunurile publice de mediu includ conservarea biodiversității și a ecosistemelor, regiunile sălbatice, stabilitatea climatică și capacitatea de absorbție a carbonului, aprovizionarea cu apă și calitatea acesteia, calitatea aerului și solului, rezistența la incendii și inundații, precum și conservarea peisajelor culturale și istorice de valoare; consideră, prin urmare, că politica agricolă comună ar trebui să recompenseze agricultorii și administratorii de terenuri pentru furnizarea de bunuri publice, precum terenuri de țară atractive, bogate în biodiversitate, și că fondurile structurale și de coeziune ar trebui să stimuleze dezvoltarea ecologică durabilă și tranziția către o societate cu emisii reduse de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; 6 solicită ca toate instrumentele de politică structurală sau de coeziune pentru noua perioadă de finanțare să vizeze realizarea de reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră eficiente din punct de vedere al costurilor, care să corespundă unui obiectiv de reducere a emisiilor mai ambițios pentru 2020, în conformitate cu obiectivul de 2°C; 7 subliniază necesitatea de a extinde conturile naționale și europene la aspecte de mediu în scopul de a facilita transformarea ecologică a economiei europene, care va duce la dezvoltarea economică pe termen lung și la prosperitate, astfel cum a afirmat, printre altele Agenția Europeană de Mediu în Raportul privind starea mediului în Europa - situația actuală și perspective 2010; 8 își exprimă convingerea cu privire la faptul că numai un buget UE coerent poate genera rezultate optime; reiterează faptul că o politică bugetară mai coerentă nu necesită numai coerență între diferitele politici, ci și la nivelul bugetelor naționale și al bugetului UE; 9 subliniază faptul că cheltuielile UE trebuie să aibă obiective mai clare și să se concentreze pe proiectele care aduc cele mai multe beneficii publice la nivel european și care sprijină obiective europene majore, cum ar fi tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon și acordarea de sprijin constant dezvoltării ecologice curate; 10 este preocupat de implicațiile financiare și politice ale subvențiilor dăunătoare mediului; consideră că fondurile europene nu ar trebui să aibă impact negativ asupra mediului, schimbărilor climatice, ecosistemelor și biodiversității din interiorul și din exteriorul UE; prin urmare, invită Comisia să identifice, pentru ca ulterior UE să le elimine treptat, toate subvențiile dăunătoare mediului, cât mai curând posibil și înainte de 2020, în conformitate cu angajamentul luat în temeiul Convenției de la Nagoya privind diversitatea biologică și solicită stabilirea bugetului astfel încât aspectele legate de climă și biodiversitate să nu fie afectate; eliminarea acestor subvenții dăunătoare va debloca numeroase fonduri, care vor fi utilizate, de exemplu, pentru crearea de locuri de muncă ecologice; solicită, de asemenea, evaluarea plăților europene înainte de aplicarea acestora, pentru a se garanta că nu au un impact negativ și nu subminează obiectivele europene în materie de climă, energie, biodiversitate și resurse; 11 își exprimă astfel convingerea că întreaga finanțare UE trebui să fie în armonie cu obiectivele în materie de climă și biodiversitate pentru a garanta că nu au un impact negativ asupra obiectivelor europene în materie de mediu, climă, biodiversitate și utilizare a resurselor; reiterează că aceasta trebuie să fie însoțită de monitorizarea corespunzătoare pentru a garanta atingerea obiectivelor stabilite și respectarea obligațiilor și pentru a promova în mod activ realizarea obiectivelor în materie de climă, energie și biodiversitate pentru 2020; 12 este preocupat de lipsa de transparență în ceea ce privește cheltuielile UE și este convins că un proces de informare deschis și transparent destinat tuturor cetățenilor va consolida viitorul comunității și că bugetul UE ar trebui, prin urmare, să pună la dispoziție în timp util informații complete cu privire la felul în care mijloacele sunt cheltuite; 13 reamintește importanța atingerii obiectivelor UE referitoare la climă și biodiversitate și îndeamnă UE să se asigure că aceste obiective se reflectă în toate celelalte politici; solicită UE să asigure, pe o bază structurală, fonduri suficiente pentru atingerea acestor obiective și să contribuie la consolidarea capacității țărilor în curs de dezvoltare de a include aspectele de mediu, de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea în toate sectoarele și planurile de dezvoltare economică; 14 solicită să se aloce din bugetul UE fonduri suficiente, pe o bază structurală, în scopul de a realiza obiectivele-cheie de mediu și să aloce mijloace financiare, în cadrul diferitelor fonduri UE, sectoarelor ecologice, precum economisirea energiei, energia din surse regenerabile, agricultura durabilă și transportul public, contribuind astfel la o economie mai solidă și mai rezistentă; 15 consideră în continuare că, pentru a realiza obiectivele mondiale și ale UE în materie de biodiversitate, trebuie garantată cofinanțarea necesară gestionării rețelei Natura 2000 dintr-o sursă alocată special în acest scop, în noul cadru bugetar al UE; subliniază că, potrivit raportului TEEB (Economia ecosistemelor și a biodiversității), câștigurile obținute în urma investițiilor în conservarea biodiversității sunt de până la 100 de ori mai mari; 16 insistă asupra necesității de a asigura dispozițiile financiare pe termen lung în următorul cadru financiar multianual pentru prioritățile legate de sănătatea publică, promovarea sănătății și prevenirea bolilor, în special prin intermediul unui program de acțiune strategic, gestionat în mod eficient, de urmărire a Programului european actual de sănătate publică; 17 recunoaște impactul pozitiv al investițiilor în infrastructura de sănătate asupra reformelor structurale în sectorul sănătății și subliniază necesitatea de a menține și consolida fondurile structurale destinate infrastructurilor de sănătate, sprijinind astfel adaptarea și inovarea sistemelor de sănătate în scopul dezvoltării și durabilității; 18 solicită ca următorul CFM să prevadă finanțarea adecvată pentru formare, cercetare și activitatea Agenției, în scopul de a continua strategia integrată a UE în ceea ce privește siguranța alimentară și, în acest fel, pentru a asigura pe termen lung un nivel ridicat al siguranței alimentare și al sănătății și calității vieții animalelor din întreaga UE; 19 solicită ca educația și formarea pe tot parcursul vieții să fie considerate factori-cheie în îmbunătățirea sănătății publice; 20 subliniază importanța programului LIFE+, principalul instrument UE dedicat în totalitate finanțării în sectorul mediului, și subliniază necesitatea de a consolida LIFE+ în viitorul cadru financiar pentru a realiza obiectivele de mediu ale UE, promovând sinergii cu alte instrumente financiare ale UE; 21 subliniază că Curtea de Conturi Europeană și autoritățile naționale competente trebuie să evalueze atât legalitatea, cât și eficiența cheltuielilor europene, precum și măsura în care măsurile respective contribuie la realizarea obiectivelor de mediu; 22 invită Comisia să dezvolte în continuare și să prezinte cu regularitate Parlamentului European principalii indicatori calitativi și cantitativi de performanță pentru aplicarea bugetului în viitorul cadru financiar, ca un complement al RAL și RAC; 23 îndeamnă Comisia să sporească eficiența și eficacitatea instrumentelor financiare viitoare printr-o mai bună monitorizare și raportare privind indicatorii calitativi de performanță; 24 solicită Comisiei să prezinte obiectivele anuale de politică de realizat în viitorul cadru financiar, cu ajutorul cărora se poate monitoriza mai bine gradul de realizare a obiectivelor până la sfârșitul perioadei acoperite de cadrul financiar REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE Data adoptării 25 1 2011 Rezultatul votului final +: –: 0: 55 2 0 Membri titulari prezenți la votul final János Áder, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Nick Griffin, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Oreste Rossi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Marina Yannakoudakis Membri supleanți prezenți la votul final Margrete Auken, Tadeusz Cymański, José Manuel Fernandes, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Matthias Groote, Jutta Haug, Marisa Matias, Judith A Merkies, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Michail Tremopoulos, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final Andres Perello Rodriguez AVIZ AL COMISIEI PENTRU INDUSTRIE, CERCETARE ȘI ENERGIE (28 1 2011) destinat Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013 privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană durabilă după 2013 (2010/2211(INI)) Raportor pentru aviz: Herbert Reul SUGESTII Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 1 salută inițiativele emblematice evidențiate în Strategia UE 2020; solicită un concept politic amplu pentru un viitor competitiv, social și sustenabil al UE și subliniază necesitatea de a realiza coeziunea socială, economică și teritorială a UE; subliniază că, dacă se dorește realizarea obiectivelor-cheie ale UE pentru 2020, multe dintre acestea legate de politicile UE în domeniul industriei, cercetării și energiei, inițiativele emblematice ale UE descrise în Strategia UE 2020 necesită un sprijin financiar solid, credibil și durabil din partea UE, fiind necesară, de asemenea, rezolvarea concomitentă a problemei actuale a fragmentării instrumentelor de finanțare ale UE; de aceea, solicită includerea sumelor de referință pentru inițiativele emblematice în Cadrul financiar multianual (CFM) pentru 2013; 2 subliniază necesitatea garantării unor resurse financiare pe termen lung în următorul cadru financiar multianual pentru programele emblematice pe termen lung, existente și noi, în domeniul competitivității pentru creștere și dezvoltare și, în special, pentru orice monitorizare strategică a programelor pe termen lung existente; reamintește că punerea în aplicare a acestora presupune o monitorizare și evaluare intensă, precum și flexibilitate și simplificare bugetară pentru creșterea performanțelor programelor europene; subliniază necesitatea de a analiza modul de cheltuire a fondurilor UE din punctul de vedere al valorii adăugate, inclusiv printr-o mai bună coordonare între bugetele naționale și bugetul UE; 3 subliniază că provocările pe termen lung legate de competitivitatea și creșterea durabilă a UE trebuie să se reflecte în resursele bugetare, care nu trebuie să pericliteze finanțările actuale ale programelor UE aflate în curs de desfășurare; subliniază importanța cercetării, inovării, a societății informaționale și a energiei în abordarea provocărilor societale majore precum creșterea economică, schimbările climatice, împuținarea energiei și a resurselor, sănătatea și îmbătrânirea populației; 4 consideră că UE ar trebui să-și concentreze fondurile pe politici cu valoare adăugată la nivel european, respectând principiile subsidiarității, proporționalității și solidarității; subliniază faptul că infrastructurile în domeniul cercetării, energiei și TIC sunt exemple de valoare adăugată la nivel european; 5 îndeamnă Comisia să sporească eficiența și eficacitatea viitoarelor seturi de instrumente financiare printr-o mai bună monitorizare și raportare privind indicatorii calitativi de performanță; 6 consideră că trebuie asigurată o finanțare adecvată pentru a onora acordurile internaționale semnate de UE; Politica energetică 7 este de opinie că noul cadru financiar multianual ar trebui să reflecte prioritățile și obiectivele politice ale UE în politicile privind energia și schimbările climatice, după cum s-a subliniat în mai multe rezoluții ale Parlamentului European, precum rezoluția intitulată Către o nouă strategie energetică pentru Europa 2011-2020(1) și, mai ales, rezoluția referitoare la Strategia UE 2020(2); subliniază că Uniunea necesită o viziune pe termen lung pentru o politică energetică eficientă și sustenabilă până în 2050; constată că sunt necesare investiții substanțiale în infrastructura energetică europeană pentru a nu periclita realizarea obiectivelor UE 2020 și a obiectivelor pe termen lung pentru 2050; 8 solicită creșterea cotei din bugetul UE alocată energiei și constată potențialul pe care îl au alte instrumente financiare cu valoare adăugată efectivă la nivel european pentru a contribui la finanțarea principalelor proiecte de infrastructură energetică prioritare în Europa într-un mod echilibrat din punct de vedere geografic și în situația în care nu pot fi finanțate de piață, precum și pentru crește finanțarea la nivel european a tehnologiilor energetice noi și regenerabile și a politicilor și măsurilor în domeniul eficienței energetice și a economisirii energiei; afirmă că acestea din urmă ar trebui să rămână priorități-cheie în orice viitoare strategie energetică, reducând necesitatea unor noi infrastructuri energetice suplimentare; 9 subliniază necesitatea de a se asigura finanțarea pe termen lung în vederea dezvoltării tehnologiilor inovatoare, cu emisii scăzute de carbon, care vor fi necesare pe termen lung și care sunt esențiale pentru dezvoltarea durabilă și crearea de noi piețe pentru industria europeană; solicită punerea în aplicare imediată a Planului strategic european pentru tehnologii energetice (planul SET), care conține acțiuni concrete pentru cercetarea în domeniul tehnologiilor energetice curate, sustenabile și eficiente, cu emisii scăzute de carbon, care reprezintă un pas uriaș pentru sistemul energetic al UE; solicită, de asemenea, orientarea finanțării UE către proiecte descentralizate, de mică amploare din acest domeniu; subliniază necesitatea sprijinului financiar public în acest domeniu; subliniază necesitatea suplimentării finanțării activităților de cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrative din domeniul energetic pentru a dezvolta energii nepoluante, la prețuri accesibile pentru toți; 10 subliniază necesitatea de a crește la maximum impactul finanțării europene prin preluarea unui rol de catalizator în mobilizarea, punerea în comun și crearea unui efect de pârghie pentru resursele publice și private destinate infrastructurilor de interes european, inclusiv coridorul sudic al gazelor naturale și alte trasee pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze; Politică industrială 11 salută faptul că Strategia UE 2020 scoate în evidență importanța politicii industriale pentru creșterea durabilă, bunăstarea economică și socială și ocuparea forței de muncă în Europa; solicită o viziune globală pentru industria europeană în anul 2020, cu scopul de a asigura menținerea și dezvoltarea în continuare a unei baze industriale diversificate, competitive, sustenabile și cu consum redus de carbon și crearea, în acest mod, de noi locuri de muncă; sprijină ferm menținerea instrumentelor de garanție în sfera Programului-cadru pentru competitivitate și inovare și solicită prelungirea și extinderea substanțială a acestui program-cadru; solicită Comisiei ca următoarea generație de programe să pună un accent mai mare asupra instrumentelor financiare de tip „mezanin” și să le sprijine prin intermediul fondurilor și mecanismelor cu partajare a riscurilor; 12 reamintește apelul făcut de Parlamentul European la 10 martie 2009 în vederea sporirii într-o mai mare măsură a vizibilității și conștientizării acțiunilor politicii privind IMM-urile prin comasarea instrumentelor comunitare și a fondurilor pentru IMM-uri în cadrul unei linii bugetare separate din bugetul UE; 13 subliniază necesitatea de a asigura alocarea unor instrumente de finanțare bugetară adecvate pentru sprijinirea obiectivelor inițiativei emblematice din cadrul Strategiei privind eficiența resurselor propusă de Comisie în 2011; 14 subliniază necesitatea întăririi rolului Băncii Europene de Investiții (BEI) în finanțarea activităților de cercetare și inovare, îndeosebi în ceea ce privește proiectele de inovare industrială; 15 salută propunerea Comisiei de a explora noi surse de finanțare pentru proiectele de investiții europene majore în domenii precum energia, transportul și TIC cu valoare adăugată clară; Cercetarea, inovarea și dezvoltarea 16 consideră că cercetarea, inovarea și dezvoltarea prospere contribuie la abordarea principalelor provocări societale ale perioadei actuale, cum ar fi schimbările climatice, eficiența resurselor, sănătatea și îmbătrânirea populației, amenajarea urbană și mobilitatea, aprovizionarea cu alimente și apă; reamintește obiectivul UE de a-și consolida bazele științifice și tehnologice prin realizarea unui spațiu european de cercetare; recunoaște rolul cheie al programelor UE cu orientare politică, transnaționale și care promovează colaborarea, grupează competențele în materie de cercetare și inovare pentru a răspunde problemelor politice la nivel european și a urmări obiective societale majore; recunoaște rolul Institutului European de Inovare și Tehnologie în calitatea sa de forță motrice pentru creșterea durabilă și competitivitatea UE prin stimularea inovării de prim rang la nivel mondial și solicită extinderea și finanțarea corespunzătoare a domeniilor prioritare ale Comunităților cunoașterii și inovării; subliniază importanța continuării eforturilor de a simplifica finanțarea cercetării, inovării și dezvoltării și a asigurării accesului la finanțare pentru institute de cercetare, firme și organizații civice mai mici; 17 subliniază faptul că competitivitatea UE depinde într-o foarte mare măsură de capacitatea de inovare, de structurile de cercetare și dezvoltare și de legătura dintre inovare și procesul de fabricare; 18 subliniază necesitatea suplimentării, stimulării și asigurării finanțării pentru cercetare, inovare și dezvoltare în UE prin creșterea semnificativă a fondurilor alocate cercetării începând cu 2013 și necesitatea de a continua eforturile de simplificare a finanțării pentru cercetare, inovare și dezvoltare și de a asigura o gestionare adecvată a programelor; solicită în mod deosebit concentrarea viitoarelor programe de finanțare pentru cercetare, inovare și dezvoltare asupra temelor majore ale societății, realizând, astfel, o mai mare securitate a resurselor și eficiență; solicită o cooperare internațională mai intensă în domeniul cercetării și dezvoltării și alocarea unor fonduri suplimentare pentru programele în domeniul mobilității; consideră că sprijinul acordat de UE pentru proiecte de mare amploare nu ar trebui să pună într-o postură de inferioritate finanțarea destinată cercetării în alte domenii și că implementarea unor astfel de proiecte ar trebui monitorizată în mod corespunzător; 19 subliniază că inovarea este unul dintre principalii factori care contribuie la competitivitate și creștere; solicită stabilirea unei legături mai strânse între cercetarea fundamentală și inovarea industrială; subliniază succesul mecanismului de finanțare cu partajarea riscurilor (RSFF) și încurajează punerea la dispoziție a mai multor fonduri în cadrul acestui mecanism; consideră că PC8 ar trebui să ia în considerare întregul lanț al inovării, de la cercetarea la granițele cunoașterii la dezvoltarea tehnologică, demonstrație, diseminare, valorificarea rezultatelor și integrarea rapidă pe piață a rezultatelor; încurajează propunerile Comisiei privind un sistem unitar de protecție a brevetelor care ar duce la reducerea considerabilă a costurilor cu traducerea și administrative; 20 subliniază necesitatea de a îmbunătăți parteneriatele public-privat, inclusiv prin reducerea birocrației și simplificarea procedurilor existente; solicită Comisiei să implementeze o abordare a programelor mai axată pe rezultate și performanțe; Societatea informațională 21 consideră că Europa ar trebui să aibă rol de lider în crearea și aplicarea TIC; consideră că utilizarea TIC contribuie la depășirea provocărilor structurale actuale, și la realizarea unei creșteri economice viabile; subliniază importanța continuării eforturilor pentru asigurarea, până în 2020, a unui acces universal și de mare viteză la rețeaua în bandă largă de mare viteză, atât fixă, cât și mobilă, pentru toți cetățenii și consumatorii, în special în statele membre mai slab dezvoltate, precum și promovarea e-inițiativelor care să asigure realizarea rapidă a obiectivelor Agendei digitale a UE; 22 solicită Comisiei să coopereze mai strâns cu regiunile pentru a le ajuta să își mărească capacitatea de a absorbi fondurile structurale și de dezvoltare rurală alocate investițiilor în infrastructura pentru comunicațiile în bandă largă și să ofere într-o mai mare măsură îndrumări privind utilizarea fondurilor din cadrul parteneriatelor public-privat și a altor instrumente de finanțare; 23 subliniază faptul că costurile aferente construcțiilor civile reprezintă un procent ridicat din costul instalării de noi infrastructuri fixe și mobile și că acest lucru s-ar putea reduce prin îmbunătățirea planificării și a sinergiilor dintre programe; de aceea, solicită o mai bună coordonare și integrare a programelor de infrastructură printr-o mai bună planificare la nivel național, regional și local pentru a realiza reduceri de costuri și a stimula investițiile; 24 susține inițiativa Comisiei de a conlucra cu BEI pentru a crește disponibilitatea fondurilor pentru rețelele de ultimă generație și subliniază necesitatea canalizării unor astfel de fonduri către proiectele de infrastructuri deschise care susțin o diversitate de servicii; 25 solicită Comisiei și BEI să elaboreze propuneri concrete vizând noi instrumente financiare care să completeze mijloacele actuale de finanțare a infrastructurii pentru banda largă, inclusiv instrumente de garantare, de capital și de debit sau o combinație a acestora până în primăvara lui 2011; Politica spațială 26 subliniază importanța strategică a sistemelor europene globale de radionavigație prin satelit (Galileo și EGNOS) și a platformei de monitorizare globală pentru mediu și securitate (GMES) și este convins că implementarea acestora va necesita o monitorizare și evaluare intensă; solicită plasarea în viitor a oricărei alocări de fonduri pentru inițiativele UE din domeniul spațial, precum Galileo, la o rubrică bugetară separată, în plus față de fondurile pentru cercetare și inovare; subliniază faptul că investițiile publice în astfel de proiecte trebuie să aducă beneficii sectorului public al UE prin rentabilitate financiară și prețuri mai accesibile pentru cetățenii UE; REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE Data adoptării 27 1 2011 Rezultatul votului final +: –: 0: 43 0 3 Membri titulari prezenți la votul final Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Marisa Matias, Judith A Merkies, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber Membri supleanți prezenți la votul final Antonio Cancian, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Oriol Junqueras Vies, Bernd Lange, Vladko Todorov Panayotov, Peter Skinner, Silvia-Adriana Țicău, Catherine Trautmann Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final Marit Paulsen (1) Rezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2010 intitulată Către o nouă strategie energetică pentru Europa 2011-2020, P7_TA-PROV(2010)0441 (2) Rezoluția Parlamentului European din 16 iunie 2010 referitoare la UE 2020 (P7_TA(2010)0223) AVIZ AL COMISIEI PENTRU TRANSPORT ŞI TURISM (26 1 2011) destinat Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013 referitor la provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013 (2010/2211(INI)) Raportor pentru aviz: Brian Simpson SUGESTII Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: Introducere 1 amintește că transporturile stau la baza activității economice și sociale din Europa, că sectorul transporturilor reprezintă 4,6% din PIB-ul Uniunii Europene, aici lucrând 9,2 milioane de persoane, și că, pe lângă faptul că facilitează comunicarea între oameni și comunități și pune la dispoziție rețeaua care permite creșterea comerțului intraeuropean, iar apoi finalizarea pieței interne, acest sector este important în ceea ce privește posibila sa contribuție la asigurarea coeziunii sociale, economice și teritoriale, la impulsionarea ocupării forței de muncă și la consolidarea sectorului turismului, precum și contribuția pe care o poate avea un sistem eficient și fiabil de transport la reducerea accidentelor, a emisiilor de carbon, a dependenței de petrol, a poluării și a aglomerărilor din trafic; 2 ia act de importanța sectorului transporturilor în cadrul politicii industriale a UE în ceea ce privește atât contribuția acestuia la produsul intern brut, cât și crearea de locuri de muncă; consideră, în plus, că Uniunea Europeană este liderul industrial în ceea ce privește tehnologia în domeniul transporturilor (industria aeronautică, transportul feroviar de mare viteză, sisteme inteligente de gestionare a transporturilor, sisteme avansate de control, siguranță și interoperabilitate, ERTMS, SESAR, inginerie de infrastructură sigură și durabilă etc ) și că UE ar trebui, prin urmare, să adopte un cadru financiar care să îi permită să își mențină și să își consolideze poziția de lider în acest sector industrial; este de părere că următoarea perioadă de finanțare ar trebui să permită sectorului transporturilor din UE să își consolideze poziția de lider în ceea ce privește tehnologiile ecologice, sigure și inteligente care contribuie la continuarea dezvoltării economice și la creșterea gradului de coeziune economică și socială; 3 consideră că este evident că, din punctul de vedere al modificărilor politicilor și al resurselor bugetare pentru perioada de după 2013, aproape toate obiectivele adoptate ale UE, exprimate în legătură cu Europa 2010 sau în alte cadre, depind de un sector al transporturilor eficient, sustenabil, acceptabil din punct de vedere al protecției mediului și accesibil; 4 observă că prin Strategia UE 2020 se urmărește realizarea unei creșteri inteligente, sustenabile și incluzive prin cunoaștere și inovare, prin eficiență energetică capabilă să creeze o economie ecologică și totuși competitivă și prin promovarea coeziunii teritoriale și sociale ca orientări transversale legate în mod direct de susținerea sectorului transporturilor și a sectorului turismului; 5 insistă asupra faptului că, mai ales dintr-o perspectivă a eficienței financiare, necesitatea asigurării unei valori adăugate reale pe baza cheltuielilor bugetare ale UE legate de aspectele privind politica în domeniul transporturilor prezintă o importanță esențială; observă că, pe de-o parte, trebuie evitată dublarea sau mutarea investițiilor și a cheltuielilor care sunt efectuate mai bine la nivel național și regional, iar, pe de altă parte, este vital să nu se rateze șansele de facilitare a creșterii sustenabile pe care le poate oferi numai valoarea adăugată adusă de cheltuielile UE în domeniul transporturilor la nivel național, regional și transfrontalier; 6 subliniază rolul esențial al agențiilor în integrarea sistemelor de transport în ceea ce privește securitatea, interoperabilitatea și funcționarea; își exprimă preocuparea cu privire la discrepanța din ce în ce mai mare dintre responsabilitățile acestora și resursele bugetare alocate lor; 7 susține punctul de vedere al Comisiei conform căruia infrastructura transfrontalieră reprezintă unul dintre cele mai bune exemple de domenii în care UE poate elimina diferențele și înregistra rezultate mai bune; consideră că asistența financiară specifică la nivelul UE poate contribui la demararea altor proiecte importante, care au adesea un potențial comercial pe termen lung ridicat; observă că unele țări lansează în prezent inițiative importante și ambițioase de investiții în infrastructură, că menținerea competitivității denotă faptul că Europa este deosebit de interesată din punct de vedere strategic să aibă o infrastructură eficientă, cu scopul de a pune bazele unei creșteri economice pe termen lung, și că rezultatul ar fi o rețea europeană de transport de bază care să asigure un sector al transporturilor mai eficient din punct de vedere energetic, ceea ce ar include transferul fluxurilor de mărfuri și de pasageri către moduri de transport mai sustenabile și mai accesibile; observă că această asistență trebuie să fie orientată către necesitățile-cheie – eliminarea blocajelor de pe axele transeuropene strategice, încurajarea extinderii acestora și realizarea de conexiuni transfrontaliere și intermodale; 8 luând în considerare avantajele oferite de transportul naval în cadrul rețelei integrate de râuri și canale din Europa și având în vedere că UE are peste 37 000 de km de căi navigabile care conectează sute de orașe și regiuni industriale și că 20 din cele 27 de state membre au căi navigabile interioare, solicităm Comisiei și statelor membre să aibă în vedere dezvoltarea unei politici integrate a UE privind căile navigabile interioare și aceasta să fie susținută corespunzător prin bugetele UE și ale statelor membre; 9 având în vedere potențialul de generare de noi locuri de muncă oferit de transportul eco-eficient, subliniază necesitatea susținerii, prin politicile și instrumentele financiare ale UE, a dezvoltării infrastructurii necesare pentru vehiculele electrice precum și integrarea acestora în cadrul unei rețele energetice inteligente paneuropene care să fie în măsură să utilizeze și energia produsă pe plan local din surse de energie regenerabilă; Rețelele transeuropene 10 atrage atenția în mod deosebit asupra valorii adăugate aduse de Rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T), ale cărei proiecte prioritare sunt toate de natură transnațională și a căror valoare adăugată este deosebit de clară în contextul dezvoltării unei rețele de transport eficiente, multimodale și vaste în UE și al soluționării problemei legate de lipsa accesibilității și de interoperabilitatea scăzută între diverse părți ale UE, inclusiv conexiunea hinterlandului cu porturile, în ceea ce privește secțiunile transfrontaliere ale proiectelor și efectul de levier pe care îl au investițiile UE în încurajarea finanțărilor private și publice ale proiectelor strategice; 11 reamintește că necesitățile de finanțare pentru proiectele legate de TEN-T pentru perioada 1996-2020 se ridică la o valoare estimată de 900 de miliarde de euro, din care mai trebuie finanțate 500 de miliarde de euro, și la 395 de miliarde de euro pentru cele 30 de proiecte prioritare actuale legate de TEN-T, din care mai trebuie finanțate 270 de miliarde de euro; 12 observă, în acest context, că, în ceea ce privește proiectele prioritare legate de TEN-T, cu excepția proiectului Galileo, o sumă totală a cheltuielilor UE de 47,4 miliarde de euro (30,8%) implică investiții de 106,6 miliarde de euro provenind din alte surse pentru aceleași proiecte pentru perioada perspectivei financiare actuale și că cifrele echivalente globale pentru rețeaua TEN-T se ridică la 105 miliarde de euro (27%) și la 285 de miliarde de euro (73%); 13 amintește că principalele surse de finanțare a rețelei TEN-T sunt statele membre, regiunile și Uniunea, ultima contribuind prin bugetul alocat acestei rețele și prin fondurile de coeziune și structurale, că, în perioada bugetară actuală (2007 – 2013), 15% din investițiile necesare finalizării activităților care trebuiau să aibă loc în această perioadă de timp provin din finanțări și că, deoarece costurile de realizare a proiectelor de infrastructură importante vor crește probabil, pachetul global alocat investițiilor în domeniul transporturilor în cadrul financiar multianual (CFM) de după 2014 va fi esențial pentru implementarea TEN-T; 14 observă, mai ales, că, în contextul Strategiei Europa 2020, care se concentrează pe creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă, în legătură cu TEN-T se prevăd următoarele: - …„mobilizarea instrumentelor financiare ale UE (între altele TEN) ca parte a unei strategii solide de finanțare, care îmbină finanțarea UE cu finanțarea publică și privată națională”; - …„accelerarea punerii în aplicare a unor proiecte strategice cu o valoare adăugată ridicată pentru Europa în vederea eliminării principalelor blocaje, în special în secțiunile transfrontaliere și nodurile intermodale (orașe, porturi, platforme logistice)”; 15 solicită, prin urmare, creșterea fondurilor globale, precum și o coordonare sporită între fondurile destinate TEN-T și fondurile de coeziune pentru proiecte în domeniul transporturilor (în prezent 23,7% din resursele destinate coeziunii) și ca alocarea acestei sume din fondul de coeziune să depindă de respectarea principiilor generale ale politicii europene în domeniul transporturilor, iar finanțarea TEN-T să fie condiționată de concentrarea fondurilor naționale asupra rețelei TEN-T de bază, precum și de aplicarea sistematică a instrumentelor Directivei 2008/96/CE pentru aceste rețele; 16 solicită dezvoltarea altor instrumente de finanțare pentru TEN-T, în special prin alocarea de resurse proprii provenite din activități de transport (alocare), utilizarea instrumentelor specifice BEI și îmbunătățirea mecanismelor privind PPP, precum și a ajutoarelor acordate pentru ingineria acestor mecanisme; 17 consideră că veniturile provenind din internalizarea costurilor externe ar trebui alocate în mod special mobilității și ar trebui astfel să faciliteze încheierea de PPP, între altele în ceea ce privește proiecte din domeniul transporturilor; 18 subliniază că în cadrul noii perspective financiare ar trebui alocate în continuare fonduri de coeziune pentru proiecte din domeniul transporturilor, statele membre asumându-și angajamente clare cu privire la cofinanțarea și implementarea proiectelor respective din domeniul transporturilor, că politica de coeziune este în continuare esențială pentru țările care depun eforturi pentru a întruni criteriile de convergență și că succesul implementării proiectelor din domeniul transporturilor în țările respective depinde într-o mare măsură de existența unor fonduri de coeziune 19 observă că doar 0,5% din bugetul TEN-T pentru perioada 2007-2013 rămâne nealocat, dar insistă asupra faptului că UE nu se poate angaja să finanțeze pe o perioadă nedeterminată proiectele care nu avansează deoarece până în 215 nu sunt puse la dispoziție fondurile echivalente necesare provenind din bugetele naționale; Marco Polo 20 reamintește că programul Marco Polo are ca scop eliberarea drumurilor din Europa de un volum anual de 20 de miliarde de tone/kilometru de marfă, echivalentul a peste 700 000 de camioane care parcurg pe an drumul dintre Paris și Berlin, prin transferarea mărfurilor către alte modalități de transport; subliniază importanța acestui program pentru tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon, o tranziție care va necesita fonduri considerabile și bine coordonate; amintește, de asemenea, că, în cadrul unui buget de 450 de milioane de euro alocat programului pentru perioada 2007-2013, pentru fiecare euro cheltuit se generează beneficii sociale și de mediu de aproximativ 10 euro și că la nivelul statelor membre nu există niciun echivalent imediat al programului Marco Polo; 21 recomandă să se analizeze posibilitatea introducerii unor garanții pentru împrumuturi ca instrument al programului Marco Polo; 22 subliniază că Regulamentul Marco Polo II, adoptat de Parlament în 2009, vizează facilitarea accesării fondurilor destinate acestui program pentru întreprinderile mici și mijlocii și că criteriile de finanțare au fost adaptate la condițiile de piață; Galileo 23 insistă asupra faptului că Galileo este un proiect de mare importanță strategică pentru Uniunea Europeană, în special ținând cont de angajamentul de a investi în sisteme similare din bugete militare naționale arătat de alte economii precum China, India și Rusia, și că nu e de dorit un scenariu în care întreprinderile europene nu pot beneficia de pe urma șanselor multiple legate de economie, de mediu, de inovare, de cercetare și de ocupare a forței de muncă oferite de existența în Europa a unui sistem de navigație prin satelit; consideră, de asemenea, că, dacă un serviciu este redus sau eliminat, perturbările care ar putea apărea, între altele, pentru întreprinderi, pentru sectorul bancar, pentru cel al transporturilor, pentru aviație, pentru comunicații etc ar fi foarte costisitoare (de exemplu în ceea ce privește veniturile întreprinderilor, securitatea rutieră etc ); amintește că autoritatea bugetară a recunoscut acest lucru atunci când a majorat plafoanele pentru rubrica 1A din perspectiva financiară actuală pentru a prevedea continuarea investițiilor în programul Galileo; 24 invită Comisia și statele membre să analizeze posibilitatea unei majorări deosebite a fondurilor destinate cercetării în domeniul aplicării GNNS pentru a da industriei europene, IMM-urilor și tuturor părților interesate o ocazie de a-și crește nivelul de absorbție pe piața GNNS globală și pentru a asigura independența UE într-un sector pe care se bazează peste 6% din întregul PIB al UE; 25 observă că Galileo va contribui în principal la dezvoltarea și aplicarea practică a sistemelor de transport inteligente și a sistemelor mondiale de navigație prin satelit; 26 insistă asupra faptului că, având în vedere perioadele îndelungate de timp necesare realizării proiectelor precum Galileo sau Cerul european unic, cu componenta tehnologică SESAR a acestuia, precum și nivelurile de investiții de capital deja angajate pentru aceste proiecte, este necesar să se ia un angajament suficient și consecvent cu privire la planificarea financiară pe perioade de planificare financiară, pentru a se asigura realizarea cu succes a acestora și obținerea unor beneficii suplimentare și, mai precis, pentru a se asigura realizarea SESAR ca și condiție pentru finalizarea deplină a Cerului european unic; 27 observă că implementarea accelerată a proiectului privind cerul european unic și, mai exact, aplicarea componentei sale tehnologice SESAR, prevăzute să înceapă în 2014, au fost definite ca o prioritate-cheie în vederea realizării unui sistem de transport aerian eficient și sustenabil în Europa și că proiectul SESAR va permite reducerea costurilor de gestionare a traficului aerian cu 50%, îmbunătățindu-se nivelurile de siguranță cu un factor de 10 și reducându-se cu 10% impactul fiecărui zbor asupra mediului; ERTMS 28 ia act de importanța proiectului privind ERTMS pentru interoperabilitatea feroviară și pentru transformarea transferului modal în realitate; consideră că implementarea ERTMS a fost, ca multe alte proiecte de infrastructură în domeniul transporturilor, afectată de recesiunea economică în ceea ce privește nivelul și volumul investițiilor din sectorul public; recunoaște dimensiunea europeană și valoarea adăugată a acestui proiect și solicită, prin urmare, ca ERTMS, și în special secțiunile sale transfrontaliere, să devină o prioritate bugetară a UE în anii care urmează; Politica maritimă 29 consideră că politica maritimă integrată trebuie aplicată și orientată către abordarea provocărilor cu care se confruntă zonele de coastă și bazinele maritime și către susținerea „creșterii albastre” în conformitate cu strategia UE 2020; insistă asupra necesității de a se pune la dispoziția acestei politici mijloacele bugetare adecvate; Noi instrumente de finanțare 30 solicită dezvoltarea unor noi instrumente de finanțare, atât prin revizuirea politicii Băncii Europene de Investiții pentru a aloca mai multe împrumuturi pentru proiecte inovatoare din domeniul transporturilor, cât și prin utilizarea veniturilor provenite din taxarea vehiculelor grele și din licitarea cotelor de emisii de CO2 din sectorul aviatic pentru a finanța proiecte comune destinate reducerii amprentei ecologice a acestor moduri de transport Turismul 31 amintește importanța turismului pentru economia europeană, pentru moștenirea naturală și culturală din Europa și pentru anumite țări și regiuni în care acesta reprezintă un pilon economic și social; atrage atenția asupra importanței noilor dispoziții privind turismul incluse acum în Tratatul de la Lisabona, care conferă, pentru prima oară, Parlamentului competențe legislative în domeniul turismului și asupra necesității exercitării competențelor respective pentru ca acest sector să devină mai competitiv; își exprimă din nou îngrijorarea cu privire la faptul că nicio rubrică bugetară destinată susținerii dezvoltării turismului nu a fost creată pentru a reflecta această nouă provocare și insistă ca în viitor să se pună la dispoziție un nivel corespunzător de asistență UE pentru turism prin crearea unei rubrici bugetare specifice pentru dezvoltarea economică sustenabilă, moștenirea industrială, protejarea moștenirii naturale și culturale, susținute, după caz, prin fondurile structurale și prin alte fonduri; REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE Data adoptării 25 1 2011 Rezultatul votului final +: –: 0: 36 0 3 Membri titulari prezenți la votul final Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Țicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle Membri supleanți prezenți la votul final Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Anne E Jensen, Petra Kammerevert, Guido Milana, Dominique Riquet, Peter van Dalen, Janusz Władysław Zemke AVIZ COMISIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ (31 1 2011) destinat Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013 referitor la provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013 (2010/2211(INI)) Raportoare pentru aviz: Constanze Angela Krehl SUGESTII Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 1 reamintește importanța sporită a politicii de coeziune odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și adăugarea celui de-al treilea pilon - coeziunea teritorială - și constată că statele membre, regiunile și orașele sunt cele mai potrivite pentru punerea în aplicare în mod activ a acestei politici și, prin urmare, sectorizarea ar fi contraproductivă și nu ar fi coerentă cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; 2 consideră că politica de coeziune constituie o componentă-cheie pentru realizarea Strategiei UE 2020, iar existența unei politici de coeziune autonome solide reprezintă o cerință esențială pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor comune ale UE, întrucât constituie un instrument eficient ce contribuie la realizarea obiectivelor comune ale strategiei la nivel regional și local și permite integrarea obiectivelor strategice și a necesităților locale cu potențialul din teren; subliniază că politica de coeziune, cu caracterul său orizontal, contribuie la toate obiectivele UE 2020 – creștere inteligentă, durabilă și integratoare – și că acest aspect ar trebui să se reflecte în structura cadrului financiar multianual de după 2013; subliniază că ar trebui realizate și obiectivele incluse în Tratatul de la Lisabona care nu fac parte din obiectivele UE 2020 și ar trebui clarificat raportul dintre obiectivele Strategiei UE 2020 și alte obiective; sprijină Comisia în optimizarea modului în care sunt exploatate sinergiile dintre fondurile existente; 3 consideră că coeziunea economică, socială și teritorială constituie o condiție prealabilă de bază pentru realizarea obiectivului privind competitivitatea, îndeosebi prin încurajarea creșterii economice și a creării de locuri de muncă; 4 subliniază că succesul politicii de coeziune economică și socială în cele 271 de regiuni ale celor 27 de state membre este evident și remarcă faptul că principiul subsidiarității, principiul parteneriatului și guvernanța pe mai multe niveluri reprezintă condiții esențiale pentru realizarea acesteia; își confirmă poziția față cele mai bune practici, așa cum este prevăzut în rezoluția sa din 24 martie 2009 privind cele mai bune practici din domeniul politicii regionale și obstacolele din calea utilizării fondurilor structurale(1); 5 subliniază faptul că valoarea adăugată europeană a politicii de coeziune, care reprezintă principala linie bugetară, este incontestabilă, deoarece această politică reprezintă un mecanism bine stabilit de realizare a obiectivelor europene, fiind și una dintre cele mai importante și de succes politici ale UE din ultimele decenii, cu capacitatea de a promova sinergii între celelalte politici interne ale UE; 6 subliniază că o politică de coeziune modernă trebuie să facă față necesităților nesoluționate ale reformelor structurale și noilor provocări cu care se confruntă toate regiunile din UE; consideră că este necesar, prin urmare, să se stabilească următoarele priorități: – avem nevoie de o creștere economică sustenabilă, cu efecte pozitive pe piața muncii, atât în zonele urbane, cât și în cele rurale; – avem nevoie de o infrastructură inteligentă, eficientă și modernă (transport, comunicații, apă/ape reziduale, deșeuri, energie); – în cadrul politicii de coeziune, contăm pe sprijinul sporit acordat următorilor factori: (i) creștere inteligentă bazată pe cercetare, dezvoltare și inovare, precum și pe implementarea TIC; (ii) educație, formare și perfecționare, (iii) ocuparea forței de muncă; (iv) o dezvoltare urbană integrată (care cuprinde, de exemplu, promovarea eficienței energetice a clădirilor), (v) consolidarea dimensiunii sociale, inclusiv a eforturilor de combatere a schimbărilor demografice; (vi) întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), ca motor al dezvoltării economice și sociale a regiunilor; (vii) obiectivele privind combaterea schimbărilor climatice; (viii) regiunile care suferă handicapuri naturale sau demografice grave și permanente, precum regiunile din extremitatea nordică cu o densitate a populației extrem de scăzută și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase; (ix) crearea unor structuri economice regionale mai bine integrate și mai echilibrate pentru a asigura o dezvoltare economică și socială mai armonioasă; 7 atrage atenția asupra faptului că mijloacele de creștere a competitivității depind de caracterul specific al fiecărei regiuni, inclusiv de nivelul de dezvoltare, și că, prin urmare, se impune acordarea unei flexibilități statelor membre și regiunilor pentru ca acestea să poată aplica cele mai potrivite asocieri de politici; 8 susține faptul că FSE trebuie să facă în continuare parte integrantă din politica de coeziune și trebuie consolidat; solicită o mai bună coordonare atât cu politica de coeziune cât și cu măsurile de dezvoltare rurală din cadrul FEDER și FEADR pentru ca resursele să fie utilizate în modul cel mai eficient și mai eficace cu putință, nu numai ținându-se seama de caracteristicile și problemele de convergență ale fiecărei regiuni, ci și implicând în mod corespunzător regiunile rurale; 9 consideră că toate formele de cooperare teritorială (transfrontalieră, interregională și transnaționlă) și bugetele alocate acestora trebuie consolidate; 10 insistă ca regiunile cel mai puțin dezvoltate și cele mai defavorizate din cele 27 de state membre să fie în mod special sprijinite (obiectivul 1), conform spiritului de solidaritate; subliniază, în același timp, necesitatea stabilirii unui obiectiv 2 puternic pentru regiunile mai dezvoltate, precum și a unor dispoziții echitabile pentru regiunile intermediare; consideră, cu toate acestea, că politica de coeziune ar trebui să cuprindă întregul teritoriu al UE pentru a asigura o dezvoltare armonioasă și echilibrată a tuturor regiunilor din Uniune; 11 subliniază că se creează un efect de prag important între regiunile eligibile pentru finanțare conform obiectivului privind convergența și celelalte regiuni și consideră că acest efect de prag ar trebui redus; 12 subliniază faptul că reușita unei politici de coeziune mai puternice necesită o finanțare corespunzătoare, care nu poate fi mai mică decât aceea din perioada actuală de programare 2007-2013; 13 reamintește că una dintre cele mai frecvente critici aduse politicii de coeziune se referă la complexitatea regulilor sale; insistă asupra importanței simplificării regulilor și procedurilor acestei politici și a reducerii complexității și a poverii administrative pentru a se asigura o alocare mai transparentă și eficientă a resurselor către orașelor, municipiilor și regiunilor, în timp ce frecvența controalelor ar trebui să fie, în conformitate cu principiul proporționalității, proporțională cu riscul producerii de nereguli; 14 subliniază faptul că o mai bună combinație de diverse instrumente financiare, cum ar fi subvențiile, împrumuturile sau fondurile de rulment pot contribui la o mai bună utilizare a resurselor; încurajează autoritățile locale și regionale să utilizeze pe o scară cât mai largă instrumentele de inginerie financiară și de suport tehnic inițiate de Comisie în vederea sprijinirii investițiilor la nivel local și regional; 15 subliniază necesitatea consolidării efectului de levier al fondurilor structurale prin intermediul unei mai bune utilizări a achizițiilor publice; subliniază în acest sens necesitatea elaborării și aplicării unor norme suplimentare privind achizițiile cu impact redus asupra mediului („achiziții ecologice”); încurajează Comisia și statele membre să stimuleze în continuare utilizarea achizițiilor înainte de comercializare pentru a contribui la evoluția cercetării și dezvoltării și a inovării în UE; 16 solicită ca, pe viitor, controlul cheltuielilor să fie optimizat și mai bine orientat către rezultate pentru a nu plasa sarcini administrative excesive pe umerii beneficiarilor finali; 17 subliniază că ar trebui elaborate cerințe convenite ex ante în domeniile direct legate de politica de coeziune și indicatori de rezultate adecvați pentru a îmbunătăți procesul de elaborare a politicilor în regiuni și pentru a favoriza o dezbatere mai deschisă în vederea consolidării eficacității coeziunii; 18 constată că perioada de 5 ani este prea scurtă, întrucât procedurile de autorizare ar fi prea lungi și nu ar face posibilă utilizarea eficientă a resurselor; reamintește faptul că, în trecut, perioada de 7 ani s-a dovedit a fi de succes și că aceasta în niciun caz nu ar trebui scurtată; subliniază faptul că o perioadă de șapte ani sau, după 2020, un cadru financiar multianual (CFM) și mai lung ar garanta eficiența; subliniază că o perioadă stabilită în acest mod ar trebui să fie proiectată în așa fel încât programarea priorităților de finanțare să corespundă cu mandatele Parlamentului și Comisiei; 19 subliniază faptul că atât cofinanțarea, precum și regula n+2, și, respectiv, n+3 ar trebui să fie menținute, cu o posibilă prelungire a flexibilității pentru situațiile excepționale care pot apărea în următoarea perioadă de programare; consideră că nivelul de cofinanțare pentru următoarea perioadă de programare ar trebui să fie similar în termeni generali cu nivelul din perioada actuală; insistă asupra faptului că, deși ar trebui garantat un anumit grad de flexibilitate în utilizarea resurselor, fondurile dezangajate ca urmare a aplicării normelor menționat anterior ar trebui să rămână în bugetul fondurilor de coeziune și să nu se restituie statelor membre; 20 reamintește faptul că finanțarea din fondurile constituite în contextul politicii de coeziune nu ar trebui să fie utilizată ca un „instrument de pedeapsă” în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere; insistă asupra faptului că acest lucru ar fi contraproductiv pentru regiunile și statele membre afectate și că astfel de măsuri ar duce la un tratament inegal al statelor membre și al regiunilor, deoarece ar penaliza cel mai mult statele membre și regiunile cele mai sărace; 21 subliniază că eventualele norme de condiționalitate ar trebui să se limiteze la cadrul măsurilor și instrumentelor politicii de coeziune; 22 solicită să se prezinte o propunere vizând aplicarea unor sancțiuni financiare mai stricte în cazul statelor membre care nu respectă criteriile de stabilitate și propune în acest sens să prevadă automatisme mai puternice; 23 consideră că, pe lângă sprijinul acordat regiunilor, măsurile prevăzute de politica de coeziune permit și sporirea vizibilității Uniunii Europene în regiuni și subliniază că o mai bună vizibilitate în regiuni ar putea să scoată și mai bine în evidență valoarea adăugată a acțiunilor europene și să contribuie la aceasta; 24 subliniază în special faptul că politica de coeziune, care este în același timp „inteligentă” și „ecologică”, cât și „integrativă”, joacă un rol crucial în Strategia UE 2020 și poate contribui, ca toate domeniile politice, la realizarea acestor obiective; indică faptul că aceasta demonstrează încă o dată în mod clar importanța politicii de coeziune în ansamblul său și respinge fragmentarea acesteia în linii bugetare diferite, politica de coeziune trebuind să dispună de propria sa linie bugetară în cadrul bugetului UE REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE Data adoptării 27 1 2011 Rezultatul votului final +: –: 0: 40 1 1 Membri titulari prezenți la votul final François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Victor Boștinaru, Zuzana Brzobohatá, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller Membri supleanți prezenți la votul final Karima Delli, Karin Kadenbach, Andrey Kovatchev, James Nicholson, Elisabeth Schroedter Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final Edvard Kožušník, Norica Nicolai, Jan Zahradil (1) JO C 117 E, 6 5 2010, p 38 AVIZ AL COMISIEI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ (29 3 2011) destinat Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013 referitor la investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, durabilă și favorabilă incluziunii (2010/2211(INI)) Raportor pentru aviz: Giovanni La Via SUGESTII Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană durabilă după 2013, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 1 consideră că dezbaterea actuală privind noua politică agricolă comună (PAC, care constituie singura politică comunitarizată a UE) este esențială, având în vedere rolul major al agriculturii ca sector strategic și în generarea unei veritabile valori adăugate în Uniunea Europeană, în vederea menținerii capacității de producție a UE în contextul schimbărilor climatice și al presiunii sporite exercitate asupra resurselor naturale, garantând astfel siguranța alimentară la nivel european și mondial; 2 reamintește că, pe lângă obiectivele sale fundamentale, PAC are un rol multifuncțional în furnizarea bunurilor publice precum protecția mediului, produse alimentare de înaltă calitate, conservarea biodiversității și standarde ridicate în domeniul bunăstării animalelor, precum și în influențarea și menținerea diversității și calității peisajelor valoroase din UE, în special în regiunile defavorizate și montane unde agricultura este singura activitate economică ce poate fi desfășurată; constată că PAC joacă, de asemenea, un rol important în realizarea obiectivelor energetice europene, în evitarea dezechilibrelor teritoriale și combaterea abandonării terenurilor agricole, a depopulării mediului rural și a îmbătrânirii populației din mediul rural în UE prin acordarea de sprijin financiar adecvat pentru comunitățile rurale, fiind, în același timp, o condiție prealabilă esențială pentru dezvoltarea durabilă în multe regiuni ale UE; 3 ia act de importanța inovării și a durabilității în contextul agriculturii europene, care are o contribuție importantă la realizarea obiectivelor Uniunii Europene; solicită o mai mare coerență a politicilor și o mai bună utilizare a instrumentelor existente ale politicii de coeziune și de cercetare, în vederea stimulării investițiilor în cercetarea agricolă; 4 reamintește că inițiativa JEREMIE reprezintă un succes de proporții care a permis acordarea a peste șase miliarde de euro IMM-urilor și propune înființarea unui mecanism financiar similar, care ar putea fi intitulat JERICHO (Joint European Rural Investment CHOice), pentru programele de dezvoltare rurală din cadrul următoarei perioade de programare; 5 reamintește că, după 2013, UE va avea, de asemenea, nevoie de o agricultură eficace; apără ideea conform căreia suveranitatea alimentară rămâne un obiectiv fundamental al Uniunii Europene; 6 reamintește că, pe parcursul următoarelor decenii, Uniunea Europeană și restul lumii vor trebui să se confrunte cu noi provocări, precum securitatea alimentară și penuria de energie și de apă; estimează că agricultura ar putea contribui la atenuarea eventualelor efecte negative ale acestor probleme; 7 constată că este prima reformă a PAC într-o UE cu 27 de state membre și că, în vederea asigurării siguranței alimentare la nivel european și mondial, este important să se încurajeze continuarea tuturor tipurilor de agricultură prin crearea condițiilor de practicare a acestora, ținându-se cont de nivelurile de dezvoltare diferite ale diverselor țări și teritorii europene, opunând în același timp rezistență oricărei încercări de renaționalizare a ceea ce este o politică comună; subliniază că noua PAC trebuie să asigure o distribuție rezonabilă a resurselor între statele membre; 8 insistă cu privire la necesitatea înființării nu numai a unui regim de sprijin direct (primul pilon) pentru facilitarea punerii în aplicare în Europa a unei agriculturi la nivelul tuturor regiunilor și pentru garantarea unor mijloace de subzistență rezonabile pentru agricultori, ci și a unor programe în vederea promovării zonelor rurale (al doilea pilon), îndeosebi pe plan agricol; susține reducerea cheltuielilor administrative (în primul rând pentru condiționalitate), precum și simplificarea procedurilor, astfel încât agricultorii să se poată concentra asupra sarcinilor principale și să beneficieze de cel mai înalt nivel posibil de securitate în materie de planificare; 9 constată că ponderea PAC în bugetul total al UE a scăzut constant, de la aproximativ 75 % în 1985 la un procent estimat de 39,3 % până în 2013, o cifră care reprezintă mai puțin de 0,45 % din PIB-ul total al UE, chiar și în condițiile în care politica agricolă are o contribuție esențială la siuranța alimentară pentru 500 de milioane de europeni, oferă 13,6 milioane de locuri de muncă, reprezintă baza a 5 milioane de locuri de muncă din industria agroalimentară a UE și protejează și conservă în mod nemijlocit 47 % din teritoriul Uniunii Europene; 10 consideră că, având în vedere gama largă de obiective pe care agricultura trebuie să le îndeplinească în cadrul strategiei Europa 2020 sau al oricărui alt proiect și necesitatea de a extinde acestea pentru a ține seama de o serie de noi provocări pentru acțiunile europene, precum și de a asigura o valoare adăugată reală, ponderea bugetului alocat politicii agricole a UE trebuie să fie cel puțin egală cu bugetul actual; 11 reamintește că recenta criză economică a avut un efect negativ important asupra agriculturii; 12 reamintește că producătorii europeni sunt obligați să respecte standardele ridicate din Uniunea Europeană, în special în ceea ce privește calitatea produselor, siguranța alimentară, mediul, legislația socială și bunăstarea animalelor; consideră că, în lipsa unor resurse bugetare adecvate pentru PAC, producătorii europeni nu vor mai fi capabili să asigure respectarea acestor standarde; 13 subliniază că Uniunea Europeană a înregistrat o creștere constantă a deficitului comercial în cazul produselor agricole și a pierdut o cotă de piață importantă în ultimii 10 ani; subliniază că economia europeană se confruntă cu un grad ridicat de dependență față de importuri în domenii ca, de exemplu, cel al materiilor prime bogate în proteine vegetale; 14 consideră că durata cadrului financiar multianual (CFM) trebuie aleasă în așa fel încât să permită o implementare bugetară adecvată și efectivă, capabilă să realizeze obiectivele unei Europe puternice și că este necesar un grad mare de flexibilitate, având în vedere noile probleme cu care PAC se confruntă deja; 15 consideră că, în lumina experienței trecute, perioadele de programare scurte pot genera ineficiență în materie de cheltuieli și realizare a obiectivelor și, de aceea, propune o perioadă de cel puțin șapte ani, astfel încât problemele și erorile care au apărut sau au fost comise în trecutul apropiat să nu se repete, furnizând un cadru stabil și favorizând investițiile în domeniul agriculturii; 16 solicită menținerea CFM și a actualei structuri bugetare, precum și a actualei structuri pe doi piloni a bugetului agricol pentru a garanta o singură rubrică pentru agricultură și dezvoltare rurală; 17 recomandă, ca principiu de aplicat în viitor, ca nivelul de cofinanțare din partea Uniunii Europene să reflecte valoarea adăugată europeană a diferitelor investiții realizate în cadrul programelor de dezvoltare rurală REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE Data adoptării 28 3 2011 Rezultatul votului final +: –: 0: 29 1 0 Membri titulari prezenți la votul final John Stuart Agnew, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, Rareș-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski Membri supleanți prezenți la votul final Pilar Ayuso, Sylvie Goulard, Marian Harkin, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Artur Zasada, Milan Zver AVIZ AL COMISIEI PENTRU CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE (13 4 2011) destinat Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013 referitor la investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, durabilă și favorabilă incluziunii (2010/2211(INI)) Raportor pentru aviz: Cătălin Sorin Ivan SUGESTII Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție care urmează a fi adoptată: Structura și durata CFM 1 constată că existența rubricilor mici, cum ar fi rubrica 3b din actualul CFM împiedică realocarea fondurilor între programe; solicită să se evite revizuirea rubricilor și subrubricilor mici în următorul CFM; 2 subliniază importanța găsirii unui echilibru just între previzibilitate și flexibilitate în ceea ce privește cheltuielile multianuale; consideră că un CFM pe șapte ani ar răspunde acestui deziderat; este de părere că un CFM de cinci plus cinci ani ar putea fi, de asemenea, satisfăcător, cu condiția să includă o revizuire completă la jumătatea perioadei, cu implicarea deplină a Parlamentului; Valoarea adăugată europeană: aspecte generale 3 accentuează faptul că actualele programe de finanțare din domeniul educației, tineretului, mass-mediei și culturii generează o valoare adăugată europeană prin punerea în comun a resurselor și prin intensificarea cooperării; subliniază că aceste programe contribuie la economia UE și remarcă faptul că au fost elaborate în funcție de nevoile sectoarelor respective, prezintă un nivel ridicat de execuție și produc importante efecte de levier și de diseminare; 4 reamintește faptul că unul dintre cele cinci obiective principale ale Strategiei Europa 2020 este acela de a reduce sub 10% rata abandonului școlar timpuriu și de a majora până la cel puțin 40% procentajul tinerilor care posedă o diplomă, un certificat de absolvire sau o calificare profesională adecvată; este preocupat de faptul că încă nu există niciun program național pentru atingerea acestor obiective; subliniază că educația, formarea și mobilitatea tinerilor, precum și mobilitatea în domeniul educației și formării profesionale a adulților sunt esențiale pentru crearea și menținerea locurilor de muncă, precum și pentru reducerea sărăciei, fiind astfel cruciale atât pentru redresarea economică pe termen scurt a Europei, cât și pentru creșterea și productivitatea sa pe termen lung; scoate în evidență faptul că șomajul în rândul tinerilor de până la 25 de ani din UE este în prezent de aproape 20%; reamintește că inițiativele politice ale UE în cooperare cu statele membre au contribuit la modernizarea politicilor în materie de educație și formare; 5 subliniază că educația, formarea, mobilitatea și investițiile în cercetare și dezvoltare constituie fundamente importante pentru inovare, ocuparea forței de muncă și creștere economică în Europa; 6 este de părere că programele UE joacă un rol important în canalizarea politicilor naționale în direcția convenită la nivel interguvernamental și în scopul realizării obiectivelor Strategiei Europa 2020; reamintește că inițiativele politice ale UE au contribuit la modernizarea politicilor și instituțiilor de educație și formare din statele membre; 7 evidențiază importanța sectoarelor educației, culturii, creației și mass-mediei, care sunt elemente importante ale lanțului valorii economice, în atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 în materie de ocupare a forței de muncă, productivitate și coeziune socială; remarcă faptul că, dincolo de contribuția lor directă la PIB, sectoarele constituite din activități culturale și de creație au un efect pozitiv de diseminare asupra altor sectoare ale economiei, cum ar fi turismul, antreprenoriatul și tehnologiile digitale; consideră că inițiativele și programele politice ale UE din aceste domenii au o „valoare adăugată europeană” demonstrabilă; Valoarea adăugată europeană: programe individuale Programul de învățare continuă 8 remarcă faptul că „Programul de învățare continuă” contribuie, în sens larg, la dezvoltarea individuală a cetățenilor europeni prin organizarea unor sisteme de mobilitate la nivelul UE și, astfel, prin maximizarea sinergiilor; observă că statele membre nu ar putea să finanțeze singure acțiuni similare și că, prin urmare, programul facilitează accesul la mobilitate în scop educațional pentru toți cetățenii UE; remarcă faptul că experiența internațională și multilingvismul sunt din ce în ce mai prețuite pe piețele muncii; în consecință, are convingerea că studiile în străinătate îmbunătățesc perspectivele de angajare; 9 constată că subprogramul Erasmus din cadrul programului are o rată de execuție care se apropie de 100%; reamintește dovezile bine documentate care demonstrează că Erasmus facilitează considerabil studiile în străinătate și le oferă studenților o gamă mai largă de competențe, fapt care, la rândul său, îmbunătățește semnificativ perspectivele de angajare ale studenților participanți la programul Erasmus și, prin aceasta, contribuie substanțial la competitivitatea Europei; 10 observă că subprogramele Comenius, Leonardo da Vinci și Grundtvig promovează parteneriate și schimburi de bune practici pe tot cuprinsul Europei, oferind sprijin atât profesorilor, cât și cursanților pentru a dobândi competențe noi; recunoaște faptul că acestea oferă, așadar, posibilitatea ca educația școlară, precum și formarea profesională și a adulților să asigure o mai bună înțelegere a diversității culturale și lingvistice și îmbunătățesc baza de competențe a cetățenilor europeni, contribuind astfel nemijlocit la creșterea competitivității Europei; ia act de succesul programului Erasmus Mundus (2009-2013) în ceea ce privește stabilirea de parteneriate cu universități din afara UE și evidențierea caracteristicilor distinctive ale instituțiilor europene de învățământ superior capabile să atragă tineri talentați în scopul creșterii competitivității UE la nivel mondial; 11 subliniază că internaționalizarea educației este importantă din punct de vedere sociocultural și economic; recunoaște că universitățile europene pierd teren ca centre de excelență și este încredințat că ar trebui luate măsuri pentru atragerea talentelor de vârf din afara UE; solicită insistent Comisiei să impulsioneze mobilitatea transfrontalieră a cercetătorilor, a studenților, a oamenilor de știință și a profesorilor, în interiorul și în afara UE; Cultura 2007 12 remarcă faptul că programul Cultura 2007 joacă un rol unic în sprijinirea cooperării transfrontaliere și paneuropene în sfera culturii, promovând mobilitatea și diversitatea culturală și lingvistică a Europei; reamintește impactul său economic semnificativ; subliniază caracterul transversal al culturii și o sprijină ca element vital al relațiilor externe ale UE; 13 subliniază faptul că programul are impact asupra unui public larg, joacă un rol special în dezvoltarea cetățeniei și a incluziunii sociale, sprijinind astfel pe deplin procesul de integrare europeană; 14 remarcă faptul că programul este bine diferențiat în funcție de numeroase categorii de beneficiari și de acțiuni, ceea ce asigură, în parte, realizarea sa cu succes; Tineretul în acțiune 15 reamintește faptul că Tratatul de la Lisabona încurajează participarea tinerilor la viața democratică în Europa; consideră că programul „Tineretul în acțiune” contribuie în acest sens și consolidează strategia UE reînnoită pentru tineret (2010-2018); Europa pentru cetățeni 16 reamintește că programul „Europa pentru cetățeni” sprijină participarea cetățenilor europeni prin proiecte de cooperare transnațională (de exemplu, parteneriate de înfrățire a orașelor) și astfel, contribuie la dezvoltarea unei conștiințe cetățenești europene active; subliniază că activitățile de voluntariat sunt fundamentale pentru o conștiință cetățenească activă și pentru democrație, dând o expresie concretă valorilor europene precum solidaritatea și nediscriminarea și contribuind astfel la dezvoltarea armonioasă a societății europene; reiterează importanța unui angajament reînnoit în ceea ce privește activitățile de voluntariat ca parte a programului „Europa pentru cetățeni”; MEDIA 17 accentuează rolul important pe care programele MEDIA și MEDIA Mundus l-au jucat în creșterea competitivității industriei audiovizuale europene și în creșterea audienței acesteia la nivel mondial; constată în special că, în timp ce mecanismele de sprijin de la nivel național vizează în principal faza de producție, aceste programe au demonstrat o valoare adăugată europeană considerabilă prin faptul că sprijină distribuția transfrontalieră (și, bineînțeles, mondială) a operelor audiovizuale europene; insistă, prin urmare, ca aceste programe să fie menținute/reînnoite ca programe individuale, garantându-le în acest fel valoarea adăugată și vizibilitatea; 18 recunoaște că digitalizarea sectorului este importantă pentru programele MEDIA; Un viitor program în domeniul sportului 19 reamintește importanța sportului pentru sănătate, creștere economică și locuri de muncă, turism și incluziune socială, precum și faptul că articolul 165 din TFUE conferă UE noi competențe în acest domeniu; salută Comunicarea Comisiei intitulată „Dezvoltarea dimensiunii europene a sportului” (COM(2011)0012), ca prim pas în evaluarea valorii adăugate a sportului și în special a exercițiilor zilnice, care se axează pe dimensiunea socială, economică și organizațională a sportului; Consecințe bugetare 20 consideră că alocarea unor resurse adecvate pentru educație, una dintre componentele Strategiei Europa 2020, ar putea să contribuie semnificativ la realizarea obiectivelor acesteia; 21 constată că programele UE în materie de educație, tineret, mijloace de informare în masă și cultură au succes prin faptul că se bucură de un nivel ridicat de execuție și că generează o valoare adăugată europeană evidentă, care poate fi măsurată din punct de vedere economic, intensificând sentimentul de identitate și apartenență europeană, și solicită o finanțare adecvată, aceasta însemnând o majorare substanțială a resurselor; 22 solicită să se prevadă o finanțare adecvată pentru un program ambițios în domeniul sportului, în virtutea noilor responsabilități ale Uniunii din acest domeniu; 23 subliniază importanța maximizării sinergiilor și a efectelor multiplicatoare între diferitele componente ale bugetului, în special între politicile structurale, pe de o parte, și proiectele din domeniul învățării pe tot parcursul vieții, al tineretului și al culturii, pe de altă parte; 24 consideră că este necesar să se ia măsuri de promovare publică a programelor din domeniul culturii, educației, tineretului și mass-mediei REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE Data adoptării 12 4 2011 Rezultatul votului final +: –: 0: 27 2 0 Membri titulari prezenți la votul final Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Emma McClarkin, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver Membri supleanți prezenți la votul final Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Iosif Matula AVIZ AL COMISIEI PENTRU DREPTURILE FEMEII ȘI EGALITATEA DE GEN (20 4 2011) destinat Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013 referitor la investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii (210/2211(INI)) Raportoare pentru aviz: Eva-Britt Svensson SUGESTII Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: A întrucât provocările cu care se confruntă Uniunea și cetățenii săi, cum ar fi criza economică mondială, progresul rapid al economiilor emergente, tranziția spre o societate cu emisii scăzute de carbon, îmbătrânirea populației, care amenință sustenabilitatea modelului social european, necesitatea atingerii unei egalități reale între femei și bărbați, mutația către economiile emergente înregistrată în distribuția globală a producției și a economiilor și amenințările reprezentate de terorism și de criminalitatea organizată necesită un răspuns ferm din partea Uniunii și a statelor sale membre; B întrucât Strategia Europa 2020 ar trebui să ajute Europa să depășească această criză și să devină mai puternică, prin crearea de locuri de muncă și printr-o creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii; întrucât strategia se bazează pe cinci obiective principale referitoare la promovarea ocupării forței de muncă, îmbunătățirea condițiilor pentru inovare, cercetare și dezvoltare, atingerea obiectivelor legate de schimbările climatice și energie, îmbunătățirea nivelurilor de educație și promovarea incluziunii sociale, îndeosebi prin reducerea sărăciei și a inegalităților dintre bărbați și femei; C întrucât Strategia privind egalitatea dintre bărbați și femei 2010-2015 afirmă că următorul cadru financiar multianual va sprijini punerea în practică a acțiunilor prevăzute în cadrul strategiei, Provocarea demografică 1 insistă asupra faptului că Uniunea trebuie să răspundă provocării demografice; constată că scăderea ponderii populației active, combinată cu creșterea ponderii persoanelor pensionate, va exercita presiuni suplimentare asupra sistemelor sale de protecție socială și asupra competitivității sale economice, generând probleme tot mai grave legate de repartiția inegală a sărăciei între bărbați și femei, date fiind numărul ridicat de femei în vârstă și disparitățile actuale din domeniul protecției sociale; 2 subliniază că ar trebui acordată prioritate acțiunilor cuprinzătoare care leagă tema șanselor egale de indicatorii de creștere ai țării, evidențiind conexiunile dintre femei, piața muncii și economie, dintre fertilitate și populația în îmbătrânire, pentru a se rupe cercul vicios reprezentat de participarea femeilor pe piața muncii, rata scăzută a natalității, creșterea insuficientă și imposibilitatea susținerii sistemelor de protecție socială; 3 subliniază diferențele considerabile dintre femei și bărbați în ceea ce privește accesul și posibilitățile de exercitare a autorității asupra structurilor economice, femeile fiind slab reprezentate în structurile decidente din economie, inclusiv în ceea ce privește elaborarea politicilor financiare, monetare, comerciale și a altor politici economice; 4 subliniază importanța integrării dimensiunii de gen în cadrul bugetelor ca instrument de bună guvernare, menit să îmbunătățească eficiența și echitatea, corecta monitorizare a modului în care alocările bugetare afectează șansele economice și sociale ale femeilor și bărbaților și flexibilitatea care permite restructurarea creditelor bugetare care afectează în mod negativ realizarea egalității de gen; consideră că o analiză de fond a chestiunilor de gen din cadrul procesului european de planificare bugetară va îmbunătăți direcționarea resurselor în sensul promovării egalității și a coeziunii sociale; 5 solicită ca IMM-urilor și întreprinzătorilor, în special femeilor întreprinzătoare, care sunt, statistic, mai puțin reticente la risc, dar care se confruntă cu o puternică discriminare în ceea ce privește accesul la finanțare, să li se acorde o importanță majoră în cadrul Strategiei Europa 2020; în consecință, solicită un sprijin sporit în viitorul CFM pentru toate programele și instrumentele destinate stimulării IMM-urilor, în special pentru Programul pentru competitivitate și inovare (PCI); subliniază, de asemenea, necesitatea unui acces sporit la instrumentele de finanțare, fără distincție de gen, și a unei mai bune adaptări a acestora la nevoile IMM-urilor, printre altele prin extinderea și dezvoltarea instrumentelor de garantare ale PCI și a mecanismului de finanțare cu partajarea riscurilor (MFPR) în cadrul Programului-cadru de cercetare; 6 subliniază importanța unei finanțări adecvate a programelor din domeniul educației, mobilității, promovării egalității de gen și învățării de-a lungul vieții, acestea contribuind semnificativ la combaterea șomajului și la atingerea obiectivului principal al Strategiei Europa 2020, respectiv obținerea unei rate a ocupării forței de muncă de 75 %; subliniază, de asemenea, că realizarea acestui obiectiv va implica nu doar o reducere a șomajului, ci și intrarea pe piața forței de muncă a multor persoane inactive, majoritatea cărora sunt femei; 7 afirmă că, prin integrarea perspectivei de gen, poate spori și eficiența politicilor de stimulare a creșterii economice și a ocupării forței de muncă, având în vedere că, adesea, s-a acordat insuficientă atenție analizelor de gen, ceea ce înseamnă că nu au fost luate în considerare în mod suficient contribuțiile și preocupările femeilor; 8 este de părere că inițiativa emblematică „Noi competențe și noi locuri de muncă” ar trebui să permită acordarea unei atenții sporite unor chestiuni cum ar fi tineretul, abandonul școlar, mamele singure, persoanele vârstnice, persoanele defavorizate, persoanele cu handicap și migranții; subliniază că Fondul social european (FSE) ar trebui să asigure resurse adecvate pentru măsurile destinate îmbunătățirii accesului pe piața muncii, combaterii șomajului și excluziunii sociale; 9 este de părere că este necesară includerea în planul european de investiții pentru ocuparea forței de muncă, protecția mediului și inovare a măsurilor necesare pentru dezvoltarea aptitudinilor tehnice și științifice ale tinerelor femei, pentru îmbunătățirea calificărilor și a capacității lor de inserție profesională, în special în sectoarele strategice în creștere, în care sunt subreprezentate; 10 constată că Uniunea nu se poate dezvolta din punct de vedere economic, cultural și social decât într-un mediu stabil, sigur și legal, care garantează libertățile civile și promovează egalitatea între femei și bărbați și egalitatea de șanse; de aceea, consideră că politicile performante în materie de afaceri interne reprezintă o condiție prealabilă pentru redresarea economică și un element esențial într-un context politic și strategic mai larg; subliniază rolul important al politicilor în materie de afaceri interne în dimensiunea externă a Uniunii; 11 subliniază necesitatea unei utilizări mai puternice și mai eficiente a politicilor privind egalitatea de gen și a instrumentelor de integrare a dimensiunii de gen în următoarea perioadă de programare; 12 subliniază că politica externă a UE ar trebui să se întemeieze pe principiile și valorile fondatoare ale Uniunii și anume democrația, respectarea drepturilor omului și statul de drept, precum și promovarea egalității de gen; reafirmă necesitatea înzestrării Uniunii cu mijloace adecvate și orientate, necesare promovării acestor valori pe plan mondial; 13 reafirmă faptul că prevenirea și gestionarea crizelor reprezintă priorități majore ale UE; de aceea, subliniază necesitatea asigurării, în această privință, a unor instrumente eficace finanțate corespunzător; este de părere că actualul Instrument de stabilitate rămâne un mijloc important de reacție imediată a Uniunii la situații de criză, dar că ar trebui să se pună mai mult accentul pe acțiuni preventive și pe termen lung, îndeosebi prin intermediul unor programe geografice și de gen cu o mai mare capacitate de reacție; 14 solicită Comisiei să propună măsuri active de sprijinire a ocupării forței de muncă feminine în zonele rurale prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală; 15 subliniază necesitatea creșterii alocărilor bugetare pentru FSE, pentru a furniza resursele necesare aplicării măsurilor de îmbunătățire a educației și a formării, pentru a ameliora accesul pe piața muncii și a combate șomajul, precum și a măsurilor și activităților din cadrul Strategiei pentru incluziune socială și ale inițiativei emblematice Europa 2020 privind combaterea sărăciei și a excluziunii sociale în favoarea persoanelor defavorizate și vulnerabile, în special a femeilor, inclusiv a celor care au contracte precare și nesigure; 16 propune, prin urmare, următoarea structură pentru viitorul CFM: 1 Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii (Europa 2020) 1a Cunoaștere pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă Inclusiv cercetarea și inovarea, învățământul și învățarea de-a lungul vieții, politicile sociale și cele privind piața internă 1b Dezvoltare sustenabilă Inclusiv politicile în domeniile agriculturii, pescuitului, mediului, schimbărilor climatice, energiei și transportului 1c Coeziune pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă Inclusiv politica de coeziune (economică, socială și teritorială) 2 Cetățenie Inclusiv politici în domeniul culturii, tineretului, egalității de gen, comunicării și libertății, securității și justiției 3 Europa globală Inclusiv politica privind acțiunile externe, politica de vecinătate și politica de dezvoltare 4 Guvernanță financiară Inclusiv o legătură către Mecanismul european de stabilitate 5 Administrație REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE Data adoptării 20 4 2011 Rezultatul votului final +: –: 0: 26 0 3 Membri titulari prezenți la votul final Regina Bastos, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Zita Gurmai, Mary Honeyball, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constance Le Grip, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská Membri supleanți prezenți la votul final Izaskun Bilbao Barandica, Anne Delvaux, Christa Klaß, Katarína Neveďalová, Rovana Plumb REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE Data adoptării 25 5 2011 Rezultatul votului final +: –: 0: 39 5 4 Membri titulari prezenți la votul final Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Thijs Berman, Reimer Böge, José Bové, Michel Dantin, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Frank Engel, Hynek Fajmon, Göran Färm, José Manuel Fernandes, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivars Godmanis, Kinga Göncz, Jutta Haug, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Anne E Jensen, Ivailo Kalfin, Jürgen Klute, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Mario Mauro, Jan Olbrycht, Marit Paulsen, Markus Pieper, Miguel Portas, Czesław Adam Siekierski, Georgios Stavrakakis, László Surján, Konrad Szymański Membri supleanți prezenți la votul final François Alfonsi, Sophie Auconie, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, James Elles, Derk Jan Eppink, Robert Goebbels, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ioannis Kasoulides, Constanze Angela Krehl, Riikka Manner, Barbara Matera, Elisabeth Schroedter, Theodor Dumitru Stolojan, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Milan Zver Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final Mário David, Jolanta Emilia Hibner, Carlos José Iturgaiz Angulo, Seán Kelly, Hans-Peter Mayer, Georgios Papanikolaou, Jutta Steinruck, Patrice Tirolien, Graham Watson, Pablo Zalba Bidegain Ultima actualizare: 1 iunie 2011 Notă juridică angoul argentinian este in primul rand o forma de dezvoltare personala avand urmatoarele beneficii: Dezvoltarea creativitatii, a expresivitatii si a abilitatilor de comunicare nonverbala Dezvoltarea afectivitatii si abilitatii de relationa si empatiza la nivel social si personal Tangoul creste conexiunea corp-minte-suflet fiind un instrument de cunoastere si introspectie Imbunatatirea conditiei fizice si a tonusului general (similar cardio workout) Dezvoltarea unei posturi armonioase, dezvoltarea echibrului Cresterea gradului de autocunoastere si incredere in sine Practicarea regulata a tangoului combate efectele negative ale stresului Cresterea calitatii vietii sociale prin participarea le evenimentele comunitatii de tango Alertă Notare Curs valutar Centru Financiar Îmi place! 99 tys Logare Piețe Finanțele tale Business Forum Caută 22 12 2019 A dezvăluit secretul corporațiilor financiare, despre cum să câștigi 5000lei, 10000lei și chiar 15000lei lunar fără risc și muncă suplimentară 22 12 2019 Deja 72 421 de români s-au îmbogățit utilizând numai această metodă nouă pentru câștig Profesorul financiar francez, a arătat public prima metodă de câștig, care permite câștigul de 5000lei, 10000lei și chiar 15000lei lunar, fără riscarea economiilor, investirea averilor și munca grea Metoda profesorului nu necesită noroc, cunoștiințe economice și nici matematică Eficaciatea și popularitatea acestei metode noi de câștig, provoacă panică printre bănci și instituțiile financiare care câștigă din procente, credite și provizii L-au speriat, amenințat cu bătaia și procese de milioane de euro Au venit acasă și la locul de muncă Șantaj, extorcare, efracție Profesorul din centrul de cercetare din Lyon, nu avea o viață ușoară Totul pentru că a îndrăznit să dezvăluie secretul de câștig a instituțiilor financiare impunătoare, mulțumită căruia Fiecare român și european, poate câștiga suplimentar 5000lei, 10000lei și chiar 15000lei lunar, fără a-și risca economiile și fără să investească mii de lei Când primele persoane au transformat 200 de lei în 5000lei, 10000lei și chiar 15000lei în 30 de zile, specialiștii nu puteau crede Niciodată mai devreme nu au văzut o metodă atât de rapidă și de eficientă pentru înmulțirea banilor Deja din prima zi permitea câștigul curat de 200-500 ei În decurs de o săptămână, oferă salariul mediul național Iar după o lună, banii câștigați îi poți plăti în bani pentru excursii de lux, televizor de inch sau mobilă nouă Și acei 5, 10 sau 15 mii sunt abia începutul Pentru că mulțumită metodei profesorului, în fiecare lună primești salariu suplimentar, cu o valoare medie de 7121 lei – indiferent de educația, sexul, vârsta și cunoștiințele tale economice Profesorul promite: gata cu rugămințile de a primi bani „Băncile, consilierii financiari și firmele de împrumut, sunt o mare afacere fără suflet Câștigă miliarde din munca și economiile oamenilor obișnuiți Dar în continuare le este prea puțin În fiecare clipă inventează noi provizii, asigurăriri și taxe, pentru a avea și mai mult Nu se împart cu profitul, de aceea procentajul din depozit este amuzant de mic, iar dobânzile împrumuturilor îngrozitor de mari De ani știam de aceste practici nocive, însă amploarea acestei înșelăciuni pur și simplu mă înfricoșa Ca cercetător nu puteam fi de acord cu asta, că un grup de persoane câștigă milioane din bonusuri, își cumpără excursii de lux și cheltuie pe plăceri Și restul trebuie să lucreze din greu” Pentru a rupe nonopolul băncilor și corporațiilor financiare, prof Lauren a verificat sute de metode de câștig și înmulțire a economiilor În anum cinci al testelor, a reușit să găsească singura metodă pentru câștigul legal, care în același timp: cu fiecare lei investit îți permite să câștigi 148% într-o zi, 412% într-o săptămână și chiar 1000% într-o lună nu necesită cunoștiințe economice, matematică și nici experiență nu se bazează pe noroc și risc nu necesită cheltuirea economiilor – sunt suficienți 200 de lei pentru început, pentru a câștiga 5000lei, 10000lei și chiar 15000lei și ma alte zeci de avantaje financiare Cum să obții 7121 lei salariu suplimentar Prof explică: „5 ani de teste și căutări m-au învățat, că nu câștigi bani serioși dacă încredințezi banii tăi băncilor și corporațiilor financiare Lor nu le pasă de câștigul tău, vor doar să câștige din provizii De aceea nu merită să îngheți banii în depozite, să îți riști economiile pe bursă și să plătești „minunații” consilieri de investiții În locul acestora, trebuie să găsești metoda de câștig, care este în același timp eficientă, sigură și independentă de corporațiile financiare Am verificat sute de metode, însă numai una funcționează în acest mod Este vorba de valutele virtuale Acestea sunt fonduri utilizate de către utilizatorii de internet pentru plătirea serviciilor și produselor” Prima valută virtuală a fost Bitcoin, valoarea sa crescând atât de repede, în cât din câțiva dolari investiți, puteai deveni milionar Însă acum Bitcoin crește deja foarte lent De aceea, metoda Profesorului se bazează pe valutele virtuale, a căror valoare crește într-un ritm de 200%, 500% și chiar 1000% lunar În testele economice s-a demonstrat că persoanele care o utilizează au câștigat în medie 7121 lei lunar și 85452 lei anual! Câștigi fără cunoștiințe, experiență și muncă grea Dar cel mai bun este faptul, că pentru câștigul cu metoda Profesorului nu trebuie să știi nimic despre valutele virtuale, matematică și economie Așa cum nu trebuie să știi cum funcționează motorul, pentru a zbura cu avionul Este suficient să privești cum crește prețul valutelor virtuale și să decizi când să scoți banii câștigați Și care vor fi sumele? Cercetările statistice confirmă, că în anul 2019, persoanele care au investit 200 lei au scos 5000lei, 10000lei și chiar 15000 lei, deja din prima lună Cum funcționează metoda Profesorului? Metoda pentru câștig creată de către prof Lauren, utilizează efectul creșterii pieții valutelor virtuale Dar cel mai bun este faptul, că tu nu trebuie să știi nimic despre valutele virtuale, să faci calcule complicate și nici să semnezi vreun contract Pentru că totul a fost făcut pentru tine Profesorul a creat pachetele de investiție speciale, din cele mai rentabile valute virtuale Mulțumită acesteia, permit să câștigi 24h pe zi, 7 zile pe săptămână Spre deosebire de valutele virtuale obișnuite, pachetele de investiții sunt compuse nu doar una, ci din câteva, uneori chiar peste zece valute (în funcție de situația pieții) Mulțumită acesteia: sunt imune la fluctuațiile de pe piață – mereu vei câștiga oferă un profit acumulat la nivelul de 200-1000% lunar utilizează efectul pârghiei financiare, de aceea poți începe să câștigi deja pentru 200 de lei nu necesită crearea niciunui cont și nici semnarea contractelor Mulțumită pachetelor de investiții, metoda Profesorului permite obținerea câștigurilor mari, practic oricui Indiferent de vârstă, educație și dacă cunoști ceva despre finanțe Din păcate, în ciuda eficacității indubitabile din câștig – descoperirea Profesorului francez nu le-a fost tuturor pe plac Profesorul Lauren trebuia să plătească un preț înalt pentru ajutorul oamenilor De la o zi la alta, a început să fie Speriat de către concernele financiare „Am fost foarte naiv Am vrut ca descoperirea mea să salveze de faliment și problemele financiare milioane de persoane Mulțumită acesteia nu doar își plăteau datoriile și scăpau de credite Începeau de asemenea să aibă bani pentru vacanțe, cumpărarea cadourilor Puteau trăi cu demnitate, fără îngrijorarea continuă pentru bani Fără credite cu un procent înalt și irosirea sănătății pe munca după program Fără a cere ajutor Din păcate în calea mea au apărut repede oamenii răi” Profesorul avea o problemă serioasă Au început de la telefoanele necunoscute, anonimi, amenințări și reviziuni ale poliției în casa lui După care au apărut scrisorile firmelor de avocatură, care amenințau cu cazuri în tribunal, spargerea biroului, incendierea mașinii Băncile și corporațiile i-au emis sentința După analizarea eficacității metodei prof Lauren, a devenit clar, că este atât de eficient, încât amenință băncile și instituțiile financiare, care câștigă din depozite și oferirea creditelor frauduloase Când afacerea financiară a înțeles cât de mare este această realizare, a decis să se salveze Au știut câți bani vor pierde, fără să mai poată profita de oamenii naivi! În ochii lor se vederea umbra falmentului – gata cu mercedesurile, casele de lângă oraș, vacanțele în Alpi Interesul nu se mai învârtea! Tocmai de aceea au decis să elimine metoda prof Lauren și să își apere interesele Lupta pentru demnitatea umană „Prea mult timp am lucrat asupra acestei descoperiri inovatoare, pentru a mă supune pur și simplu! Am decis să lupt pentru ce-i al meu Vroiam să-i ofer fiecăruia posibilitatea de a câștiga bani suplimentari fără ore suplimentare și muncă grea Pentru ca nimeni să nu îți facă favoruri, când ai nevoie de bani Doar după ani de muncă, plătirea impozitelor, educarea copiilor, meriți ceva în viață! Eu în oricum așa consider și nu mă puteam lăsa bătut Nu am cedat!” Mărturia prof Lauren Lupta a fost lungă, însă adevărul stătea pe partea Profesorului Formula sa de câștig s-a demonstrat o adevărată descoperire și acest lucru era confirmat de cercetările specialiștilor din economie și succesele persoanelor din Europa și SUA Au folosit-o deja peste 127 000 de persoane Multe dintre ele se plângeau de greutățile financiare, alții niciodată mai devreme nu au câștigat nici un leu din investiție, în toată viața lor Erau de asemenea și persoane îndatorate, care trebuiau să renunțe la toate bunurile, iar mulțumită metodei Profesorului au câștigat un record de 40, 50 și chiar 80 de mii în câteva luni Metoda Profesorului a obținut de asemenea rezultate uimitoare ca formă de înmulțire a economiilor Persoanele, care economiseau câteva procente din profitul depozitelor, pentru prima dată în viață au crezut, că pot fi cu adevărat bogați Și să înceteze să se mai îngrijoreze pentru pensie, bani pentru copii și cheltuielile zilnice Pentru că Au obținut un salariu permanent și sigur, pentru că în fiecare lună contul lor era alimentat cu 7121 lei suplimentari! Finalul erei sărăciei și exploatării Metoda de câștig a prof Lauren, nu are nimic în comun cu marea afacere financiară și băncile De aceea Profesorul Lauren nu o oferă fondurilor private de investiții și brokerilor Vreau să poată profita de aceasta oricine, la un preț cât mai mic Și tocmai de aceea Profesorul a decis să excludă total din joc casele de brokeraj, băncile și consilierii financiari Să excludă marja, provizia, taxele și onorariile pentru intermediari Mulțumită acesteia profitul de 100% din metoda profesorului ajunge pe CONTUL TĂU Profesorul Explică: „Știu că metoda mea funcționează Știu că îți permite să câștigi bani convenabili și să învingi problemele financiare Însă nu știam ce să fac, pentru a ajunge fiecare, care avea nevoie De aceea am decis să evit intermediarii și să îți ofer cea mai simplă propunere din lume În loc să îți îngheți banii în depozit, să semnezi contracte cu fonduri și să investești câteva mii Ai dreptul să încerci metoda mea, obținând pachetul pregătit de mine pentru investirea valutelor virtuale, cu reducerea de 70% Atât de mult, cât pachetele îmi ajung ATENȚIE Oferta specială a prof Lauren este valabilă numai până la epuizarea stocului În prezent au mai rămas doar 77 de pachete de investiție cu reducerea de 70% Pot fi obținute direct de pe pagina Profesorului Atât de mult, cât este activ link-ul de mai jos Interesul pentru metoda de câștig a depășit așteptările și pachetele dispar într-un ritm instantaneu De aceea, acționează cel mai bine acum, pentru că posibilitatea inovatoare pentru câștig nu se va mai repeta niciodată >> Apasă aici pentru a câștiga 5000lei, 10000lei și chiar 15000lei în 30 de zile mulțumită metodei prof Lauren Cele mai populare: Când Mileniani devin șefi Lucruri pe care nu ar trebui să le faci la muncă Companiile aeriente Quatar la o valoare din ce în ce mai înaltă Tesla uimește Date interesante Piața este din nou deschisă pentru investiții îndrăznețe Niveluri istorice pe Wall Street DESPRE AUTOR A terminat deosebita școală superioară de econmie HEC Paris A fost membrul The National Institute of Economic Studies în Paris Prof Thomas Lauren este membrul United Nations Business Club Autorul multor publicații științifice referitoare la câștig și economie, specialist în valutele virtuale În prezent locuiește și lucrează în Lyon Adaugă un comentariu Ultimele comentarii pe Facebook Mihai Sal, a incercat cineva deja Răspunde 13 Îmi place! acum 12 minute Tibi Am bagat 100 de lei si astept Pentru moment a crescut pana la 1200 dupa 14 zile, deja i as scoate ca am nevoie de bani, dar de la o zi la alta este mai mult, asa ca trebuie sa am rabdare Răspunde 6 Îmi place! acum 13 minute Error Pe mine astfel de lucruri nu ma conving Eu prefer sa tin in depozit, pentru ca acolo sunt bani siguri Răspunde 19 Îmi place! acum 25 de minute Stonesc către Error Pe depozit ai pierdere sigura baiete, priveste inflatia si grinzile fiscale, iti mananca intregul castig Iar banii tai putrezesc in cont in loc sa se inmulteasca Răspunde Îmi place! acum 45 de minute Tibi daca vrei sa faci din orice, trebuie sa ai castig cel putin 10-15% pentru ca sa se vada cu adevarat efectele financiare Pe depozit nu ai nici 3%, este de rasul lumii iar aici pare foarte promitator, am decis ca intru cu cateva sute Răspunde 53 Îmi place! acum aproximativ o oră Alin catre Cretu dar cum functioneaza asta? Răspunde 3 Îmi place! acum 1 oră Cretu catre Alin Este foarte simplu castigi atunci cand creste valoarea valutei Este suficient ca intri pe pagina si vezi daca esti pe plus sau pe minus Nu trebuie sa cunosti matematica sau economie Răspunde 1 Îmi place! acum 2 ore Luci Este adevărat, că nu este nici o noutate, faptul că din valutele digitale au câștigat deja mii de persoane Priviți bitcoinul, orice l-a cumpărat acum câțiva ani, acum are bani Însă acum este prea târziu pentru bitcoin, pentru că este prea scump Prebuie să căutăm alte soluții Această valută nouă prezentată de prof Lauren, este foarte interesantă și are cu adevărat rezultate inovatoare Chiar și 500-1000% profit pe lună Răspunde 12 Îmi place! acum 2 ore Marianaceaisteata Eu am incercat deja niste cripto si cu adevarat am castigat cateva sute de procente Cu toate ca eu nu as investi sume mari datorit fluctuatiei pietii Răspunde 30 Îmi place! acum 2 ore ASS Eu confirm, functioneaza 150 de lei bagati, 2500 de lei scosi intr-o lună si acum stau in maiorca :D:D Răspunde 53 Îmi place! acum 2 ore Vali bun sistemul asta, ma joc cu el de 2 saptamani – 4000 pe plus Răspunde 16 Îmi place! acum 2 ore TUDOREL 60+ am 63 de ani si nici nu ma gandeam ca voi mai fi atat de motionat Pentru moment am investit in aceasta valuta virtuala 5000 de lei si mi-am triplat banii Daca merge asa mai departe, intr-o luna sau doua voi avea pentru apartament pentru fete Răspunde 2 Îmi place! acum 2 ore Viral Recomand tuturor Eu credeam ca nu este pentru mine pentru ca nu ma pricep la afaceri Cand am citit prima oara, mam gandit ca daca asta nu este investitie, pot incerca Pentru moment sunt in fata cu 650 lei si sunt primii mei bani castigati fara sa dau cu lopata, si cred ca nu ultimii Răspunde 11 Îmi place! acum 2 ore dominica3 Daca prietenul meu a reusit reuseste oricine El habar nu are de economie si la valutele de pe internet a facut pentru masina si locuinta Răspunde 33 Îmi place! acum 2 ore dr_coniac Imi spun si eu parerea De curand am avut cursuri la facultate despre asta Se pare ca intr-adevar criptomonezile aduc in aceasta clipa castiguri inimaginabile Daca cineva a investit acum cativa ani chiar si o suma mica in Bitcoin, astazi era milionar Răspunde 23 Îmi place! acum 3 ore Mihai Eu am cumparat asta acum cateva zile si am obtinut 54% Nu este chiar atat cat promit aici, dar si asa este foarte mult Răspunde 6 Îmi place! acum 3 ore Simona puteti descrie mai clar? Despre ce este vb in metoda asta Răspunde 2 Îmi place! acum 3 ore P@@@ si adaug inca o intrebare de la mine Astea sunt investitii pentru americani sau pentru toti? Răspunde 17 Îmi place! acum 4 ore Emil către P@@@ Pentru toți – criptovalutele le poate cumpara oricine, este suficient sa intrii pe link la finalul articolului, acolo iti spune cum sa cumperi Răspunde 8 Îmi place! acum 6 ore Americanu Metoda acestui Lauren este cu adevărat valuta virtuală Ripple, care este o adevărată cripto cu notație pe bursă Am citit pe internet și se prevede, că poate până la finalul anului să crească chiar și cu 1000% Mulți specialiști au denumit-o vărul bitcoinului, pentru că valoarea acesteia crește precum cea a bitcoinului cândva Am decis să mă implic în asta, pentru că este cea mai bună ocazie pe care am văzut-o Răspunde 20 Îmi place! acum 8 ore sszsz pentru cei care utilizeaza – cat trebuie sa ai sa castigi din sistemul asta, dar asa serios Răspunde 10 Îmi place! acum 8 ore Bogdant catre sszsz eu am intrat din prima cu 200 RON, dupa trei saptamani am 2200, castig mic sau nu, dar inca invat Răspunde 3 Îmi place! acum 8 ore ionut cred ca incerc, daca investeam candva in bitcoin eram milionar nu vreau sa ratez din nou sansa pentru multi bani, mult succes tuturor Răspunde 5 Îmi place! acum 9 ore reflex 10000 intr o luna, nu cred imi sunt suficienti 2000 de lei suplimentari si sunt fericit Răspunde 5 Îmi place! acum 9 ore Vali prietenul mia recomandat si am decis sa bag bani, nu regret Am investit cateva sute de lei din treisprazece si dupa doua sapatamani am scos 4211 lei, acum imi iau femeia si copii in vacanta Răspunde 5 Îmi place! acum 9 ore pilot bine m ati convins, Răspunde 5 Îmi place! acum 9 ore strengari haha strengaria combina cum sa castige leisori suplimentari :D Răspunde 5 Îmi place! acum 9 ore Vali: catre strengari Pentru ca romanii au viata de ca uita te la salarii si pensi Majoritatea castiga 1500 in mana si trebuie sa se hraneasca cu asta De aia nu te adresa daca nu stii situatia oamenilor Aici cinva vrea in sfarsit sa ajute, da nu sa faca pe inteligentul ca trebuie sa ai 20 000 pentru start Răspunde 5 Îmi place! acum 9 ore Facebook social plugin ARCUB — Centrul Cultural al Municipiului București prezintă, între 12 aprilie și 29 mai 2016, în sediul din strada Lipscani nr 84-90, evenimentul ARTISTUL LA TREIZECI DE ANI Expoziția care deschide seria evenimentelor de primăvară organizate de ARCUB este un demers monografic ce vizează comunitatea artistică a Bucureștiului Vizitatorii vor avea ocazia să vadă câte o lucrare a fiecăruia dintre cei 30 de artiști expuși, realizată la vârsta de 30 de ani Adesea, vârsta de 30 de ani este văzută drept primăvara creației Un moment spectaculos, în care inspirația și puterea artistului sunt egal distribuite La această vârstă, tensiunea inspirației crește, iar viitoarele roade creative sunt anticipate foarte clar ARTISTUL LA TREIZECI DE ANI face o radiografie rapidă a momentului de tip turnesol din opera fiecărui artist marcant al Capitalei, într-un gest curatorial care mută accentul de pe organizator, pe artist Curatorii expoziției sunt Dan Popescu și Alexandru Davidian, iar artiștii expuși sunt: Ion Țuculescu , Ion Bitzan, Marin Gherasim, Florin Mitroi, Horia Bernea, Paul Neagu, Ion Grigorescu, Ion Barladeanu, Marian Zidaru, Mircea Roman, Gheorghe Rasovszky, Teodor Graur, Ștefan Triffa, Anca Mureșan, Ecaterina Vrana, Nicolae Comănescu, Gili Mocanu, Bogdan Vlăduță, Roman Tolici, Suzana Dan, Dumitru Gorzo, Florin Ciulache, Vlad Nancă, Ovidiu Feneș, Codruta Cernea, Ioana Ursa, Ștefan Ungureanu, Adrian Preda, George Anghelescu și Lea Rasovszky Vernisajul expoziției va avea loc pe 12 aprilie, începând cu ora 19 00, urmând ca apoi să poată fi vizitată zilnic între orele 14 00 și 22 00 Intrarea este liberă Prețul produselor este susceptibil la mici variații, datorită variației cursului valutar Cărțile în format digital (PDF, EPUB, MOBI pentru Kindle) comandate din acest magazin online se livrează prin email Cărțile în format tipărit și jucăriile comandate din acest magazin online se livrează exclusiv în România Comenzile care nu se plătesc în maximum 7 zile se anulează automat Costurile de transport pentru cărțile tipărite și jucării se vor plăti direct curierului, la primirea pachetului The price of products is susceptible to small variations due to the exchange rate fluctuation e-Books (PDF, EPUB, MOBI for Kindle) ordered on this online bookstore are delivered by email Printed books and toys ordered on this online bookstore are delivered exclusively in Romania Orders not paid within 7 days are automatically canceled The shipping costs for printed books and toys will be paid directly to the courier upon receipt of the package Le prix des produits est susceptible de varier légèrement en raison de la fluctuation du taux de change Les livres numériques (PDF, EPUB, MOBI pour Kindle) commandés sur cette librairie en ligne sont livrés par email Les livres imprimés et les jouets commandés sur cette librairie en ligne sont livrés exclusivement en Roumanie Les commandes non payées dans 7 jours sont automatiquement annulées Les frais de livraison pour les livres imprimés seront payés directement au transporteur dès réception du paquet Acesta este conținutul din memoria cache de la Google pentru https://egefarik ml/1298 xhtml Este un instantaneu al paginii, așa cum arăta ea în 20 Nov 2019 00:51:38 GMT Este posibil ca pagina curentă să se fi modificat între timp Aflați mai multe Versiune completăVersiune numai textVedeți sursa Sfat: pentru a găsi rapid termenul dvs de căutare pe această pagină, apăsați pe Ctrl+F sau ⌘-F (Mac) și utilizați bara de căutare De- ar fi să ne așternem pe- o pânză, în uleiuri, Petala care Suntem, din Floarea ce ne- mbracă, Ne- am dezbrăca de stele, polen Este important să se mențină tonusul și elasticitatea venelor este de a efectua diverse exerciții fizice Începund de la 25 € Coroană de spini și stele – Lina Moacă, editura Librex Închei in punct a ta poveste și- ți cer să- nveți și tu să ierți Când cerul nu- ți respectă ruga, ori când cu astrele te cerți! Introduceți perioada și alegeți din 42 hoteluri și alte tipuri de cazări Cerneală și stele curg din ale sale vene, Întuneric strălucitor sunt versurile ce- alcătuiesc catrene Își ridică visele spre cer și le lasă a înflori Căci un copil atât de inocent se joacă de- a " micii visători" Doultion as a model for understanding the relationship between the shoot and root, and for discussing the evolution of vascular plant morphology Van Tieghem and H M- am gândit să fac o comparație între Luna văzută prin zoom- ul aparatului foto Canon SX260 HS ( total 80X din care 20X optic) și Luna văzută prin ocularul de 25mm al telescopului Skywatcher Maksutov 90/ 1250 ( factor de marire 50X) Cursul de 30 de zile va reduce venele cu un factor de 2, le va restaura o culoare sănătoasă, iar pereții vor fi elastici și elastici Lotte Hotel World hotel de 5 stele Tu, eu și moartea, triunghi izbind clopote- n vise, Mănunchi de emisfere, de lumi și de voințe Dansante în cuibare de Cer, de conștiințe Dar încă nu iți place, copac din plex de sacru, The concept of the stele was developed in the late 19th century by French botanists P Erau stele și praktičnobezbolno de a scăpa de cu ajutorul unor tehnici moderne mikrotermokoagulyatsii Această proprietate este la 12 minute pe jos față de plajă Mintea ta e făcută din raze de soare, Acestea reduc riscul de tromboză și ajută venele să revină la formele lor anterioare după sarcină Hostel Vene provides rooms with air conditioning Curtea Brâncovenească se află în Constanța, la 1 km de plajă, și oferă restaurant și camere cu aer condiționat și TV prin cablu Versuri și arta Aiurez și eu, dar versurile tale chiar dau aripi gândului spre zbor, visare și poveste Greutatea țechinului a variat între 3, 559 grame și 3, 494 grame, fiind din aur practic pur ( titlul de 997 ‰ ) Crede în tine, crede în mine, crede în noi și bine ar fi Lasă- te purtat de toate mai frumos nu poate fi Oooo, dansez prin ploi, cu inima Avea niște ochi mari de culoarea pământului tomnatic pe care nu puteai să îi privești oricând Deja timp de cinci zile, edemele și varicele au început să dispară în fața Mulțumesc pentru asta! Ieri te- am răsfoit puțin, în căutare de Eau de cologne 4711 și povești de Crăciun Și când vreodat- am mai țipat amar la lună? From an award- winning and internationally acclaimed European writer, a chilling and suspenseful story set in the wake of a violent revolution, about a young girl rescued from an orphanage by an otherworldly grandmother she' s never met Varius este un preparat de consistență a gelului din venele varicoase, restabilirea circulației sângelui și purificarea vaselor de la toxine Pentru a preveni și trata vene varicoase femeile gravide sunt recomandate să cumpere colanți de compresie speciale Unii lăsau privirea în Li viv- tempe de stele dependa de lun mase e lumositate; lum varia inter un milion e dek mil bilion yares Pentru a nu trata boala, aceasta poate fi prevenită, și pentru aceasta este mai bine să te întorci la doctori în timp The Stele Open is home to one of the largest private X- Wing Miniatures tournaments in the world and is growing every year! Aceasta mai poate fi si consecinta administrarii de anticoagulante sau de aspirina, asa ca du- te la medic doar daca Și când am renăscut din rana sângerândă? Niciodată n- am căzut amar din stele, și nici n- am adormit în praf curat de vise! Nu trece, fara sa lase urme, Pe bune fa bine si alege- ti timp din drum Când zâmbește pe față- i apar stele mici și luna dansează și mii de licurici pe gene mi se strâng To ask other readers questions about The Bone Fire, please sign Aceasta mai poate fi si consecinta administrarii de anticoagulante sau de aspirina, asa ca du- te la medic doar daca Papa Benedict al XIII- lea a introdus acest termen pentru monede romane de aur, în 1728 Măsurile Preventive sunt adesea folosite pentru a elimina boala Făptură de stele În dansuri de iele, Prin vene tale Albastru și verde De vers și poveste Pune pe casca și să se alăture cursa, se simt graba de adrenalină în vene! Dar sa va spun contextul Steles also ste· lae An Nici prea prea, nici foarte foarte Stele synonyms, stele pronunciation, stele translation, English dictionary definition of stele Outside the stele lies the endodermis, which is the innermost cell layer of the cortex Doar am murit în raiuri triste, paralele și- am neiubit aiurea- n lacrimi interzise Iubirea ce mi- a curs prin vene e doar o faptă ce a fost; O noapte rece, un cer fara stele Urmeaza prima zi din restu' vietzii Stele și vene Au fost emise și fracțiuni de jumătate și de o treime de țechin, precum și multipli de 2, 3, 10, 12 și 100 de țechini Nici instrucțiunile - Română Am promis zilele trecute că mă voi mobiliza și voi povesti puțin pe blog despre cartea scrisă de Lina Moacă, „ Coroană de spini și stele”, apărută la editura Librex în primăvara acestui an Poate- ntr- o marți cu iz de semilună sau poate- n ritm obtuz de rază blândă Prezența lor se poate verifica în special pe interiorul coapselor și pe partea Curge prin vene iubirea ta ( oficial video Deși nu se- arată Fără tine plâng de dor și de doru- ți mă sfârșesc Căutând un leac să stingă întunericul din vene, Sunt cuprins de o magie de pe alt tărâm lumesc Și- aud voci ce îmi șoptesc: nu te teme, nu te teme! Nu toată lumea avea curajul să o privească când se zărea cu coșul ei purtat pe mâinile firave Si= 8BBny1lKT_ 2OLZVazG3h4Q In primul rand de ce am apelat in general la serviciile acestei clinici Cum pot opri venele varicoase să se înrăutățească? Util în prezența varikoznih vene și prevenirea este considerat, biliard, Ciclism și mersul pe jos pe scări Although the origin of the stela is unknown, a stone slab, either decorated or undecorated, was commonly used as a tombstone, both in the East and in Grecian Cerneală și stele curg din ale sale vene, Întuneric strălucitor sunt versurile ce- alcătuiesc catrene Își ridică visele spre cer și le lasă a înflori O multime de medici ( din cabinete de stat/ privat) mi- au confirmat faptul ca cei de la Sanador au un laborator foarte bun iar preturile sunt relativ ok Și- n vene îmi curge lavă și foc Un omuleț mă privește, zâmbește Stele es grandi brulanti sfere de gases kun- tenat per sen propri gravitatione Definition of stele - the central core of the stem and root of a vascular plant, consisting of the vascular tissue ( xylem and phloem) and associated sup Also ste· la pl A scapa de vasculare „ stele” și Varikosette crema vene varicoase, Venele varicoase, adică binecunoscutele varice, reprezintă o Senzatia de " stele verzi" Nusen sune es normal stele segun sen kompositione, parametres e kolore Și când spun " ca niciodată" mă refer la faptul că era unică, nicodată nu se mai văzuse așa o fată ca ea A stele ( / ˈ s t iː l i / STEE- lee), or occasionally stela ( plural stelas or stelæ), when derived from Latin, is a stone or wooden slab, generally taller than it is wide, erected in the ancient world as a monument Îți curge prin vene sânge făcut din stele Curtea Brancoveneasca, 2 stele cu 13 de camere A fost odată ca niciodată o fată cu un coș de stele Com/ track/ 6rbqo9Bmapxd9PrPrj7yqu? * Ca un lup fără de haită îmi e sufletul din mine Ce te caută nebun în ochi dulci de saltimbanci, Stela: Stela, standing stone slab used in the ancient world primarily as a grave marker but also for dedication, commemoration, and demarcation Marian Cozma - Daca nu petrec cand imi e bine/ De la tara vin si domnii Și de Culoare Și- am fi mandale sacre, prin noi, prin Ființare Share your Super biciclete urmări stele tips and Și porți adesea comete pe post de inele Carmen de la Salciua - Curge prin vene iubirea ta ( oficial video) Noaptea jefuia cerul aruncând stele afară, Zbor fluid țesut în vene și- n somnul din frunze Unguent pentru manualul de instrucțiuni varicoase Să facă acest lucru pe picioarele lui nu a fost venele vizibile Perne de masaj pentru stimularea venelor picioarelor sensu antrenor venă Varice picioare prin severitate Ulei de ricin și varice Vene fitobochka Tratamentul sua varicelor Cum se ridica la varice ciorapi de compresie Upravzhdeniya venelor varicoase la locul de muncă Cum de a vindeca picioare varicoase remedii populare Exercita tratament pentru varice goluri Diagnosticul varicelor în st petersburg Venele din piciorul stâng în timpul sarcinii Zyaryadke cu varice pentru toate grupele musculare Cu varice puteți face o baie Chirurgie numit pe vene varicoase în spital regional gratuit în novosibirsk Varice exerciții de jogging Rănit venele profunde ale membrelor inferioare Fotografia venelor varicoase în stadiu incipient Terapia manuala viscerala pentru organele interne varicoase egefarik ml Phone:(595) 427-6213 x 8952 Email: info@egefarik ml Traducere din limba engleză Către: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - „Electrica S A ” Consiliul de Administrație al Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -„Electrica S A ” Str Grigore Alexandrescu nr 9, sector 1 București, România Tel: +40 21 208 59 99 Fax: +40 21 208 59 98 În atenția Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10 noiembrie 2015 Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BERD”), reprezentată de Mihnea-Andrei Crăciun, acționar al Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - „Electrica S A ” (Societatea), deținând un număr de 29 944 090 acțiuni, propune: 1 Adoptarea următoarelor modificări aduse Actului Constitutiv: Art 17 alin (1), urmează să fie modificat după cum urmează: (1) Electrica este administrată de un consiliu de administrație compus din 7 administratori neexecutivi, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, dintre care cel puțin 4 administratori trebuie să fie independenți Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru AGA, precum și cu supravegherea activității directorilor Art 17 alin (2), urmează să fie modificat după cum urmează: (2) Statul Roman, reprezentat de Ministerul Economiei, acționând prin Departamentul pentru Energie sau orice altă entitate succesoare, nu va putea propune mai mult de trei (3) candidați pentru funcția de administratori, membri în Consiliu Ceilalți patru (4) candidați pentru funcția de administratori vor fi în mod obligatoriu independenți și vor fi propuși numai de ceilalți acționari Toți candidații vor respecta criterii de eligibilitate născute din cele mai bune practici internaționale în materie adoptate de către acționari la propunerea comitetului de nominalizare și remunerare al Consiliului În plus, candidații independenți vor respecta de asemenea, cel puțin, următoarele criterii de independență acceptate de către acționarii Societății și născute din cele mai bune practici internaționale în materie: (a) candidatul sa nu fie director al Societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii cinci ani; (b) candidatul să nu fi fost salariat al Societății ori al unei societăți controlate de către aceasta sau să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii cinci ani; (c) candidatul să nu primească sau să fi primit de la Societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv; (d) candidatul să nu fie acționar semnificativ al Societății; (e) candidatul să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu Societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau 1 salariat al unei societăți care are astfel de relații cu Societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natura a-i afecta obiectivitatea; (f) candidatul să nu fie sau să fi fost în ultimii trei ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta; (g) candidatul să nu fie director într-o altă societate în care un director al Societății este administrator neexecutiv; (h) candidatul să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de trei mandate; (i) candidatul să nu aibă relații de familie cu o persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit a) și d); (j) în ultimii cinci ani, candidatul nu a ocupat o poziție în cadrul unei autorități de stat central sau locale sau în societăți concurente; (k) candidatul va îndeplini criteriile de integritate, expertiză și calificare corespunzătoare Art 17 alin (4), urmează să fie modificat după cum urmează: (4) Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezența a cel puțin cinci (5) membri dintre care cel puțin trei (3) membri vor fi obligatoriu membri independenți Art 17 alin (21), urmează să fie modificat după cum urmează: (21) Consiliul deleagă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, din afara Consiliului, numind pe unul dintre ei director general Art 18 C (2), urmează să fie modificat după cum urmează: C (2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de membri ai Consiliului, elaborează și propune Consiliului procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă Consiliului candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere Comitetul de nominalizare și remunerare de asemenea propune criteriile de eligibilitate ale membrilor Consiliului și, la adoptarea acestor criterii de către acționari, răspunde de alegerea candidaților propuși pentru funcțiile de membri ai Consiliului, avizând sau, după caz, respingând candidații Art 18 C (6), urmează să fie modificat după cum urmează: C (6) Comitetele consultative se compun dintr-un număr impar de membri ai Consiliului, cu un număr minim de trei (3) și un număr maxim de cinci (5) Majoritatea membrilor comitetului de audit și celui de nominalizare și remunerare trebuie formată numai din administratori independenți În plus, cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență relevantă în contabilitate și/sau audit financiar BERD confirmă faptul că Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri („Ministerul”) a avansat o propunere de a modifica Actul Constitutiv Cu toate acestea, în forma în care aceasta a fost formulată, dacă va fi adoptată, propunerea va duce la anumite încălcări ale Planului de Acțiune de Guvernanță Corporativă („PAGC”) agreat de Societate și BERD și asumat prin Prospectul de Ofertă Publică Inițială Aceste încălcări pot reduce efectul principiilor PAGC Prin urmare, Banca a decis formularea unei propuneri alternative, acceptând anumite cerințe făcute de Minister, dar formulând și altele BERD consideră 2 că propunerea sa păstrează, și dintr-un anumit punct de vedere chiar îmbunătățește, principiile promovate de către Bancă și va consolida guvernanța corporativă a Societății De asemenea, propunerile Băncii respectă Codul de Guvernanță Corporativă nou adoptat de către Bursa de Valori București Dacă propunerea Băncii va fi votată de către majoritatea calificată necesară a acționarilor Societății, Banca va iniția un proces de modificare a PAGC, conform cu aprobarea 2 Procedura de urmat pentru creșterea numărului membrilor consiliului de administrație de la 5 la 7 Recunoscând fondul propunerii Ministerului de a crește numărul membrilor Consiliului, BERD ar dori de asemenea să sublinieze faptul că Societatea nu a definit criteriile de eligibilitate pentru selecția membrilor Consiliului și, înainte de alegerea unui nou Consiliu format din 7 membri, aceste criterii trebuie introduse în conformitate cu principiile de guvernanță corporativă și PAGC al BERD Această cerință este de asemenea susținută de prevederile Codului de Guvernanță Corporativă recent adoptat de către Bursa de Valori București Prin urmare, Banca ar dori să propună următoarea procedură care va duce la adoptarea criteriilor de eligibilitate înainte de a crește numărul membrilor Consiliului În cazul în care, la data de 10 noiembrie, acționarii adoptă una din cele două propuneri de a crește numărul membrilor Consiliului de la 5 la 7, BERD propune parcurgerea următorului proces: - Comitetul de Nominalizare și Remunerare va depune la Consiliu înainte de sfârșitul anului un set de criterii de eligibilitate pentru membrii Consiliului; - în urma adoptării criteriilor de eligibilitate, Consiliul existent va convoca o adunare generală extraordinară a acționarilor înainte de data de 15 01 2016 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate pentru membrii Consiliului, conform Art 13 alin (4) litera (r); - la adoptarea criteriilor de eligibilitate de către acționari, Consiliul va convoca imediat, dar nu mai târziu de data de 01 03 2016, o adunare generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unui nou Consiliu; - toate părțile care au un drept legitim vor putea nominaliza candidați pentru funcția de membru al Consiliului la Comitetul de Nominalizare și Remunerare Comitetul va alege candidații în baza criteriilor de eligibilitate și cei care sunt identificați ca fiind eligibili vor fi în mod automat supuși votului în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor menționată Dacă, în baza criteriilor de eligibilitate, Consiliul consideră că unul sau mai mulți candidați nu sunt eligibili, respectivii candidați vor fi respinși În numele BERD /Semnătură indescifrabilă/ Mihnea-Andrei Crăciun (conform Certificatului emis la data de 09 10 2015) 3 Traducere din limba engleză Către: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - „Electrica S A ” Consiliul de Administrație al Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -„Electrica S A ” Str Grigore Alexandrescu nr 9, sector 1 București, România Tel: +40 21 208 59 99 Fax: +40 21 208 59 98 În atenția Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10 noiembrie 2015 Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BERD”), reprezentată de Mihnea-Andrei Crăciun, acționar al Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - „Electrica S A ” (Societatea), deținând un număr de 29 944 090 acțiuni, dorește să clarifice propunerea de a adăuga două puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor din 10 noiembrie Pentru primul punct propus votului, referirea la art 17 (21) va fi citită ca făcând referire la art 17 (23) De asemenea, pentru al doilea punct din propunerea noastră, textul supus votului va fi paragraful al doilea al acestui punct Cu stimă, /Semnătură indescifrabilă/ Mihnea-Andrei Crăciun Traducere din limba engleză Către: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - „Electrica S A ” Consiliul de Administrație al Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -„Electrica S A ” Str Grigore Alexandrescu nr 9, sector 1 București, România Tel: +40 21 208 59 99 Fax: +40 21 208 59 98 În atenția Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10 noiembrie 2015 Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BERD”), reprezentată de Mihnea-Andrei Crăciun, acționar al Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - „Electrica S A ” (Societatea), deținând un număr de 29 944 090 acțiuni, propune: 1 Adoptarea următoarelor modificări aduse Actului Constitutiv: Art 17 alin (1), urmează să fie modificat după cum urmează: (1) Electrica este administrată de un consiliu de administrație compus din 7 administratori neexecutivi, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, dintre care cel puțin 4 administratori trebuie să fie independenți Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru AGA, precum și cu supravegherea activității directorilor Art 17 alin (2), urmează să fie modificat după cum urmează: (2) Statul Roman, reprezentat de Ministerul Economiei, acționând prin Departamentul pentru Energie sau orice altă entitate succesoare, nu va putea propune mai mult de trei (3) candidați pentru funcția de administratori, membri în Consiliu Ceilalți patru (4) candidați pentru funcția de administratori vor fi în mod obligatoriu independenți și vor fi propuși numai de ceilalți acționari Toți candidații vor respecta criterii de eligibilitate născute din cele mai bune practici internaționale în materie adoptate de către acționari la propunerea comitetului de nominalizare și remunerare al Consiliului În plus, candidații independenți vor respecta de asemenea, cel puțin, următoarele criterii de independență acceptate de către acționarii Societății și născute din cele mai bune practici internaționale în materie: (a) candidatul sa nu fie director al Societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii cinci ani; (b) candidatul să nu fi fost salariat al Societății ori al unei societăți controlate de către aceasta sau să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii cinci ani; (c) candidatul să nu primească sau să fi primit de la Societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv; (d) candidatul să nu fie acționar semnificativ al Societății; (e) candidatul să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu Societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau 1 salariat al unei societăți care are astfel de relații cu Societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natura a-i afecta obiectivitatea; (f) candidatul să nu fie sau să fi fost în ultimii trei ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta; (g) candidatul să nu fie director într-o altă societate în care un director al Societății este administrator neexecutiv; (h) candidatul să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de trei mandate; (i) candidatul să nu aibă relații de familie cu o persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit a) și d); (j) în ultimii cinci ani, candidatul nu a ocupat o poziție în cadrul unei autorități de stat central sau locale sau în societăți concurente; (k) candidatul va îndeplini criteriile de integritate, expertiză și calificare corespunzătoare Art 17 alin (4), urmează să fie modificat după cum urmează: (4) Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezența a cel puțin cinci (5) membri dintre care cel puțin trei (3) membri vor fi obligatoriu membri independenți Art 17 alin (21), urmează să fie modificat după cum urmează: (21) Consiliul deleagă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, din afara Consiliului, numind pe unul dintre ei director general Art 18 C (2), urmează să fie modificat după cum urmează: C (2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de membri ai Consiliului, elaborează și propune Consiliului procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă Consiliului candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere Comitetul de nominalizare și remunerare de asemenea propune criteriile de eligibilitate ale membrilor Consiliului și, la adoptarea acestor criterii de către acționari, răspunde de alegerea candidaților propuși pentru funcțiile de membri ai Consiliului, avizând sau, după caz, respingând candidații Art 18 C (6), urmează să fie modificat după cum urmează: C (6) Comitetele consultative se compun dintr-un număr impar de membri ai Consiliului, cu un număr minim de trei (3) și un număr maxim de cinci (5) Majoritatea membrilor comitetului de audit și celui de nominalizare și remunerare trebuie formată numai din administratori independenți În plus, cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență relevantă în contabilitate și/sau audit financiar BERD confirmă faptul că Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri („Ministerul”) a avansat o propunere de a modifica Actul Constitutiv Cu toate acestea, în forma în care aceasta a fost formulată, dacă va fi adoptată, propunerea va duce la anumite încălcări ale Planului de Acțiune de Guvernanță Corporativă („PAGC”) agreat de Societate și BERD și asumat prin Prospectul de Ofertă Publică Inițială Aceste încălcări pot reduce efectul principiilor PAGC Prin urmare, Banca a decis formularea unei propuneri alternative, acceptând anumite cerințe făcute de Minister, dar formulând și altele BERD consideră 2 că propunerea sa păstrează, și dintr-un anumit punct de vedere chiar îmbunătățește, principiile promovate de către Bancă și va consolida guvernanța corporativă a Societății De asemenea, propunerile Băncii respectă Codul de Guvernanță Corporativă nou adoptat de către Bursa de Valori București Dacă propunerea Băncii va fi votată de către majoritatea calificată necesară a acționarilor Societății, Banca va iniția un proces de modificare a PAGC, conform cu aprobarea 2 Procedura de urmat pentru creșterea numărului membrilor consiliului de administrație de la 5 la 7 Recunoscând fondul propunerii Ministerului de a crește numărul membrilor Consiliului, BERD ar dori de asemenea să sublinieze faptul că Societatea nu a definit criteriile de eligibilitate pentru selecția membrilor Consiliului și, înainte de alegerea unui nou Consiliu format din 7 membri, aceste criterii trebuie introduse în conformitate cu principiile de guvernanță corporativă și PAGC al BERD Această cerință este de asemenea susținută de prevederile Codului de Guvernanță Corporativă recent adoptat de către Bursa de Valori București Prin urmare, Banca ar dori să propună următoarea procedură care va duce la adoptarea criteriilor de eligibilitate înainte de a crește numărul membrilor Consiliului În cazul în care, la data de 10 noiembrie, acționarii adoptă una din cele două propuneri de a crește numărul membrilor Consiliului de la 5 la 7, BERD propune parcurgerea următorului proces: - Comitetul de Nominalizare și Remunerare va depune la Consiliu înainte de sfârșitul anului un set de criterii de eligibilitate pentru membrii Consiliului; - în urma adoptării criteriilor de eligibilitate, Consiliul existent va convoca o adunare generală extraordinară a acționarilor înainte de data de 15 01 2016 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate pentru membrii Consiliului, conform Art 13 alin (4) litera (r); - la adoptarea criteriilor de eligibilitate de către acționari, Consiliul va convoca imediat, dar nu mai târziu de data de 01 03 2016, o adunare generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unui nou Consiliu; - toate părțile care au un drept legitim vor putea nominaliza candidați pentru funcția de membru al Consiliului la Comitetul de Nominalizare și Remunerare Comitetul va alege candidații în baza criteriilor de eligibilitate și cei care sunt identificați ca fiind eligibili vor fi în mod automat supuși votului în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor menționată Dacă, în baza criteriilor de eligibilitate, Consiliul consideră că unul sau mai mulți candidați nu sunt eligibili, respectivii candidați vor fi respinși În numele BERD /Semnătură indescifrabilă/ Mihnea-Andrei Crăciun (conform Certificatului emis la data de 09 10 2015) 3 Traducere din limba engleză Către: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - „Electrica S A ” Consiliul de Administrație al Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -„Electrica S A ” Str Grigore Alexandrescu nr 9, sector 1 București, România Tel: +40 21 208 59 99 Fax: +40 21 208 59 98 În atenția Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10 noiembrie 2015 Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BERD”), reprezentată de Mihnea-Andrei Crăciun, acționar al Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - „Electrica S A ” (Societatea), deținând un număr de 29 944 090 acțiuni, dorește să clarifice propunerea de a adăuga două puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor din 10 noiembrie Pentru primul punct propus votului, referirea la art 17 (21) va fi citită ca făcând referire la art 17 (23) De asemenea, pentru al doilea punct din propunerea noastră, textul supus votului va fi paragraful al doilea al acestui punct Cu stimă, /Semnătură indescifrabilă/ Mihnea-Andrei Crăciun COMUNICAT DE PRESĂ 13 01 2016 electrica s a Cristian Bușu este noul președinte al Consiliului de Administrație al Electrica SA Electrica SA, liderul pieței de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, anunță alegerea domnului Cristian Bușu în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al companiei Membru în Consiliul de Administrație al Electrica SA din anul 2014, domnul Cristian Bușu a fost ales în aceasta funcție în cadrul ședinței Consiliului din data de 13 ianuarie 2016, urmând să aibă un mandat pe un an CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Electrica SA este administrată de un Consiliu de Administrație compus din șapte membri: Arielle Malard de Rothschild, Cristian Bușu, Ioana Alina Drăgan, Corina Georgeta Popescu, Bogdan George Iliescu, Michael Adriaan Maria Boersma și Pedro Mielgo Alvarez Ședințele Consiliului se țin în mod valabil în prezența a cel puțin cinci membri, dintre care doi membri trebuie sa fie obligatoriu independenți PREZENTARE Cristian Bușu este, începând cu anul 2011, lector universitar în cadrul Academiei de Studii Economice București, unde desfășoară numeroase activități didactice În prezent, Cristian Bușu este Secretar de Stat în Ministerul Energiei și membru în Consiliul de Administrație al SIF Oltenia Până de curând, a ocupat funcția de director la sucursala centrală Marfin Bank București COMUNICAT DE PRESĂ 13 01 2016 electrica s a În perioada 2009-2013, Cristian Bușu a fost director economic în cadrul Fondului Proprietatea și membru în Comitetul Reprezentanților Anterior a ocupat, timp de patru ani, funcția de consilier economic în cadrul Departamentului Economic al Guvernului României Între anii 2000-2005, a lucrat pentru Prudential Financial, New York, ca planificator financiar/broker Din septembrie 2014, Cristian Bușu este membru al Consiliului de Administrație al Electrica SA DECLARAȚII Cristian Bușu, noul președinte al Consiliului de Administrație al Electrica SA: „În primul rând, le mulțumesc colegilor din Consiliul de Administrație pentru încrederea acordată Bazându-mă pe experiența dobândită în cadrul companiei, precum și pe sprijinul colegilor din Consiliu și al managementului Electrica, vă asigur că vom continua și chiar accelera implementarea măsurilor de eficientizare, dar și a celor mai bune practici de guvernanță corporativă Electrica este o companie stabilă din toate punctele de vedere, care își va respecta angajamentele asumate, în principal, acelea de a crea valoare pe termen lung pentru acționari prin distribuția și furnizarea de energie electrică și de a asigura servicii la standarde excepționale pentru clienți” Ioan Roșca - Director General Electrica SA: “Experiența domnului Cristian Bușu reprezintă un atu important în continuarea procesului de modernizare a companiei și, totodată, de dezoltare a unei culturi organizaționale centrate pe etică și integritate Din punctul meu de vedere, contează foarte mult faptul că avem un Consiliu de Administrație foarte echilibrat, format din profesioniști cu o mare experiență, atât la nivel național, cât și la nivel internațional Îi urez succes noului președinte și sunt convins că Electrica va continua pe drumul reformei, un drum început imediat după listarea de succes” ALTE MENȚIUNI IMPORTANTE În cadrul primei ședinte a Consiliului de Administrație a fost aprobată constituirea a trei comitete consultative, după cum urmează: 1 Comitetul de nominalizare și remunerare - Bogdan Iliescu - președintele comitetului - Arielle Malard de Rothschild - Corina Georgeta Popescu 2 Comitetul de audit - Pedro Mielgo Alvarez - președintele comitetului - Arielle Malard de Rothschild - Bogdan Iliescu 3 Comitetul de strategie, restructurare și guvernanță corporativă - Michael Adriaan Maria Boersma - președintele comitetului - Cristian Bușu - Ioana Alina Drăgan COMUNICAT DE PRESĂ 13 01 2016 Societatea de distribuție și furnizare a energiei electrice, Electrica SA este lider pe piata de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice Poziția de top este susținută atât de rezultatele economice, cât și de o experiență în domeniu ce se întinde pe mai mult de 120 ani Electrica SA are o arie de cuprindere națională - cu organizare zonală în 3 zone, pentru distribuția și furnizarea energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord și pe cuprinsul întregii țări pentru întreținere și servicii energetice Mai multe informații despre grupul Electrica pot fi găsite pe site-ul companiei www electrica ro Relația cu investitorii: J Raluca Bulumacu raluca bulumacu@electrica ro or ir@electrica ro Fax: +40212085084 Marketing, PR & CSR: Marius Chican marius chican@electrica ro Tel: 0724567017 București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de înregistrare Fiscală RO 13267221 € electrica CONVOCATORUL COMPLETAT AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE DE DISTRIBUȚIE SI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE “ELECTRICA” SA Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII COMERCIALE DE DISTRIBUȚIE SI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE — “ELECTRICA” SA (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul social in Municipiul București, str Grigore Alexandrescu, nr 9, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J40/7425/2000, Cod Unic de înregistrare nr RO 13267221, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 3 459 399 290 lei, în temeiul dispozițiilor Legii societăților nr 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr 297/2004, privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr 1/2006 privind emitentii si operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr 6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul adunărilor generale ale societăților si ale Actului Constitutiv al Societarii, CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societarii (AGOA) în data de 22 09 2014, ora 13,00(ora României), la hotel MARSHAL GARDEN, din București, Calea Dorobanților nr 50B, Sector 1, Sala Panoramic - etaj 5 In cazul in care, la data menționata mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, nu se întrunește cvorumul de prezenta, prevăzut de lege si/sau Actul Constitutiv al Societarii, se convoacă si se fixeaza cea de-a doua ședința AGOA, pentru data de 23 09 2014, ora 13,00(ora României), la sediul social al Societarii din Municipiul București, str Grigore Alexandrescu, nr 9, sector 1 - sala Radu Zâne, avand aceeași ordine de zi Doar acționarii care sunt înregistrări ca acționari ai Societarii la sfârșitul zilei de 26 08 2014 („Data de referința”) in Registrul Acționarilor Societarii tinut de SC Depozitarul Central SA au dreptul de a participa si vota in cadrul ședințelor AGOA AVAND IN VEDERE: • Ordinea de zi prevăzută prin convocatorul publicat inițial in Monitorul Oficial - Partea a IV - a, nr 4445, din data de 04 08 2014 si in ziarul Romania Libera din data de 04 08 2014, pentru AGOA din data 22 09 2014, ora 13:00 (ora României); si 1 • Solicitarea de completare a ordinii de zi a ședinței AGO A din data de 22 09 2014, ora 13:00 (ora României), formulata de acționarul Statul Roman reprezentat de Ministerul Economici prin Departamentul pentru Energie, care deține acțiuni reprezentând 48,78% din capitalul social al Societarii, prin adresa nr 1502275/20 08 2014, inregistrata la Societate sub nr 9900-17863/20 08 2014, ora 14:13 (ora României), precum si dispozițiile legale aplicabile, Ordinea de zi completata a ședinței AGO A va fi următoarea: 1 Luarea la cunoștința de Raportele de Activitate ale administratorilor neexecutivi, aferente trimestrului I si respectiv semestrului I al anului 2014, si aprobarea gradului de îndeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta ale administratorilor neexecutivi ai Societății, aferente trimestrului 1 si respectiv semestrului I al anului 2014 2 Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății prin aplicarea metodei votului cumulativ 3 Numirea unui nou Consiliul de Administrație al Societății, in conformitate cu Actul Constitutiv si a dispozițiilor legale in materie 4 Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație pentru o perioada de 4 ani 5 Aprobarea Contractului cadru de administrație ce urmează a fi încheiat de către Societate cu membrii Consiliului de Administrație 6 Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație de la Societate 7 Desemnarea unei persoane care va semna, în numele acționarilor, contractele de administrație cu membrii Consiliului de Administrație 8 Stabilirea datei de 07 10 2014 ca „Data de înregistrare”, in cazul in care hotararea a fost adoptata la prima convocare si respectiv a datei de 08 10 2014, in cazul in care hotararea a fost adoptata la a doua convocare, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotărârii AGOA, in conformitate cu art 238 din Legea nr 297/2004, privind piața de capital 9 împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, a secretarului de ședința si a secretariatului tehnic, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea precum si pentru publicarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București Precizări privind ședința AGOA Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi Convocatorul si ordinea de zi a ședinței, documentele care ttrmeaza sa fie prezentate AGOA, textul integral al proiectului de hotarare propus spre aprobare AGOA, precum si actualizarea acestuia, in cazul in care se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi, formularul utilizabil pentru procurile speciale si pentru buletinul de vot prin corespondenta, in limba romana si in limba engleza, precum si alte informații referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi, vor fi puse la dispoziția acționarilor, incepand cu data de 04 08 2014 si pana la data fixata pentru desfasurarea ședinței AGOA, in format electronic pe website-ul Societarii la adresa www electrica ro/informatii-utile/aga si la Registratura Societarii de la sediul social al acesteia, din București, str Grigore Alexandrescu, nr 9, sector 1, care funcționează de luni pana joi, intre orele 08-16,30 si vineri intre orele 08-14,00(ora României), ale fiecărei zile lucratoare 2 Pentru obținerea de copii ale acestor documente, acționarii vor formula in scris cereri, in acest sens, la Registratura Societății sau la adresa de email ir@electrica ro, astfel incat sa fie recepționate de către Societate incepand cu ora 16,30 (ora României) a datei de 04 08 2014, Societatea urmând a pune la dispoziția acționarilor, prin Registratura Societății, copiile documentelor solicitate, in termen de maxim 2 zile de la solicitare Acționarii Societății, cu indeplinirea cerințelor de identificare, pot adresa intrebari in scris, in limba romana sau in limba engleza, privind subiectele de pe ordinea de zi/activitatea societății, inaintea datei de desfășurare a AGOA, pana la data de 21 09 2014, ora 16,30 (ora României), fie prin Registratura Societarii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, sau fie prin e-mail, cu semnătură electronica extinsa incorporata, conform Legii 455/2001, privind semnătură electronica, la adresa de email ir@electrica ro, Societatea urmând a răspunde acestor intrebari in timpul ședinței AGOA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut De asemenea, se considera ca un răspuns este dat si daca informația pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societarii www electrica, ro/informatii -utile/aga Cerințele de identificare solicitate acționarilor, in toate cazurile, implica pentru persoanele fizice transmiterea unei copii a actului de identitate, iar pentru persoanele juridice transmiterea actului de identitate al reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conform cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conform cu originalul, emis de către o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicării convocatorului ședinței AGOA In toate cazurile in care documentele care atesta calitatea de reprezentant legal sunt intocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleza, acestea vor fi însorite de traducere, realizata de un traducător autorizat, in limba romana si/sau in limba engleza Propuneri de candidați pentru numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății Propunerile formulate de acționarii Societății de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori, precum si selectarea acestora, vor fi in conformitate cu dispozițiilor art l7(2) din Actul Constitutiv al Societarii Propunerile de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori, vor fi transmise la Registratura Societarii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnătură electronica extinsa incorporata, conform Legii 455/2001, privind semnătură electronica, la adresa ir@electrica ro, pana la data de 26 08 2014, ora 18:30 (ora României) Ambele modalitati de transmitere trebuie sa conțină mențiunea scrisa clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22 09 2014” Fiecare propunere de candidat pentru ocuparea postului de administrator trebuie sa fie insotita de cel puțin următoarele documente: Curriculum Vitae al candidatului din care sa reiasa experiența si pregătirea profesionala a acestuia, o copie a actului de identitate al candidatului, iar in cazul propunerilor de candidați independenți, trebuie transmise si documentele justificative care probează faptul ca aceștia indeplinesc condițiile menționate la lit a - k, ale art 17, alin 2, din actul Constitutiv al Societarii, inclusiv, dar fara a se limita, o declarație pe propria răspundere a candidatului, in forma autentica, care atesta faptul ca acesta îndeplinește toate condițiile si criteriile de independenta stabilite de lege si prin Actul constitutiv al Societarii Acționarii care fac propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori, trebuie sa îndeplinească cerințele de identificare, menționate mai sus Propunerile formulate de acționarii Societarii pentru remunerația administratorilor vor fi transmise la Registratura Societarii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnătură electronica extinsa incorporata, conform Legii 455/2001, privind semnătură electronica, la adresa ir@electrica ro, pana la data de 26 08 2014, ora 18:30 (ora României) Ambele modalitati de transmitere trebuie sa conțină mențiunea scrisa clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22 09 2014” 3 Acționarii care fac propuneri pentru remunerația administratorilor trebuie sa indeplineasca cerințele de identificare, menționate mai sus Propunerile formulate de acționarii Societarii pentru Contractul cadru de administrație ce urmează a fi încheiat de către Societate cu membrii Consiliului de Administrație vor fi transmise la Registratura Societății, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnătură electronica extinsa incorporata, conform Legii 455/2001, privind semnătură electronica, la adresa ir@electrica ro, pana la data de 26 08 2014, ora 18:30 (ora României) Ambele modalitati de transmitere trebuie sa conțină mențiunea scrisa clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22 09 2014” Acționarii care fac propuneri pentru Contractul cadru de administrație trebuie sa indeplineasca cerințele de identificare, menționate mai sus Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, precum si cu privire la acționarul care a propus respectivul candidat/precum si a candidatilor selectări in conformitate cu dispozițiile art l7(2) din Actul Constitutiv al Societății, se vor afla la dispoziția acționarilor, Ia Registratura Societarii, de luni pana joi, intre orele 08 si 16,30 si vineri intre orele 08-14,00 (ora României), ale fiecărei zile lucratoare, precum si pe website-ul Societarii la adresa www electrica ro/informatii-utile/aga, incepand cu data de 28 08 2014, ora 18,30(ora României) Lista cuprinzând propunerile de remunerație a administratorilor precum si versiunile de Contract cadru de administrație primite de către Societate ca propuneri din partea acționarilor, daca este cazul, se vor afla la dispoziția acționarilor, la Registratura Societarii, de luni pana joi, intre orele 08 si 16,30 si vineri intre orele 08-14,00 (ora României), ale flecarei zile lucratoare, precum si pe website-ul Societății la adresa www electrica ro/informatii-utile/aga incepand cu data de 28 08 2014, ora 18:30 (ora României) Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi completata, Societatea informează acționarii de faptul ca potrivit dispozițiilor Regulamentului CNVM nr 1/2006, prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate (voturile obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu cinci (5), adica numărul administratorilor ce urmează să formeze Consiliul de Administrație) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație Administratorii în funcție până la data AGOA sunt înscriși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul Consiliu de Administrație Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea întregului Consiliu de Administrație, format din cinci membri, în cadrul AGOA Administratorii în funcție la data AGOA care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ în noul Consiliu de Administrație sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință Astfel cum se detaliaza si in formularele de vot actualizate, in exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați în dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate Numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot nu poate fi mai mare decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv, sub sancțiunea anulării buletinului de vot Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGOA Acționarii reprezentând individual sau cumulat cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului ședinței AGOA, de a solicita, in scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a ședinței, sub condiția ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare si de un proiect de hotarare pentru punctele nou introduse Solicitarea scrisa de introducere a unor noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGOA, in termenul legal, va fi adresata Consiliului de Administrație al Societății, prin Registratura Societății, prin orice forma de curierat, cu confirmare de 4 primire sau prin e-mail cu semnătură electronica extinsa incorporata, conform Legii 455/2001, privind semnătură electronica, la adresa ir@electrica ro, pana la data de 20 08 2014, ora 16,30(ora României) Ambele modalitati de transmitere trebuie sa conțină mențiunea scrisa clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22 09 2014” Acționarii care fac propuneri de introducere a unor noi puncte pe ordinea de zi a ședinței, trebuie sa indeplineasca cerințele de identificare, menționate mai sus In acest scop Societatea poate solicita respectivului acționar extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de acționar si numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii care furnizează servicii de custodie Documentele prin care se justifica propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi si/sau proiectul de hotarare pentru acestea, vor fi disponibile pentru acționari, incepand cu data de 22 08 2014, ora 16,30(ora României), la Registratura Societarii, precum si pe website-ul Societarii la adresa www electrica ro/infonnatii-utile/aga Participarea acționarilor la ședința AGOÂ Acționarii inscrisi la “Data de referința”, mai sus menționata, in Registrul Acționarilor Societății, tinut si eliberat de SC Depozitatul Central SA pot vota : - personal prin vot direct; - prin reprezentant cu procura speciala; - prin corespondenta In cazul votului personal acționarii persoane fizice vor fi identificați in baza actului de identitate, iar acționarii persoane juridice vor fi identificați in baza actului de identitate al reprezentantului legal si al certificatului constatator, in original sau copie conform cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conform cu originalul, emis de către o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicării convocatorului ședinței AGOA In cazul votului prin reprezentare cu procura speciala, procurile speciale, in limba romana si/sau in limba engleza, completate si semnate de acționar, vor fi transmise, fie in original la Registratura Societarii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, fie prin e-mail cu semnătură electronica extinsa incorporata, conform Legii 455/2001, privind semnătură electronica, la adresa ir@electrica ro, astfel incat acestea sa fie recepționate de către Societate pana la data de 20 09 2014, ora 13,00(ora României), respectiv cu cel puțin 48 de ore inainte de data desfășurării ședinței AGOA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot in cadrul ședinței AGOA Ambele modalitati de transmitere a procurilor speciale trebuie sa conțină mențiunea scrisa clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22 09 2014” In cazul in care procurile speciale sunt transmise prin e-mail cu semnătură electronica extinsa incorporata, acestea vor fi depuse, in orginal, inainte de inceperea ședinței AGOA Procurile sau documentele care atesta calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate si se va face mențiune despre acestea in procesul verbal al ședinței AGOA Procurile speciale vor conține mențiunea de vot “pentru” sau “împotriva” sau “abținere” si vor fi insotite, in cazul persoanelor fizice de o copie a actului de identitate, iar in cazul persoanelor juridice de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal împreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conform cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conform cu originalul, emis de către o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicării convocatorului ședinței AGOA Un acționar poate fi reprezentat in ședința AGOA de către un singur Mandatar acționar sau o alta persoana decât acționarul 5 In cazul documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleza, acestea vor fi insotite de traducere, realizata de un traducător autorizat, in limba romana si/sau in limba engleza Acționarii vor completa procura speciala in trei trei exemplare, care vor avea următoarele destinații: un formular pentru acționar, un formular pentru reprezentant si un formular pentru emitent Procurile acționarilor care prestează servicii de custodie vor avea atașate documentele prevăzute de art 17' din Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr 6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul adunărilor generale ale societarilor Societatea accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice la adresa de email ir@electrica ro, conform Legii 455/2001, privind semnătura electronica In acest caz procura se va transmite prin semnătură electronica extinsa In cazul votului prin corespondenta, formularele buletinelor de vot, vor conține modalitatea de identificare a calitatii de acționar si numărul de acțiuni deținute, precum si mențiunea de vot “pentru” sau “împotriva” sau “abținere” a fiecărui subiect de pe ordinea de zi a ședinței, iar in cazul in care vor fi introduse noi subiecte pe ordinea da zi, buletinele de vot vor fi actualizate Buletinele de vot, in original, in limba romana sau in limba engleza, completate si semnate de acționari, insotite in cazul persoanelor fizice si a Mandatarilor de o copie a actului de identitate, iar in cazul personanelor juridice de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal, împreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conform cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conform cu originalul, emis de către o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului ședinței AGOA, vor fi transmise la Registratura Societarii, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnătura electronica extinsa incorporata, conform Legii 455/2001, privind semnătură electronica, la adresa ir@electrica ro, pana cel târziu in data de 20 09 2014, ora 13,00 (ora României), respectiv cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței AGOA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot in cadrul ședința AGOA In cazul documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleza, vot fi insotite de traducere, realizata de un traducător autorizat, in limba romana sau in limba engleza Buletinele de vot/Procurile speciale care nu sunt primite la Registratura Societarii sau prin e-mail pana la data de 20 09 2014, ora 13,00 (ora României) nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului majorității in ședința AGOA In cazul in care ordinea de zi va fi completata/actualizata, iar acționarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot completate, procurile speciale si buletinele de vot transmise anterior completarii/actualizarii ordinii de zi, vor fi luate in considerare doar pentru subiectele pe ordinea de zi pentru care si-au exercitat dreptul de votul Accesul acționarilor in sala de ședința, la data fixata pentru desfasurarea acesteia, este permis: in cazul persoanelor fizice si a Mandatarilor prin simpla proba a identității, care consta in prezentarea in original a actului de identitate, iar in cazul persoanelor juridice prin prezentarea in original a actului de identitate a reprezentantului legal, împreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conform cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de către o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA 6 Stabilirea datei de 07 10 2014, in cazul in care hotararea AGOA a fost adoptata la prima convocare, sau in 08 10 2014, in cazul in care hotarea AGOA a fost adoptata la a doua convocare ca data de inregistare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârii AGOA, in conformitate cu art 238 din Legea nr 297/2004, privind piața de capital Informații suplimentare se pot obține de la Secretariatul CA/AGOA, la numărul de telefon:021,208 50 40 si de pe website-ul Societății la adresa www electrica ro/informatii-utile/aga 7 COMUNICAT DE PRESĂ 14 12 2015 electrica s a Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electrica SA a ales y un nou Consiliu de Administrație NOUL CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE y Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electrica SA legal și statutar întrunită la prima convocare, desfășurată în data de 14 decembrie 2015, a ales, prin metoda votului cumulativ, un nou Consiliu de Administrație, format din șapte membri Acționarii Electrica au hotărât alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administrație: Arielle Malard de Rothschild, Cristian Bușu, Ioana Alina Drăgan, Corina Georgeta Popescu, Bogdan George Iliescu, Michael Adriaan Maria Boersma și Pedro Mielgo Alvarez Electrica SA va fi administrată de un Consiliu de Administrație compus din șapte membri, patru dintre administratori fiind independenți și neexecutivi Până în prezent, Consiliul de Administrație al Electrica SA a fost compus din cinci membri Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezența a cel puțin cinci membri, dintre care doi membri vor fi obligatoriu independenți PREZENTARE Arielle Malard de Rothschild este fondatorul diviziei de Piețe Emergente al Bancii de Investiții Rothschild & CIE și este managing director și vicepreședinte pentru Europa de Est al Rothschild & CIE, dar și președinte al Consiliului de Administrație al CARE France A lucrat pentru Banca Mondială și pentru Lazard, precum și în domeniul consilierii pe probleme financiare în Europa de Est și Africa de Nord Are un doctorat în economie internațională la Institutul de Științe Politice din Paris, cu specializarea în fuziuni și achiziții Are experiență în proiecte mari de privatizare în România, Polonia, Rusia, Ungaria și Maroc Din septembrie 2014, a fost membru al Consiliului de Administrație al Electrica SA Cristian Bușu este din anul 2011 lector universitar în cadrul ASE București, desfășurând numeroase activități didactice În prezent este Secretar de Stat în Ministerul Energiei A ocupat funcția de director la sucursala centrală Marfin Bank București În perioada 2009-2013, a ocupat funcția de director economic în cadrul Fondului Proprietatea și membru în Comitetul Reprezentanților Anterior a fost, timp de patru ani, consilier economic în cadrul Departamentului Economic al Guvernului României Între anii 2000-2005 a lucrat pentru Prudential Financial, New York, ca planificator financiar/broker Din septembrie 2014, a fost membru al Consiliului de Administrație al Electrica SA COMUNICAT DE PRESĂ 14 12 2015 electrica s a Ioana Alina Drăgan și-a construit experiența profesională activând deopotrivă în domeniul privat în companii precum Siemens Romania, BRD-Groupe Societe Generale, dar și în domeniul public, respectiv în cadrul Ministerului Energiei S-a specializat pe patru arii din domeniul financiar: bancar, garanții, trezorerie și proiecte de finanțare Din noiembrie 2015, a fost membru interimar al Consiliului de Administrație al Electrica SA Anterior, a fost membru în Consiliul de Administrație al companiei Nuclearelectrica În prezent, activează în cadrul Ministerului Energiei, ca Șef Serviciu Administrare la Direcția Generală de Privatizare și Adminstrare a Participațiilor Statului în Energie Este licențiată în economie, absolventă a Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din cadrul ASE București A absolvit programul WU Energy Expert, din cadrul Vienna University of Economics and Business Corina Georgeta Popescu este Secretar de Stat la Ministerul Energiei Cu o vastă experiență în domeniul energetic, a condus Departamentul Exploatare la Electrica SA, a fost director la Sucursala București OMV Trading GmbH Viena Austria și a coordonat Departamentul Power Assets la OMV Petrom De asemenea, a fost Director de Reglementări și Supraveghere a Pieței Energetice în cadrul E ON România și Director al Departamentului de Achiziție Energie Electrică la E ON Moldova Este membru în Consiliul Internațional al Marilor Rețele Electrice, Comitetul de Studiu “Cabluri insulare“ (CIGRE), Asociația Furnizorilor de Energie Electrica din România (AFFER) și Comitetul Național Român al Consiliul Mondial al Energiei (CNR-CMR) Este absolvent al Facultății de Energetică la Universitatea Politehnică București și a obținut certificare în management la The Open University Michael Adriaan Maria Boersma este consultant senior, președinte și membru în CA-ul mai multor companii, fundații, instituții și organisme consultative A fost ales membru în Consiliul de Administrație al unor companii din Olanda, SUA, Germania și Finlanda Între 2003 și 2009, a fost director general și președinte al Essent, cea mai mare companie integrată de utilități din Olanda Michael Adriaan Maria Boersma a ocupat, în 2003, funcția de președinte al Shell Global Solutions Este profesor de guvernanță corporativă în cadrul Universității TIAS din Olanda Din septembrie 2014, a fost membru al Consiliului de Administrație al Electrica SA Bogdan George Iliescu are o bogată experiență în investment banking și, totodată, în calitate de administrator independent neexecutiv într-una dintre cele mai mari zece companii din România Din 2014, ocupă funcția de director executiv BRD - Groupe Societe Generale Departamentul Corporate Finance A fost implicat în misiuni de consultanță pentru statul român privind privatizările și a derulat mandate de cumpărare pentru corporații internaționale A fost membru al echipei de consultanți pentru fuziuni și achiziții a BRD care a lucrat pentru programul de privatizare al Băncii Mondiale în România (PSAL) A absolvit Academia de Studii Economice din București și deține o diplomă de Master în management Are cunostințe solide și o experiență COMUNICAT DE PRESĂ 14 12 2015 electrica s a vastă în domeniul financiar bancar, fuziuni achiziții, privatizări și piețe de capital, consultanță strategică și restructurări Pedro Mielgo Alvarez și-a dezvoltat cariera în sectorul energetic (petrol, gaze și electricitate), al ingineriei și comerțului internațional Are o experiență foarte bogată legat de activitățile reglementate din sistemul energetic (transportul energiei electrice și distribuția de gaz), cu o mare implicare în procesele de reformă a unor companii importante, dar și pe aspecte de reglementare De-a lungul timpului, a ocupat funcții executive dar și non-executive foarte importante în companii foarte mari, printre acestea numărându-se Președinte și CEO la Red Electrica Spania și Presedinte non-executiv la Madrilena Red de Gas (din 2011 până în prezent) Este absovent al Universitații Politehnice din Madrid și a urmat mai multe specializări, inclusiv la Stanford University DECLARAȚIE Ioan Roșca - Director General Electrica SA: “Din punctul meu de vedere, Adunarea Generală a Acționarilor Electrica SA a ales astăzi un Consiliu de Administrație foarte echilibrat, ce asigură și premizele continuității decizionale Avem patru membri români și trei străini, avem membri ai fostului Consiliu de Administrație care au fost realeși și, cel mai important, avem un Consiliu de Administrație format din profesioniști cu o vastă experiență, atât la nivel național, cât și la nivel internațional Le urez succes și sunt convins că Electrica va continua pe drumul reformei și al bunei guvernanței corporative, respectandu-și, totodată, angajamentele asumate prin prospectul de listare” Societatea de distribuție și furnizare a energiei electrice, Electrica SA este lider pe piata de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice Poziția de top este susținută atât de rezultatele economice, cât și de o experiență în domeniu ce se întinde pe mai mult de 120 ani Electrica SA are o arie de cuprindere națională - cu organizare zonală în 3 zone, pentru distribuția și furnizarea energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord și pe cuprinsul întregii țări pentru întreținere și servicii energetice Mai multe informații despre grupul Electrica pot fi găsite pe site-ul companiei www electrica ro Relația cu investitorii: J Raluca Bulumacu raluca bulumacu@electrica ro or ir@electrica ro Fax: +40212085084 Comunicare și PR: Marius Chican marius chican@electrica ro Tel: 0724567017 COMUNICAT DE PRESĂ 10 11 2015 electrica s a În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Electrica SA: • A fost aprobată mandatarea Consiliului de Administrație pentru a începe negocierile cu Fondul Proprietatea pentru achiziționarea participațiilor deținute în filiale • A fost aprobată modificarea Actului Constitutiv privind numărul de membri ai Consiliului de Administrație, de la cinci la sapte, precum și modalitatea de nominalizare a candidaților pentru funcția de administrator NEGOCIERILE CU FONDUL PROPRIETATEA Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Electrica SA, desfășurată în data de 10 noiembrie 2015, a aprobat mandatarea Consiliului de Administrație al Electrica SA pentru a începe negocierile cu Fondul Proprietatea (FP) pentru achiziționarea de către Electrica a întregii participații deținute de FP la capitalul social al filialelor Electrica, respectiv Electrica Distribuție Muntenia Nord (21,99%), Electrica Distribuție Transilvania Nord (22%), Electrica Distribuție Transilvania Sud (21,99%) și Electrica Furnizare SA (22%) • Prețul oferit către Fondul Proprietatea va trebui să țină seama exclusiv de argumentele economice existente pentru această achiziție La momentul finalizării procesului de negociere, Consiliul de Administrație este obligat să facă public prețul oferit, fie el acceptat sau nu de către Fondul Proprietatea, împreună cu argumentația economică care a stat la baza ofertei • Consiliul de Administrație va trebui să încheie procesul de negociere până la data de 31 03 2016 • Aprobarea încheierii efective a contractului (inclusiv termenii specifici ai acestuia) va fi decisă de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Electrica SA a aprobat câteva modificari ale Actului Constitutiv, printre cele mai importante numărându-se: • Electrica va fi administrată de un Consiliu de administrație compus din 7 (șapte) administratori aleși de Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Societății, dintre care cel putin 4 (patru) administratori trebuie sa fie independenți și neexecutivi Până în prezent, Consiliul de administrație al Electrica SA a fost compus din 5 (cinci) membri • Statul Român, reprezentat prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, nu va putea propune mai mult de 3 (trei) candidați pentru funcția de administratori, membri in Consiliu Ceilalți 4 (patru) candidați COMUNICAT DE PRESĂ 10 11 2015 electrica s a pentru funcția de administratori vor fi în mod obligatoriu independenți și neexecutivi și vor fi propuși de ceilalți acționari • Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezența a cel puțin 5 (cinci) membri dintre care doi dintre membri vor fi obligatoriu independenți DECLARAȚIE Ioan Roșca - Director General Electrica SA: “În ceea ce privește participațiile deținute de Fondul Proprietatea, așa cum am mai spus, consider această achiziție ca fiind absolut naturală, facilitând reorganizarea grupului Nu dorim însă să facem această achiziție în orice condiții Prețul trebuie să reflecte realitățile din piață După cum se știe, am mai purtat negocieri cu Fondul la începutul acestui an, dar atunci nu am ajuns la o înțelegere” Calendar financiar 2015 Raport Trimestrial - Trimestrul III 2015 (ianuarie- septembrie) 16 noiembrie 2015 (luni) Întâlnire cu analiști financiari, consultanți de plasament, brokeri și investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente Trimestrului III 2015 19 noiembrie 2015 (joi) Aceste informații au caracter informativ și pot suferi modificari, care pot fi găsite pe site-ul companiei www electrica ro, la secțiunea Relația cu Investitorii Societatea de distribuție și furnizare a energiei electrice, Electrica SA este lider pe piata de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice Poziția de top este susținută atât de rezultatele economice, cât și de o experiență în domeniu ce se întinde pe mai mult de 120 ani Electrica SA are o arie de cuprindere națională - cu organizare zonală în 3 zone, pentru distribuția și furnizarea energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord și pe cuprinsul întregii țări pentru întreținere și servicii energetice Mai multe informații despre grupul Electrica pot fi găsite pe site-ul companiei www electrica ro Relația cu investitorii: J Raluca Bulumacu raluca bulumacu@electrica ro or ir@electrica ro Fax: +40212085084 Comunicare și PR: Marius Chican marius chican@electrica ro Tel: 0724567017 COMUNICAT DE PRESĂ 10 07 2015 electrica s a Adunările Generale Ordinară și Extraordinară Electrica SA • A fost aprobat planul anual de investiții la nivelul Grupului Electrica, în valoare de 859 690 mii lei • A fost prezentat Planul Strategic pentru perioada 2015-2018 • Au fost aprobate limitele generale ale remunerației directorilor și a altor categorii de personal PLANUL DE INVESTIȚII 9 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Electrica SA, desfășurată în data de 9 Iulie 2015, a aprobat planul anual de investiții consolidat la nivelul Grupului Electrica (CAPEX) aferent exercițiului financiar 2015 Planul anual de investiții este de 859 680 mii lei și a fost întocmit ținând cont de strategia de investiții asumată prin Prospectul de Ofertă din Oferta Publică Inițială, precum și cu respectarea reglementărilor aplicabile PLANUL STRATEGIC În cadrul Adunării Generale a Acționarilor a fost prezentat planul strategic al Consiliului de Administrație al Electrica pentru perioada 2015-2018, obiectivele prioritare fiind creșterea valorii pe termen lung pentru acționari, precum și îmbunătățirea calității serviciilor oferite consumatorului final Pentru atingerea acestor obiective prioritare, Electrica a stabilit pentru Grup câteva direcții strategice: asigurarea unei creșteri economice sustenabile, menținerea stabilității financiare, îmbunătățirea eficienței operaționale, asigurarea unei forțe de muncă implicată și calificată, adoptarea celor mai înalte standarde de guvernanță corporativă, gestionarea în mod activ a portofoliului de afaceri ALTE DECIZII IMPORTANTE Alte decizii importante adoptate de Adunările Generale Ordinară și Extraordinară: • Au fost aprobate limitele generale ale remunera ției directorilor care au contract de mandat cu Electrica, precum și a altor categorii de personal Limitele generale propuse sunt aliniate la media câștigurilor din companiile similare din sectorul energetic din România • Nu a fost aprobată propunerea făcută de consultanți, în concordanță cu bunele practici din piață, în ceea ce privește remunerația membrilor Consiliului de Administrație al Electrica Membrii Consiliului de Administrație, împreună cu managementul Electrica SA, consideră că aprobarea Planului Anual de Investiții pentru anul 2015 și a remunerației directorilor executivi (numiți prin mandat de CA) sunt factori cheie care COMUNICAT DE PRESĂ 10 07 2015 electrica s a vor consolida evoluția pozitivă a Electrica, contribuind la atingerea obiectivelor sale strategice Acordul acționarilor cu privire la strategia propusă de Consiliul de Administrație și de managementul Electrica constituie încă un pas important în procesul deja început de implementare a unui sistem de creștere a performanțelor, inclusiv prin optimizarea structurii organizaționale a companiei Referitor la remunerația membrilor Consiliului de Administrație al Electrica, acționarii au solicitat amânarea discuțiilor pentru următoarea AGA Calendar financiar 2015 Raport Semestrial - Semestrul I 2015 (ianuarie-iunie) 14 august 2015 (vineri) Întâlnire cu analiști financiari, consultanți de plasament, brokeri și investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare pentru Semestrul I 2015 20 august 2015 (joi) Raport Trimestrial - Trimestrul III 2015 (ianuarie-septembrie) 16 noiembrie 2015 (luni) Întâlnire cu analiști financiari, consultanți de plasament, brokeri și investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente Trimestrului III 2015 19 noiembrie 2015 (joi) Aceste informații au caracter informativ și pot suferi modificari, care pot fi găsite pe site-ul companiei www electrica ro, la secțiunea Relația cu Investitorii Societatea de distribuție și furnizare a energiei electrice, Electrica SA este lider pe piata de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice Poziția de top este susținută atât de rezultatele economice, cât și de o experiență în domeniu ce se întinde pe mai mult de 120 ani Electrica SA are o arie de cuprindere națională - cu organizare zonală în 3 zone, pentru distribuția și furnizarea energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord și pe cuprinsul întregii țări pentru întreținere și servicii energetice Mai multe informații despre grupul Electrica pot fi găsite pe site-ul companiei www electrica ro Relația cu investitorii: Raluca Bulumacu raluca bulumacu@electrica ro or ir@electrica ro Fax: +40212085084 Comunicare și PR: Marius Chican marius chican@electrica ro Tel: 0724567017 COMUNICAT DE PRESĂ 16 11 2015 electrica s a Raport Trimestrial - 9 luni 2015 • Profitul net a crescut cu 27% în primele nouă luni din 2015 • Grupul a înregistrat o creștere de 16% a EBITDA PROFITABILIATE Grupul ELECTRICA, lider în distribuția și furnizarea de energie electrică în România, a înregistrat în primele nouă luni din 2015 (1 ianuarie-30 septembrie) un profit net consolidat de 428 milioane lei, în creștere cu 92 milioane lei, respectiv cu 27%, față de aceeași perioadă a anului trecut Profitul operațional, în același interval de timp, a fost de 497 milioane lei, cu 22% mai mare decât în primele nouă luni din 2014 Profitul atribuibil acționarilor a crescut cu 38% în primele 9 luni ale anului 2015, față de aceeși perioada a anului trecut VENITURI ȘI CHELTUIELI În perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2015, Electrica a înregistrat venituri din exploatare în valoare de 4 133 milioane lei, în creștere cu 384 milioane lei, sau 10%, față de aceeași perioadă a anului trecut Această creștere se datorează câtorva factori semnificativi: - Veniturile din segmentul de distribuție de energie electrică au crescut cu 104 milioane lei, sau 6%, la 1 845 milioane lei, evoluție care se datorează creșterii cantității distribuite cu 6% față de perioada similară a anului 2014; - Veniturile din segmentul de furnizare de energie electrică au crescut cu 220 milioane lei, sau 7%, la 3 286 milioane lei Această evoluție se datorează în principal creșterii - ca urmare a politicilor comerciale implementate de Electrica Furnizare - a cantității furnizate cu 6% În intervalul menționat, cheltuielile operaționale, exceptând costurile cu achiziția energiei electrice, au scăzut cu 32,5 milioane lei, sau 2% Cheltuielile cu energia electrică au crescut cu 326 milioane lei, sau 20%, la 1 992 milioane lei, atât pe fondul creșterii cantităților distribuite și furnizate, cât și ca urmare a creșterii costului energiei electrice achiziționate pentru furnizare și trading Costul cu energia electrică achiziționată este principalul cost al Grupului, reprezentând 48% din venituri în primele nouă luni din 2015 ALTE MENȚIUNI IMPORTANTE • În perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2015, Grupul Electrica a distribuit aproximativ 12,7 TWh, și a furnizat aproximativ 7,6 TWh de energie electrică, către un număr de aproximativ 3,6 milioane de consumatori finali • În acest interval, contribuția segmentului de distribuție de energie electrică și a segmentului de furnizare de energie electrică la veniturile Electrica a fost de 36%, respectiv 64% COMUNICAT DE PRESĂ 16 11 2015 electrica s a Rezultate financiare 9 luni 2015 (milioane lei) 9 luni 2014 (milioane lei) Diferența % Profit net 428 336 +27% Profit operațional 497 408 +22% Venituri operaționale 4 133 3 749 +10% Cheltuieli operaționale 3 635 3 342 +9% EBITDA 765 662 +16% DECLARAȚIE loan Roșca, Director General Electrica SA: “În primele nouă luni din 2015, performanțele financiare ale Grupului Electrica sunt remarcabile Continuăm să avem o creștere de aproximativ 30 la sută a profitului net față de aceeași perioadă a anului trecut și am reușit să creștem atât veniturile din activitatea de distribuție, cât și pe cele din zona de furnizare În ceea ce privește EBITDA, avem un plus de 16 la sută, iar profitul atribuibil acționarilor a crescut cu 38% Din acest punct de vedere, suntem cel puțin în linie cu obiectivele asumate Continuăm sa facem ceea ce ne-am angajat, inclusiv prin prospectul de listare, să investim în rețelele de distribuție, în tehnologie de ultimă generație, fapt care se reflecta deja pozitiv în rezultatele noastre operaționale, dar și în îmbunătățirea calității serviciilor oferite, precum și în scăderea cheltuielilor de mentenanță De asemenea, continuăm procesul de reformare profundă a companiei, proces început în urmă cu ceva timp cu restructurarea energică a zonei de servicii energetice Pe lângă măsuri concrete de îmbunătățire a productivității muncii și a calității serviciilor, am reușit să implementăm cele mai bune practici de guvernanță corporativă În această etapă, mizăm pe o creștere sustenabilă, care să asigure stabilitatea financiară a companiei și poziția de lider de piață” CALENDAR FINANCIAR 2015 Întâlnire cu analiști financiari, consultanți de plasament, brokeri și investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente Trimestrului III 2015 19 noiembrie 2015 (joi) Aceste informații au caracter informativ și pot suferi modificări, care pot fi găsite pe site-ul companiei www electrica ro, la secțiunea Relația cu Investitorii Societatea de distribuție și furnizare a energiei electrice, Electrica SA este lider pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice Poziția de top este susținută atât de rezultatele economice, cât și de o experiență în domeniu ce se întinde pe mai mult de 120 ani Electrica SA are o arie de cuprindere națională - cu organizare zonală în trei zone pentru distribuția și furnizarea energiei electrice: COMUNICAT DE PRESĂ 16 11 2015 electrica s a Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord și pe cuprinsul întregii țări pentru întreținere și servicii energetice Mai multe informații despre grupul Electrica pot fi găsite pe site-ul companiei www electrica ro Relația cu investitorii: J Raluca Bulumacu raluca bulumacu@electrica ro or ir@electrica ro Fax: +40212085084 Comunicare și PR: Marius Chican marius chican@electrica ro Tel: 0724567017 COMUNICAT DE PRESĂ 15 05 2015 electrica s a Raport Trimestrial - Trimestrul I 2015 • Profitul net a crescut cu 32% în primul trimestru din 2015 • Grupul a înregistrat o creștere de 8% a EBITDA PROFIT Grupul ELECTRICA, lider în distribuția și furnizarea de energie electrică în România, a înregistrat în Trimestrul I din 2015 un profit net consolidat de 127 milioane lei, ceea ce înseamnă o creștere cu 31 milioane lei, respectiv cu 32%, față de primul trimestru al anului trecut Profitul operațional pe Trimestrul I 2015 a fost de 143 milioane lei, cu 9% mai mare decât în aceeași perioadă din 2014 VENITURI ȘI CHELTUIELI Veniturile operaționale au totalizat, în primul trimestru din acest an, 1 426 milioane lei, în creștere cu 129 milioane lei, respectiv 10%, față de perioada similară din 2014 În intervalul menționat, cheltuielile operaționale au crescut cu 117 milioane lei prin achiziționarea unei cantități mai mari de energie, corelată cu creșterea cantității distribuite cu 6%, raportat la trimestrul I al anului trecut ALTE MENȚIUNI IMPORTANTE • În primele trei luni din 2015, Grupul Electrica a înregistrat o creștere de 8% a EBITDA, atingând nivelul de 230 milioane lei • Partea profitului net cu creșterea cea mai semnificativă, respectiv 45%, este cea care revine acționarilor Electrica SA Această creștere a fost generată de rezultatele din segmentul de servicii energetice, ca urmare a restructurării și deconsolidării uneia dintre societăți Rezultate financiare T1 2015 (milioane lei) T1 2014 (milioane lei) Diferența % Profit net 127 96 +32% Profit operațional 143 131 +9% Venituri operaționale 1,426 1,297 +10% Cheltuieli operaționale 1,283 1,166 +10% EBITDA 230 214 +8% DECLARAȚIE loan Roșca, Director General Electrica SA: "Pentru că ne apropiem cu pași mari de împlinirea unui an de la momentul istoric al listării Electrica, vreau să evidențiez faptul că și în primul trimestru din 2015, ca de altfel, în toată această perioadă, compania a continuat evoluția remarcabilă a profitabilității Performanțele financiare deosebite sunt rezultatul unei strategii clare și a unui proces continuu de COMUNICAT DE PRESĂ 15 05 2015 electrica s a eficientizare a activităților din toate segmentele Dincolo însă de performanțele financiare remarcabile, Electrica face pași importanți în implementarea celor mai bune practici de guvernanță corporativă la nivelul Grupului, dar și în dezvoltarea unei culturi organizaționale bazate pe etică și pe profesionalism” CALENDAR FINANCIAR 2015 Întâlnire cu analiști financiari, consultanți de plasament, brokeri și investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente Trimestrului I 2015 (teleconferinta) 21 mai 2015 (joi) Raport Semestrial - Semestrul I 2015 (ianuarie-iunie) 14 august 2015 (vineri) Întâlnire cu analiști financiari, consultanți de plasament, brokeri și investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare pentru Semestrul I 2015 (teleconferinta) 20 august 2015 (joi) Raport Trimestrial - Trimestrul III 2015 (ianuarie- septembrie) 16 noiembrie 2015 (luni) Întâlnire cu analiști financiari, consultanți de plasament, brokeri și investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente Trimestrului III 2015 (teleconferinta) 19 noiembrie 2015 (joi) Aceste informatii au caracter informativ si pot suferi modificari, care pot fi gasite pe site-ul companiei www electrica ro, la secțiunea Relația cu Investitorii Societatea de distribuție și furnizare a energiei electrice, Electrica SA este lider pe piața de distribuție si furnizare a energiei electrice din Romania, precum și unul dintre cei mai importanti jucatori din sectorul serviciilor energetice Poziția de top este susținută atât de rezultatele economice, cât și de o experiență în domeniu ce se întinde pe mai mult de 120 ani Electrica SA are o arie de cuprindere națională - cu organizare zonală în 3 zone, pentru distribuția și furnizarea energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord și pe cuprinsul întregii țări pentru întreținere și servicii energetice Mai multe informatii despre grupul Electrica pot fi gasite pe site-ul companiei www electrica ro Relația cu investitorii: Raluca Bulumacu raluca bulumacu@electrica ro or ir@electrica ro Fax: +40 21 208 5084 Comunicare si PR: Marius Chican marius chican@electrica ro Tel: 0724567017 COMUNICAT DE PRESĂ 16 03 2015 electrica s a Rezultate financiare - 2015 • Profitul net al Electrica a crescut cu 17% în 2015 • Compania a propus actionarilor plata unui dividend brut de 0,86 lei/acțiune PROFITABILIATE Grupul ELECTRICA, lider în distribuția și furnizarea de energie electrică în România, a înregistrat în anul 2015 un profit net consolidat de 482 milioane lei, în creștere cu 69 milioane lei, respectiv cu 17%, față de aceeași perioadă a anului trecut Profitul atribuibil acționarilor Electrica SA, excluzând partea atribuibilă acționarilor minoritari ai filialelor, este de 362,7 milioane lei, cu 22% mai mare decât în anul anterior Consiliul de Administrație al Electrica S A a avizat și a înaintat spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2016 propunerea de a distribui un dividend brut în valoare de 0,8600 lei pe acțiune pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 Valoarea totală brută a dividendelor este de aproximativ 291,6 milioane de lei, reprezentând un procent de 80,4% din profitul net consolidat atribuibil acționarilor Electrica S A Profitul operațional, în același interval de timp, a fost de 569 milioane lei, cu 11,4% mai mare decât în anul 2014 VENITURI ȘI CHELTUIELI Veniturile Grupului Electrica în anul 2015 au reprezentat 5 503 milioane lei, ceea ce înseamnă o crestere cu 459 milioane lei, reprezentand 9% comparativ cu 2014 Această creștere se datorează câtorva factori semnificativi: - Veniturile din segmentul de distribuție au crescut cu 138 milioane lei, sau 5,6%, până la 2 613 milioane lei în 2015, față de 2 475 milioane lei în 2014 Acest plus s-a datorat în principal creșterii cantității distribuite; - Veniturile din activitatea de furnizare (excluzând veniturile din certificate verzi) au crescut cu 281 milioane lei sau 7,3%, la 4 142 milioane lei în 2015, de la 3 861 milioane lei în 2014 Acest spor se datorează creșterii cu 7,6% a cantității furnizate, care anulează efectul scăderii cu 4,7% a tarifului mediu de furnizare COMUNICAT DE PRESĂ 16 03 2015 electrica s a - Electrica Serv a avut o îmbunătățire în ceea ce privește veniturile externe (servicii prestate pentru companii din grupului Electrica), de la 22 milioane lei în 2014 la 33 milioane lei în 2015 Cheltuiala cu achiziția de energie electrică la nivel de Grup a crescut cu 370 milioane lei sau 15,7%, la 2 719 milioane lei în 2015, de la 2 349 milioane lei în 2014 Majorarea este rezultată, în principal, din cresterea cantităților furnizate Ca procent din venituri, costul cu achiziția de energie electrică a reprezentat principalul cost la nivel de Grup, reprezentând 49,4% în 2015 și 46,6% în 2014 * 5 * În același interval, cheltuielile cu salariile și beneficiile angajaților au scăzut cu 76 milioane lei sau 10,2%, la 663 milioane lei ALTE MENȚIUNI IMPORTANTE • În 2015, Grupul Electrica a distribuit aproximativ 17,1 TWh (în creștere cu 5% față de 2014) către un număr de aproximativ 3,65 milioane de utilizatori • Operatorii de distribuție ai Electrica au distribuit aproximativ 39,8% din energia electrică totală distribuită la nivel național • Electrica Furnizare este lider de piață atât pe piața reglementată, cât și pe cea concurențială, cu o cotă de piață de 37,98%, respectiv 14,13% în 2015, conform datelor communicate de ANRE pentru primele 9 luni din 2015 Rezultate financiare 2015 (milioane lei) 2014* (milioane lei) Diferența % Venituri operaționale 5 503 5 044 +9% Cheltuieli operaționale 5 145 4 710 +9% EBITDA ajustata 925 884 +4,6% Profit operațional 569 511 +11,4% Profit net 482 413 +17% (*) Retratat ca urmare a aplicarii IFRIC 21 incepand cu 1 ianuarie 2015 COMUNICAT DE PRESĂ 16 03 2015 electrica s a DECLARAȚIE Iuliana Andronache, Director General Electrica SA: “Performanțele obținute de Grupul Electrica în anul 2015 sunt remarcabile Rezultatul financiar al companiei s-a îmbunătățit într-un mod consistent comparativ cu anul precedent, fiind influențat în special de un rezultat pozitiv al segmentului de furnizare și de o îmbunătățire a rentabilității segmentului de distribuție Investițiile realizate în rețelele noastre de distribuție, în tehnologie și, desigur, în oameni se văd deja în performanțele noastre operaționale, dar și în îmbunătățirea calității serviciilor prestate Și în 2015, am continuat procesul accelerat de reformare a companiei și de implementare a celor mai bune practici de guvernanță corporativa, cu rezultate foarte bune” Societatea de distribuție și furnizare a energiei electrice, Electrica SA este lider pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice Poziția de top este susținută atât de rezultatele economice, cât și de o experiență în domeniu ce se întinde pe aproape 120 ani Electrica SA are o arie de cuprindere națională - cu organizare zonală în trei zone pentru distribuția și furnizarea energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord și pe cuprinsul întregii țări pentru întreținere și servicii energetice Mai multe informații despre grupul Electrica pot fi găsite pe site-ul companiei www electrica ro Relația cu investitorii: 9 Raluca Bulumacu raluca bulumacu@electrica ro or ir@electrica ro Tel: 0731796111 Comunicare și PR: 9 Marius Chican marius chican@electrica ro Tel: 0724567017 COMUNICAT DE PRESA 28 04 2015 electrica s a Adunările Generale Ordinară și Extraordinară Electrica SA - 27 aprilie • Aprobarea situațiilor financiare ale Electrica pentru anul 2014, urmând să se plătească un dividend brut de 0 7217 lei pe acțiune în data de 15 Iulie 2015 • Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2015 APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE 2014 În cadrul Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Electrica SA, desfășurată în data de 27 aprilie, au fost aprobate situațiile financiare anuale individuale și consolidate ale Electrica, precum și ale filialelor din cadrul Grupului, pentru exercițiul financiar 2014 Conform situațiilor financiare consolidate s-a raportat un profit net din operațiunile curente, aferent Grupului, de 288 mil lei, mai mare cu 18% față de cel raportat în 2013 DIVIDENDE Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2014, precum și distribuirea de dividende în valoare de 0 7217 lei pe acțiune, ceea ce înseamnă o creștere cu 568% comparativ cu 2013 Dividendele vor fi plătite în data de 15 Iulie 2015 ALTE DECIZII IMPORTANTE Alte decizii importante adoptate de Adunările Generale Ordinară și Extraordinară au fost: • A fost aprobat Raportul anual al Consiliului de Administrație al Electrica privind activitatea pentru exercițiul financiar 2014; • Au fost aprobate bugetele de venituri și cheltuieli aferente exercițiului financiar 2015, atât pentru Electrica SA, cât și pentru filialele sale; • Nu a fost aprobat planul anual de investiții consolidat la nivelul grupului Electrica aferent exercițiului financiar 2015; • Nu au fost aprobate propunerile făcute de consultanții societății, în concordanță cu bunele practici din piață, în ceea ce privește remunerația membrilor Consiliului de Administrație al Electrica, precum și a limitelor generale ale remunerației directorilor care au contract de mandat cu Electrica Consiliul de Administrație împreună cu managementul Grupului Electrica va depune toate eforturile pentru a atinge toate obiectivele stabilite prin bugetele de venituri și cheltuieli aprobate pentru anul 2015 COMUNICAT DE PRESA 28 04 2015 electrica s a Calendar financiar 2015 Întâlnire cu analiști financiari, consultanți de plasament, brokeri și investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente anului 2014 30 aprilie 2015 (joi) Raport Trimestrial - Trimestrul I 2015 (ianuarie-martie) 15 mai 2015 (vineri) Întâlnire cu analiști financiari, consultanți de plasament, brokeri și investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente Trimestrului I 2015 21 mai 2015 (joi) Raport Semestrial - Semestrul I 2015 (ianuarie-iunie) 14 august 2015 (vineri) Întâlnire cu analiști financiari, consultanți de plasament, brokeri și investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare pentru Semestrul I 2015 20 august 2015 (joi) Raport Trimestrial - Trimestrul III 2015 (ianuarie-septembrie) 16 noiembrie 2015 (luni) Întâlnire cu analiști financiari, consultanți de plasament, brokeri și investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente Trimestrului III 2015 19 noiembrie 2015 (joi) Aceste date au caracter informativ și pot suferi modificări, care pot fi găsite pe site-ul companiei www electrica ro, la secțiunea Relația cu Investitorii Societatea de distribuție și furnizare a energiei electrice, Electrica SA este lider pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice Poziția de top este susținută atât de rezultatele economice, cât și de o experiență în domeniu ce se întinde pe mai mult de 120 ani Electrica SA are o arie de cuprindere națională - cu organizare zonală în 3 zone, pentru distribuția și furnizarea energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord și pe cuprinsul întregii țări pentru întreținere și servicii energetice Mai multe informații despre grupul Electrica pot fi găsite pe site-ul companiei www electrica ro Relația cu investitorii: Raluca Bulumacu raluca bulumacu@electrica ro or ir@electrica ro Fax: +40 21 208 5084 Comunicare și PR: Marius Chican marius chican@electrica ro Tel: 0724567017 electrica s a s c Filiala de Distribuție a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA Cod de înregistrare Fiscala RO 14506181 Str Mărășești 44 Ploiești Județul Prahova Tel: 0244 405001 www mndelectrica ro Fax: 0244 405004 Cod operator date cu caracter personal 18014 NOTA privind fundamentarea propunerii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, ca principal instrument de programare, atat a rezultatelor financiare cat si a fondurilor necesare, a fost intocmit pe macheta de buget „Dl Costuri si Venituri” _ formatul raportării către ANRE in conformitate cu cerințele SC Electrica București, comunicate prin adresa nr 9900/7645/16 01 2015 In proiecția indicatorilor pentru anul 2015 s-au avut in vedere, pe de o parte, realizările preliminate pentru anul 2014, atat pe total societate cat si pe fiecare din cele doua activitati prevăzute in macheta, respectiv activitatea reglementata si activitatea nereglementata, cat si valorile aprobate de ANRE pentru perioada a treia de reglementare, anii 2015-2018, transmise prin adresa nr 1345/09 01 2015 Pentru comparabilitate, valorile admise de ANRE, in termeni 2013, au fost actualizate cu rata inflației stabilita si transmisa de autoritate pentru perioada 2014-2015 In proiecția valorilor bugetate pentru anul 2015, s-a urmărit incadrarea in valorile aprobate de ANRE pentru: > venituri reglementate (venitul anual liniarizat); > costuri variabile; > costuri controlabile; > costuri necontrolabile; > obținerea tintei de profit pe activitatea reglementata cel puțin la nivelul rentabilității luata in considerare de ANRE (BAR x RRR) Valorile se regăsesc in Anexa 3 „Stabilirea venitului reglementat 2014-2018”, din adresa ANRE nr 1345/09 01 2015 Astfel, veniturile din energie, in suma de 711 333 mii lei, sunt: ■ 675 915 mii lei energie activa - mai mari decât rezultatele stabilite in urma calculelor de liniarizare a venitului reglementat, intrucat se estimează o creștere a cantitatii de energie distribuite ; ■ 32 918 mii lei energie reactiva; ■ 2 500 mii lei venituri din Piața de Echilibrare Veniturile din energie bugetate pentru 2015 sunt mai mici decât cele realizate in anul 2014 din cauza reducerii tarifelor de distribuție in anul 2015 cu 3% fata de 2014 si a tendinței de scădere a energiei distribuite pe arealul filialei Costurile variabile, in valoare de 196 751 mii lei, sunt cu 7% mai mari decât cele recunoscute de autoritate in tarifele de distribuție ale anului 2015, ca urmare a estimării unei creșteri a cantitatii de energie electrica achiziționate in anul 2015, corespunzătoare creșterii energiei distribuite Precizam ca aceste cheltuieli sunt mai mici decât cele preliminate pentru anul 2014 Menționam, de asemenea, ca valoarea recunoscuta de ANRE reprezintă soldul net dintre cheltuielile cu achiziția de CPT si veniturile din Piața de Echilibrare In costurile variabile prevăzute in buget este prezentata valoarea bruta a cheltuielilor, neinfluentata de veniturile din Piața de Echilibrare Pentru incadrarea in cheltuielile controlabile admise de ANRE, de 217 237 mii lei, a fost necesar a se proiecta pentru anul 2015 costuri mai mici, pentru toate elementele de cheltuieli Astfel, dintre grupele mari de costuri controlabile, se constata reduceri semnificative, pe activitatea reglementata, la următoarele: > cap 1 1 - Costuri cu materii prime si materiale consumabile: • de la 6 821 mii lei in 2014, la 6 197 mii lei in 2015, cu 624 mii lei mai puțin in valori absolute (scădere de 9,2%); > cap 1 4 - Costuri cu lucrări de intretinere si reparații executate de terti: • de la 56 324 mii lei in 2014 la 37 684 mii lei in 2015, cu 18 640 mii lei mai puțin in valori absolute (scădere de 33,9%); > cap 1 9 - Costuri cu alte servicii executate de terti: • de la 64 053 mii lei in 2014 la 57 122 mii lei in 2015, cu 6 931 mii lei mai puțin in valori absolute (scădere de 10,8%); > cap 1 10- Costuri legate de personal: • de la 96 305 mii lei in 2014 la 88 157 mii lei in 2015, cu 8 148 mii lei mai puțin (scădere de 8,5%) In acest fel, se propune o valoare pentru costurile controlabile pe activitatea reglementata de 211 736 mii lei, cu 13,4% mai mica decât preliminatul anului 2014 2 La costurile necontrolabile, reduceri semnificative pe activitatea reglementata s-au făcut la următoarele capitole: > cap 2 1 - Costuri cu plata impozitelor, redeventelor si taxelor: • de la 25 021 mii lei in 2014, la 20 840 mii lei in 2015, cu 4 181 mii lei mai puțin (scădere de 16,7%); > cap 2 3 - Contribuții aferente cheltuielilor cu personalul: • de la 26 693 mii lei in 2014, la 21 835 mii lei in 2015, cu 4 858 mii lei mai puțin (scădere de 18,2%), ca urmare a diminuării fondului de salarii si a reducerii cu 5% a cotei de CAS Astfel, pe activitatea reglementata, in propunerea de buget pe anul 2015, cu venituri totale de 712 634 mii lei, costuri variabile de 196 751 mii lei, costuri de operare si mentenanta de 254 861 mii lei si influenta din amortizarea reglementata de 108 402 mii lei, rezulta un profit brut 152 621 mii lei, superior rentabilității calculate cu RRR de 7,7% (119 792 mii lei), cu 27,4% In ceea ce privește activitatea nereglementata, s-au propus venituri in valoare de 42 352 mii lei, cu 1 326 mii lei mai mult decât preliminatul anului 2014 (creștere de 3,2%) In categoria acestor venituri se regăsesc veniturile din chirii, taxe incasate pentru emiterea de avize de amplasament, avize de racordare, diverse taxe pentru utilizare rețea (constatare contravenții, deconectari/reconectari consumatori rau platnici din rețea, inlocuiri contoare la cerere, remedieri deranjamente din vina consumatorului, asistenta tehnica transport agabaritic, venituri din lucrări refacturate la terti, altele) Cheltuielile propuse pe activitatea nereglementata, au fost dimensionate cu 706 mii lei mai puțin decât cele realizate in 2014 (scădere de 2%), obtinandu-se astfel un profit de 5 615 mii lei, cu 2 032 mii lei mai mult decât cel estimat a se realiza in 2014 Pe total societate, rezultatul brut propus este de 165 500 mii lei La obținerea acestui rezultat, pe langa veniturile si costurile controlabile si necontrolabile din activitatea reglementata si nereglementata, prezentate mai sus, s-au avut in vederea următoarele categorii de venituri si cheltuieli: • Venituri din subvenții pentru investiții de 17 000 mii lei; • Alte costuri de exploatare neincluse in calculul venitului reglementat, in valoare de 118 138 mii lei; din acestea, ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile cu amortizarea contabila de 106 798 mii lei, care sunt mai mici decât cele cu amortizarea reglementata; 3 • Cheltuieli legate de restructurare (de 5 494 mii lei) si contribuțiile aferente acestora (de 1 166 mii lei) Pentru stabilirea sumelor de restructurare, s-a avut in vedere dimensionarea corespunzătoare a numărului potențial de disponibilizări (92 salariati), in condițiile pachetelor prevăzute in CCM La acestea au fost aplicate cotele de contribuții in vigoare • Veniturile si cheltuielile cu provizioanele; • Veniturile si cheltuielie din activitatea financiara Anexam următoarele: • Adresa SC Electrica nr 9900/7645/16 01 2015; • Adresa ANRE nr 1345/09 01 2015; • Centralizator 2014-2015; • Buget macheta ANRE 2014-2015; • Anexa 1 OMF BVC 2014-2015; • Program de restructurare pentru anul 2015 î DIRECTO 1^1 ECONOMIC, Ec Gabriela BLAGQI 4 RO 400 380 Cluj, str Iltft Măcelarii 28A, Nr 8354/24 02 2016 Societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRÂREA nr 2 din 24 02 2016 -EXTRAS- Consiliul de Administrație al Societății Filiala de Distribuție a Energiei Electrice “Electrica Distribuție Transilvania Nord” S A întrunit în data de 24 02 2016, în temeiul HGR nr 1342/2001 privind reorganizarea S C FDEE Electrica S A si a HGR nr 675/2007 privind reorganizarea prin divizare parțială a societăților comerciale de distribuție și furnizare a energiei electrice, filiale ale Societății Comerciale “Electrica” SA și Legea nr 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, actualizata, în baza Hotărârii A G A “Electrica Distribuție Transilvania Nord”-S A nr 9/28 10 2013 privind numirea Consiliului de Administrație si a Hotărârii Consiliului de Administrație nr l din 16 01 2015 privind alegerea președintelui, în conformitate cu prevederile art 18 și 19 lit A din Statutul Societății FDEE “Electrica Distribuție Transilvania Nord” S A privind luarea și respectiv emiterea hotărârilor, în urma analizei și dezbaterii materialelor prezentate conform ordinei de zi, HOTĂRĂȘTE: Art 1-2 Art 3 Avizează, in vederea aprobării in Adunarea Generala a Acționarilor SFDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord SA a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2016, conform Notei de fundamentare nr 6401/18 02 2016 Art 4-20 Secretariat CA/AGA, Andreea Luminița ABRUD Angelica OLTEAN ■B Hotararea CA nr 2 din 24 02 2016 art 3 Electrica - Answers to questions received following H1 2014 results presentation Question Answer Segment Va rugam sa detaliati impactul structurii Electrica (holding-subsidiare) asupra fluxului de dividende dintre subsidiare-holding-actionari si asupra rezultatelor financiare ale companiei Cand anticipati ca va fi luata o decizie cu privire la modalitatea de capitalizare a subsidiarelor de distributie? Cristian Popa, CFA Investment Manager ING Asigurari de Viata SA As stated in the Prospectus, dividends will be based on the consolidated net profit attributable to the shareholders for the year ended The decision regarding the method to be used to transfer the capital towards the subsidiaries will be taken by the BoD HQ Va rugam sa comentati despre stadiul restructurarii/lichidarii subsidiarelor de prestari servicii si impactul asteptat asupra rezultatelor anului curent Cristian Popa, CFA Investment Manager ING Asigurari de Viata SA The status of the services companies is the following: SE Banat is in insolvency (Law no 85/2006), SE Dobrogea and SE Moldova are in liquidation, SE Oltenia received the approval for insolvecy with restructuration, SE Muntenia continues its normal activity These procedures are planned to be finished before the year end Service companies In parametrii negociati cu ANRE exista o crestere pierderilor de retea fata procentul de 9 5% recunoscut pentru 2013? Vedeti o solutie pe termen scurt pentru mitigarea diferentelor dintre pierderile efective si cele recunoscute de reglemntator? Cristian Popa, CFA Investment Manager ING Asigurari de Viata SA The 9 5% was the level accepted for the last regulatory period For the current regulatory period please see Please see the Distribution companies overview for network losses (GWh and RON) in the Presentation of the H1 2014 Results Distribution Cum au evoluat cantitatile distribuite si furnizate fata de perioada similara a anului trecut? Quantity supplied decreased by 6%, distributed: almost stable: -0 2% Distribution Cat a reprezentat consumul tehnologic (in %) pentru activitatea de distributie pe primele sase luni ale anului 2014 si pe primele sase luni ale anului 2013? Please see the Distribution companies overview for network losses (GWh and RON) in the Presentation of the H1 2014 Results Distribution Care a fost pretul mediu de achizitie a energiei pentru pierderile din distributie pe 1H 2014 si 1H 2013? Care este strategia privind achizitia de energie pentru acoperirea pierderilor? Please see the Distribution companies overview for network losses (GWh and RON) in the Presentation of the H1 2014 Results Distribution Page 1 of 7 Electrica - Answers to questions received following H1 2014 results presentation Question Answer Segment Cat au reprezentat cheltuielile de mentenanta pentru activitatea de distributie in semestrul I si cum au evoluat fata de anul trecut? The repairs and maintenance expense for the distribution segment (including the external electricity) have decreased by 26% Distribution Rezultatul segmentului de distributie pe trimestrul II a fost mai slab comparativ cu perioada similara a anului trecut Care ar fi explicatia? In May 2014 all the distribution companies have paid the special construction tax, amounting around RON 24 million The tax will be recovered in 2015 Distribution Care ar fi explicatia cresterii profitului obtinut din activitatea de furnizare fata de anul anterior? The profit increased in H1'14 compared to H1'13 due mainly to the increase in profit for households and non-households clients, that did not use their eligibility right, at CPC tariffs, the increase in profit for the households clients with regulated tariffs and the increase in profit forr energy trading on competitive market and to the decrease in supply costs Supply What amount is to be paid back for green certificates invoiced more than accepted by law? (Daniela Mandru) The energy suppliers invoice the green certificates to the clients at the regulated tariffs established by ANRE As the regulator does not disclose the componence of the revenues and costs taken into consideration in the tariff, Electrica Furnizare can not provide information regarding the amount to be reimbursed related to green certificates Supply Page 2 of 7 Electrica - Answers to questions received following H1 2014 results presentation Question Answer Segment What happened in H1'14? from where this huge increase in EBIT from RON 81m in H1'13 to RON 144m in H1'14 Penalties for early termination of the contracts of RON 23 6m partially explain the increase What for the rest? The profit increased in H1'14 compared to H1'13 due mainly to the increase in profit for households and non-households clients, that didnt use their eligibility right, at CPC tariffs, the increase in profit for the households clients with regulated tariffs and the increase in profit forr energy trading on competitive market and to the decrease in supply costs Supply See H1'13 vs H2'13 What is the explanation for this huge difference in H1 EBIT vs H2 EBIT Is this a business pattern? Should I expect that in H2'14 the EBIT to be considerably lower compared with H1'14? We cannot define a business pattern for the supply activity as this activity is influenced by various factors such as energy prices, customers lost, customers gained Supply Care este stadiul procesului de lichidare/insolventa a societatilor de servicii? Cand va asteptati ca acest proces de lichidare sa fie finalizat? Care ar fi planul privind companiile in insolventa? Care ar fi pierderile totale prognozate pe intreg anul 2014 aferente acestui segment (servicii aferente retelelor de distributie externe)? The status of the services companies is the following: SE Banat is in insolvency (Law no 85/2006), SE Dobrogea and SE Moldova are in liquidation, SE Oltenia received the approval for insolvecy with restructuration, SE Muntenia continues its normal activity These procedures are planned to be finished before the year end Service companies Eliminand din rezultatul aferent sediului central veniturile financiare si cele obtinute de la participatiile minoritare, rezultatul este mai slab comparativ cu anul anterior Care ar fi explicatia? As compared to last year the headquarter revenues were smaller as there weren't signed anymore the contracts for management and consultancy services with the subsidiaries HQ Are you interesed in Enel distribution assets from Romania? Yes, Electrica analyzes and is interested in Enel's assets, however the decision is an attribute of the GMS HQ Page 3 of 7 Electrica - Answers to questions received following H1 2014 results presentation Question Answer Segment De ce a crescut profitul pe furnziare? Veniturile au scazut cu RON 364m iar costul electricitatii achizitionate pentru furnziare si trading a scazut cu RON 309m The profit increased in H1'14 compared to H1'13 due mainly to the increase in profit for households and non-households clients, that didnt use their eligibility right, at CPC tariffs, the increase in profit for the households clients with regulated tariffs and the increase in profit forr energy trading on competitive market and to the decrease in supply costs Supply Marja profitului este foarte mare (mai mare decat reglementata)? Este sustenabila? The regulated margin applies only to regulated customers, not to the competitive market customers Supply Care sunt cantitatile furnizate? Split pe reglementat, liber? De ce au scazut cantitatile mai mult decat media la nivel national? (consumul pe tara a scazut 0 8% iar Transelectrica a transportat 3% mai putina energie in 1H14) 1 5 Twh on competitive market and 3 1 Twh on the regulated market Supply Cheltuielile cu IPO au fost inregistrate deja? Please see IPO Proceeds in the Presentation of the H1 2014 Results The costs were registered in July 2014 HQ Care sunt caractersiticile noii perioade de reglementare? Cat este BAR? Please see the Distribution highlights and Market Overview in the Presentation of the H1 2014 Results Distribution Care au fost volumele pt distributie? Split pe inalta/medie/joasa tensiune? Please see the Distribution segment s overview in the Presentation of the H1 2014 Results Distribution Deja EBIT/BAR (vechiul BAR de RON 4000m) e cam peste rata reglementata Mai poate creste? EBIT is not solely related to the regulated activity, so the comparsion is not entirely correct Distribution Page 4 of 7 Electrica - Answers to questions received following H1 2014 results presentation Question Answer Segment Ce e inclus in External electricity network maintenance? External electricity network maintenance comprises the services companies providing repairs and maintenance for other distribution companies Distribution According to H1'14 report of Transelectrica net domestic consumption stabilised in H1'14 vs H1'13 (26 6TWh vs 26 4TWh) However the quantities supplied by Electrica declined by 6% over the same period Why? The decrease by 6% of the quantity supplied by Electrica Furnizare in H1 2014 compared to H1 2013 is due to: 1 3% reduction in the national electricity consumption (reported by INS), loosing non-households clients at CPC prices and non-households at negociated prices through guaranteed tariff contracts until Dec'13, that chose another supplier in 2014; loosing SNGN Romgaz, that covered its consumption through self-supply using Iernut thermoelectric plant; loosing clients in H2 2013 that impacted 2014, the difference in volume between the clients lost and those gained in H1'14 Supply H1'14 Electrica BoD report mentions that distribution revenues accounted for 33% of group revene4us This percentage is calculated using net amounts (excluding intra-segment reveneus)? Distribution revenues represent 33% of the Group revenues (including intra-segment revenues) before consolidation adjustments Distribution What is realised grid losses figure in H1'14 (percentage or Mwh)? Please see the Distribution segment s overview for network losses (GWh and RON) in the Presentation of the H1 2014 Results Distribution What represents other operating revenues of RON 73 94m in H1'14? 5 How much of H1'14 is RAB CAPEX? Laura Simion, CFA Equity Analyst BRD Other operating revenues refer mainly to services rendered to other parties (e g rent, IT services), radio and tv tax Distribution Page 5 of 7 Electrica - Answers to questions received following H1 2014 results presentation Question Answer Segment What is realised grid losses figure in H1'14 (percentage or Mwh)? GWh, % and RON for each distribution subsidiary Distribution Did you retake negotiations with Fondul Proprietatea for buying minority stakes in EDTS, EDTN, EDMN? We take into consideration to restart the negotiations with FP after the appointment of the BoD HQ Thus, you expect further losses from liquidation of distressed subsidiaries in next quarters? No, no other losses are expected as the costs will be covered through the companies' assets sale Distribution Please give us some more information regarding supply side activity What drove EBITDA so high considering 6% decrease in volumes? Please see above Supply How much of the supply profit comes from the regulated market? From the supply profit around 65% comes from the regulated activity Supply How much was the tax on EON sale? The tax on EON sale is 8 52 mn RON HQ why was the tax rate ~22% in the second quarter as compared to the 16% corporate rate in Romania? the Enel transaction only impacted the first quarter, correct? The effective tax rate is different from 16% due to the following efects: non-deductible expense, non-taxable income, deduction of legal reserve, other tax effects, recognition of tax effect of preiviously unrecognized tax losses, current0year losses for which no deferred tax asset is recognized, change in recognized deductible temporary differences EON transaction was in the first quarter HQ What is Electrica's net profit on IFRS stand alone figures, considering that dividend distribution will be made according to these figures? Please correct me if I'm misinformed Please refer to the H1 Cosolidated Financial Statements HQ Page 6 of 7 Electrica - Answers to questions received following H1 2014 results presentation Question Answer Segment excluding network losses, what were allowed controllable costs in Q2 and what were the realized controllable coses? how do these breakdown between maintenance costs, employee costs, etc? The information is not available in this format for the moment as the Discos will report only this month their realized expense split for 2014 Distribution why did distribution EBITDA decline in Q2 '14 relative to Q2 '13? In May 2014 all the distribution companies have paid the special construction tax, amounting around RON 24 million The tax will be recovered in 2015 Distribution What is exactly included in External electricity network maintenance in the segment split? Only Electrica Serv Financials ? Or losses from the other service companies as well? In the external electricity network maintenance segment are included the services companies, providing services for other distribution companies Distribution Change in supply tariffs starting July, how do you expect to influence you? The regulated tarrifs have been modified in July 2014: the energy price is 1 9% higher, but in the same time the cogeneration tax was reduced from 18 38 RON to 9 96 RON Supply The increase in grid losses for EDMN is a one-off? If not, can you negotiate higher targets for losses for EDMN? The increase in network losses for EDMN is not a usual business pattern The target for 2014 is slighty higher vs 2013 Distribution Please give us more information regarding headquarter's segment impressive net result of RON 215m? what generate it and what are its' revenues? H1 2014 was influenced by the E ON transaction HQ Costs with grid losses increased in 2Q (not 1H) Why? How do you procure the energy for grid lossses, how much came from day-ahead market? Energy for covering network losses is procured from OPCOM; as energy prices vary costs can not remain constant Distribution Will the 2015 dividend be based on 2014 IFRS reported net income? Yes, as it is mentioned in the Prospectus HQ What is the 2014 net profit budget? We can not provide forecast information HQ Page 7 of 7 electrica s a Negocieri ELSA - FP Argumentație economica 31 martie 2016 9 Negocieri ELSA- FP (1/2) Argumentatie economica Negocierile cu FP privind achizitia de catre ELSA a participatiilor detinute de catre FP in filialele Electrica s-au derulat in concordanta cu mandatul Consiliului de Administratie si cu decizia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 10 noiembrie 2015 Oferta Electrica de 790 mil RON (valoarea capitalurilor proprii - i e considerând ca dividendele aferente FP pentru anul 2015 sunt atribuibile ELSA), a fost fundamentata pe urmatoarele ipoteze: ■ Evaluarea participatiilor prin mai multe metodologii, printre care: multipli de tranzactionare (EBITDA si BAR) bazati pe capitalizarea bursiera a ELSA, metoda fluxurilor de numerar actualizate bazata pe informatii financiare previzionate si cadrul de reglementare aplicabil, metoda dividendelor actualizate; metodologiile deevaluareaufost aplicate pebaza unor date de intrare variate siau fost analizate diverse scenarii de senzitivitate; ■ Consideratii ale investitorului pe termen lung privind activitatea filialelor, inclusiv a riscului de reglementare si a nivelului de predictibilitate a mediului de reglementare ce reflecta cele mai recentemodificariaprobatedeANRE; ■ Pozitia Electrica de unic cumparator al participatiilor minoritare ale FP, asteptarile FP privind pretul tranzactiei, asa cum a fost indicat in timpul discutiilor recente din ultimul trimestru al anului 2015, precum si oferta anterioara a FPdinmartie 2015 Negocieri ELSA - FP (2/2) Argumentatie economica Pentru o comparatie relevanta cu propunerea ELSA de 790 mil RON, oferta FP trebuie sa fie considerata in termeni de valoare a capitalurilor proprii, respectiv 875 mil RON - pretul tranzactiei propus de FP de 805 mil RON, plus partea din dividende 2015 care ramane FP de 70 mil RON (106 mil RON total dividende atribuibile si platibile pentru anul 2015 minus 36 mil RON care ar urma sa fie platiti de FP catre ELSA conform negocierilor) Punctul nostru de vedere privind oferta FP este ca, majorarea pretului tranzactiei de 805 mil RON cu valoarea dividendelor de 70 mil RON nu este sustinuta din punct de vedere economic sau al standardelor de evaluare, deoarece dividendele sunt deja incluse in pozitia neta de numerar si, prin urmare, sunt parte din valoarea capitalului propriu (equity value) Oferta ELSA de 790 mil RON reprezinta un discount de aproximativ 6% fata de VAN FP, discount similar cu cel al altor tranzactii incheiate recent de FP, in timp ce oferta FP include o prima de aproximativ 4% peste valoarea VAN a FP ELSA a facut propria evaluare a pretului tranzactiei independent de valoarea activului net (VAN) FPsi, din punctul nostru de vedere, urmatoarele observatii sunt relevante privind VAN FP: • VAN FPa fost reevaluat in noiembrie 2015 la 841 mil RON,o crestere de9% fata de valoarea anterioara de 770 mil RON, valabila din decembrie 2014 • VAN FP a fost determinata avand la baza premisele mediului de reglementare aplicabile la data evaluarii (septembrie 2015) si nu ia in considerare modificarile cadrului de reglementare aprobate ulterior de ANRE; astfel, consideram ca valoarea VAN nu se bazeaza pe un nivel rezonabil de predictibilitate asupra mediului de reglementare in lumina modificarilor aprobate de ANRE in decembrie 2015 Reamintim totodata ca pretul de piata al actiunilor FP la BVB si LSE este cu aproximativ 30% mai mic fata de valoarea VAN/actiune Pozitia Electrica referitoare la tranzactie a fost aceea a unui investitor pe termen lung, reflectand evaluarea diverselor riscuri inerente ale activitatii, inclusiv a riscului de reglementare, in timp ce abordarea FP este cea a unui investitor pe termen scurt, ce urmareste maximizarea profiturile imediate FISE ELECTRICA SERV S A - PRINCIPALELE ELEMENTE ALE BVC 2016 ^®electrica v^serv AVIZAT PREZENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE ALE BVC PENTRU ANUL 2016 S FISE ELECTRICA SERV S A 1 FISE ELECTRICA SERV S A - PRINCIPALELE ELEMENTE ALE BVC 2016 1 PREZENTARE GENERALA Electrica Serv S A (“FISE”), filiala a Electrica SA este prezentata in continuare: Aria de acoperire a FISE ELECTRICA SERV Filiala de întreținere si Servicii Energetice Electrica Serv S A (Electrica Serv) s-a infiintat prin Hotararea de Guvern (HG) nr 74/27 ianuarie 2005, ca filiala a Societarii Comerciale de Distribuție si Furnizare a Energiei Electrice Electrica S A , prin divizare Filiala de întreținere si Servicii Energetice Electrica Serv S A este inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București in data de 08 03 2005 sub numărul J40/4454, cu sediul in București, Str Ștefan cel Mare nr IA , sector 1, Cod Unic de înregistrare 17329505 si atribut fiscal RO In baza OUG 74/2005, Electrica Serv si-a organizat structura în 8 sucursale teritoriale, cate una pentru fiecare filiala de distribuție si furnizare a energiei electrice, si avea ca obiect de activitate asigurarea mentenantei preventive si corective, respectiv asigurarea activitatilor suport pentru aceste filiale (proiectare, transport, etc ), avand aceeași structura teritoriala ca si societățile de distribuție ale grupului Electrica Prin HGR 760/2010 Electrica Serv a fost reorganizata, pastrand trei sucursale teritoriale (SISE Electrica Muntenia Nord, SISE Electrica Transilvania Nord și SISE Electrica Transilvania Sud) In urma reorganizării au rezultat, de asemenea, cinci noi societari comerciale de servicii energetice in zonele Banat, Dobrogea, Moldova, Oltenia si Muntenia, toate fiind filiale ale Electrica S A 2 FISE ELECTRICA SERV S A - PRINCIPALELE ELEMENTE ALE 6VC 2016 2 Prezentarea metodologiei de realizare a bugetului de venituri si cheltuieli Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 a avut in vedere respectarea legislației in materie, precum si funcțiile pe care acest instrument trebuie sa le îndeplinească si anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare si funcția de asigurare a echilibrului financiar al societății Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 a fost conceput cu acuratețe, in baza acestuia urmând sa se stabilească premisele unui echilibru financiar sănătos in anul 2016, fiind analizate toate premisele posibile in actualul context Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 a fost întocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune Electrica Serv La baza construcției bugetare a stat unnatoarea structura a veniturilor societății: 1 “Venituri in baza acordului cadru de mentenanta”, care cuprind totalitatea veniturilor provenite din contractele subsecvente de mentenanta, astfel: • Venituri din activitatea de Mentenanta; • Venituri din activitatea Auto; • Venituri din activitatea de Proiectare; • Venituri din activitatea de Sanatate si Medicina Muncii; • Venituri din lucrări DALI; • Alte servicii prevăzute in acordul cadru; 2 “Alte venituri in cadrul grupului”, care cuprind totalitatea veniturilor din cadrul grupului si care nu sunt regăsite in acordul cadru de mentenanta; 3 “Alte venituri cu tertii”, care cuprind totalitatea veniturilor previzionate in afara grupului In ceea ce privește structura cheltuielor, acestea au fost previzionate in concordanta cu structura veniturilor societății 3 Obiective strategice pentru FISE ELECTRICA SERV Obiectivul major al societății este definit prin asigurarea, in condiții de calitate si eficienta tehnico- economica, a serviciilor de mentenanta preventive si corective, respectiv asigurarea activitatilor suport pentru filialele de distribuție Electrica, (inclusiv proiectare, transport, etc ) Totodată, Electrica Serv are ca obiectiv execuția unor pachete importante de lucrări aferente efortului investitional al Filialelor de Distribuție Electrica S A , prin aceasta intelegandu-se lucrări de contructii montaj Consecința abordării obiectivului mai sus menționat va face posibila extinderea serviciilor/lucrarilor executate de Electrica Serv (parte a grupului Electrica) către alte piețe inteme/exteme, aceasta fiind realizabila prin caracterul nereglementat al activitatii Electrica Serv 3 FISE ELECTRICA SERV S A - PRINCIPALELE ELEMENTE ALE BVC 2016 4 REZULTATELE OPERAȚIONALE Tabel 1: Informații financiare selectate din Bugetul de Venituri si Cheltuieli (mii lei) Indicatori BVC 2015 BVC 2016 B 2016 vs B 2015 (dif ) B 2016 vs B 2015 (%) 0 1 2 3=2-1 4=3/1 Venituri totale din care: 406 765 410 606 3 841 0,94% Venituri din activitatea principala 375 905 382 569 6 664 1,77% Venituri din alte activitati 30 860 28 037 -2 823 -9,15% Costuri de operare si mentenanta totale, din care: 405 175 407 355 2 180 0,54% Cheltuieli cu salarii si alte beneficii 174 948 162 105 -12 843 -7,34% Cheltuieli cu materiale si materii prime 113 764 108 016 -5 748 -5,05% Amortizarea imobilizărilor 16 739 14 514 -2 225 -13,29% Alte cheltuieli 99 724 122 720 22 996 23,06% Profit operațional 1 590 3 251 1 661 104,47% Rezultat financiar -1 287 -1 130 157 -12,20% Profit brut 303 2 121 1 818 600,00% Impozit pe profit 0 0 0 Profit net 303 2 121 1 818 600,00% Venituri Conform bugetului aferent anului 2016, Electrica Serv estimează venituri in valoare de 410 606 mii lei, comparativ cu veniturile prevăzute in BVC pe anul 2015, in valoare de 406 765 mii lei, reprezentând o creștere de 0,94% Aceasta majorare se datoreaza, in principal, creșterii preconizate la poziția „Alte Venituri cu Terții” Cheltuiala cu materiale si materii prime In ceea ce privește cheltuielile cu materialele si materiile prime, acestea cunosc o diminuare in anul 2016 de 5 748 mii lei, datorata, in cea mai mare parte, schimbării structurii veniturilor, pentru care sunt consumate, dar si unor masuri de reducere a acestui tip de cheltuieli Salarii si alte beneficii ale angajatilor Printr-un proces de creștere a productivității muncii, ca urmare a reorganizării activi tatii si/sau a restructurării, care include si reducerea personalului prin plecări voluntare, numărul mediu de personal se va reduce cu 10,22%, ceea ce determina reducerea cheltuielilor cu salariile si alte beneficii ale angajatilor cu suma de 12 843 mii lei In cadrul cheltuielilor salariale sunt incluse si cheltuielile salariale necesare plăților compensatorii prevăzute in Contractul Colectiv de Munca al societății, care, pentru anul 2016 sunt in suma de 10 273 mii lei, din care 8 357 mii lei reprezintă „Cheltuieli cu salariile compensatorii” si 1 916 mii lei reprezintă „Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale” 4 FISE ELECTRICA SERV S A - PRINCIPALELE ELEMENTE ALE BVC 2016 Situația personalului la momentul curent, precum si situația estimata la sfârșitul anului 2016: Tabel 2: Evoluție număr personal, 2016___________________________________________ Electrica Serv Personal la începutul anului 2016 3 143 Reduceri de personal in 2016 207 Personal la sfârșitul anului 2016 2 936 Amortizarea imobilizărilor Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor, prevăzute in bugetul 2016, sunt mai mici decât cele aprobate pentru anul 2015 cu 2 225 mii lei, avand in vedere achizițiile prin leasing operațional a unor mijloace fixe, pe de o parte, si indeplinirea duratei normate de funcționare (in cursul anului 2016) pentru alte mijloace fixe, pe de alta parte Piofitul operațional Ca urmare a factorilor prezentați mai sus, in anul 2016 profitul operațional creste cu 1 661 mii lei fata de anul precedent, de la la 1 590 mii lei aprobat in anul 2015, la suma de 3 251 mii lei prognozata pentru anul 2016 Creșterea profitului operațional se datoreaza creșterii veniturilor din activitatea de exploatare intr-o proporție mai mare decât creșterea cheltuielilor din exploatare Profitul înainte de impozitare Profitul inainte de impozitare este influențat de rezultatul financiar (pierdere) cauzata de costurile cu împrumutul contractat de către societate in anul 2015 (cu influente si in anul 2016) pentru achitarea datoriilor către ANAF Totuși, pierderea financiara estimata pentru 2016 este mai mica decât cea prevăzută in bugetul anului precedent, fapt care conduce la o influenta pozitiva in anul 2016 a rezultatului din activitatea financiara (157 mii lei) Cheltuiala cu impozitul pe profit Avand in vedere pierderea fiscala cumulata anterior, in anul 2016 nu va fi cazul plătii de impozit pe profit Profitul net al perioadei Ca urmare a factorilor prezentați mai sus, se estimează ca in anul 2016 profitul net va avea o valoare de 2 121 mii lei Director Financiar Iuliana ANDRONACHE 5 S C AMA OFFICE MANAGEMENT & CONSULTING S R L Romania, București, Nada Florilor nr 2A, sector 2 Cod Unic de Înregistrare: 18976348; Nr ord în Registrul Comerțului: J40/13875/2006; R062INGB0000999904185442 ING BANK, FAX: 031 430,12 74 : tel: 0724860549 ;Aut CAFR 1144/2012 officeama consulting@yahoo ro Nr 280/03 06 2015 PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE încheiat astazi in data de 03 06 2015 Prin prezenta AMA OFFICE MANAGEMENT & CONSULTING S R L, in baza contractului de audit financiar nr 255/2015, inainteaza conducerii entitatii SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA Raportul de audit final al SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA privind situațiile financiare la 31 12 2014 si anexe la situații financiare Am predat Am primit AMA OFFICE MANAGEMENT & CONSULTING S R L Af Ioana Monica Stroescu SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA AMA OFFICE MANAGEMENT & CONSULTING S R L CUI 18976348 J40/13875/2006 RAPORT FINAL privind AUDITUL SITUATILOR FINANCIARE la 31 12 2014 LA SERVICII ENERGETICE MUNTENIA S A SERVICII ENERGETICE MUNTENIA S A - SOCIETATE IN INSOLVENTA CUI 29384120 J40/14063/2011 AMA OFFICE MANAGEMENT & CONSULTING S R L CUI 18976348 J40/13875/2006 RAPORTUL INTERMEDIAR AL AUDITORULUI INDEPENDENT CĂTRE, Administratorul Judiciar Rominsolv SPRE Administratorul special Conducerii executive SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA 1 Raport asupra situațiilor financiare Am auditat situațiile financiare ale entității SERVICII ENERGETICE MUNTENIA S A, încheiate la data de 31 12 2014, care cuprind: bilanț, cont de profit si pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii si situația fluxurilor de trezorerie, precum si note explicative, aferente si raportul administratorului Situațiile financiare se refera la : - Activ net contabil: 179 077 049 lei - Rezultatul net al exercițiului profit/ pierdere : (8 038 827) lei 2 Aceste situații financiare au fost întocmite in conformitate cu Legea contabilității nr 82/1991, actualizata si cu prevederile OMFP nr 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Comunității Economice Europene , cu Standardele in vigoare aplicabile in Romania 3 Entitatea a respectat normele și instrucțiunile date de M F P privind închiderea exercițiului financiar contabil pentru anul 2014, ca atare a aplicat in mod corespunzător cadrul general de raportare in Romania 4 Responsabilitatea conducerii societății nuditate pentru întocmirea situațiilor financiare Managementul entitatii este responsabil pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare elaborate in conformitate cu OMFP 3055/2009 privind aprobarea reglementărilor contabile Această responsabilitate include: conceperea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern adecvat pentru întocmirea si prezentarea fidela a situațiilor financiare încheiate la 31 12 2014 fără să conțină denaturări semnificative datorate fie erorii, fie fraudei; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea unor estimări contabile rezonabile SERVICII ENERGETICE MUNTENIA S A - SOCIETATE IN INSOLVENTA CUI 29384120 J40/14063/2011 AMA OFFICE MANAGEMENT & CONSULTING S R L CUI 18976348 J4OZ13875/2006 5 Responsabilitatea auditorului extern independent Responsabilitatea noastra este ca pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situații financiare Noi, am desfasurat lucrările de audit in concordanta cu Standardele Internationale de Audit elaborate de Federația Internaționala a Contabililor (IFAC) si adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) Standardele cer ca misiunea noastra de audit sa fie planificata si efectuata, astfel incat sa permită obținerea unei asigurări rezonabile, ca situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la valorile si informațiile prezentate in situațiile financiare Procedurile includ evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situațiilor financiare datorate fraudei sau erorii, privind, atat intocmirea lor, cat si prezentarea corecta (fidela) a operatiuniilor si tranzacțiilor efectuate, prin analiza relevantei sistemului de control intern, fara a avea scopul de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea acestui sistem Auditul include evaluarea, examinarea, constatarea si confirmarea situațiilor financiare, prezentate in ansamblu Cu excepția celor menționate la punctele 6 și 8 din prezentul raport, apreciem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei de audit modificate Datorita caracterului limitat al testelor de audit este posibil ca unele erori sa ramina neidentificate de către auditorul financiar extern independent 6 Baza opiniei cu rezerve: 6 1 După cum rezulta din Nota 9 lit a (la situațiile financiare), in data de 26 11 2014 societatea a intrat in procedura insolventei, asa cum este prevăzută de Legea 85/2014, fiind in prezent in perioada de observație Menționam ca pana la aceasta data nu a fost definitivat tabelul creditorilor si nu s-a elaborat un plan de reorganizare al societarii In acest context după cum rezulta si in Nota 1 la situațiile financiare aferente anului 2014, activele sunt prezentate la valoarea reevaluata, datele ultimelor reevaluări fiind următoarele : - 31 12 2014 pentru clădiri si terenuri - 31 12 2011 pentru clădiri si terenuri - 31 12 2008 pentru terenuri si construcții speciale Nu s-a putut efectua o estimare a deprecierii imobilizărilor corporale, intrucat fara definitivarea unui plan de afaceri, pe baza unui plan de reorganizare, nu se pot estima credibil fluxurile viitoare de numerar In concluzie, situațiile financiare anexate nu conțin ajustări de valoare a imobilizărilor corporale, care ar fi putut rezulta in cazul in care deprecierea ar fi fost estimata 6 2 Menționam ca nu am participat la inventarierea faptica a activelor societății la data de 31 12 2014, responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine comisiilor de inventariere si a comisiei centrale; desemnarea noastra ca auditori a fost, ulterioara acestei date Precizăm insă că auditorul a intocmit proceduri de inventariere faptică elaborate in conformitate cu OMFP in vigoare și IAS-urile aplicabile astfel incit inventarul faptic efectuat de administratorul judiciar si de administratorul special au avut o metodologie de lucru , desfasurandu-se in bune conditiuni de către Comisia numita prin Decizia a administratorului judiciar ROMINSOLV SPRL SERVICII ENERGETICE MUNTENIA S A -SOCIETATE IN INSOLVENTA CUI 29384120 J40Z14063/2011 AMA OFFICE MANAGEMENT & CONSULTING S R L CUI 18976348 J40/13875/2006 7 Opinia cu rezerve: In opinia noastra, cu excepția celor prezentate la punctele 6 si 8 din prezentul raport, situațiile financiare întocmite de către SERVICII ENERGETICE MUNTENIA S A redau o imagine fidela dar nu absoluta, sub toate aspectele semnificative asupra poziției financiare a societății la data de 31 12 2014, a rezultatelor financiare și fluxurilor de trezorerie ale acesteia intocmite in conformitate cu OMFP 3055/2009 privind Reglementările contabile conforme cu Directivele Europene 8 Observații: Fara a exprima alte rezerve asupra opiniei noastre, atragem atentia asupra aspectelor menționate in Notele explicative la situațiile financiare, care indica existenta unui risc ridicat referitor la continuarea activitatii societății fara atragerea de noi clienti Continuitatea activitatii societății depinde de obținerea unor surse externe de finanțare si de deciziile creditorilor in ceea ce privește aprobarea si punerea in aplicare a unui plan de reorganizare 9 Raport asupra conformității raportului administratorilor cu privire la situațiile financiare In concordanta cu OMFP nr 3055/2009 cu modificările ulterioare, art 318, punctul 2, din Reglementările contabile conforme cu Directiva a- IV- a CEE, noi am citit raportul administratorului atașat situațiilor financiare Raportul administratorului nu face parte din situațiile financiare, si este întocmit in conformitate cu Legea contabilității 82/1991 cu modificările si completările ulterioare In baza procedurilor aplicate, nu am constatat elemente de neconformitate ale Raportului Administratorului fata de situațiile financiare atașate 10 Alte aspecte Noi consideram relevante in activitatea societății auditate si evidențierea următoarelor aspecte: A Prin sentința civila din 26 11 2014/ dosar 40081/3/2014 a fost admisa cererea societății si s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa si numirea administratorului judiciar provizoriu pe ROM1NSOLV SPRL ca urmare a cererii depuse de SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei potrivit art 71 alin l si art 100 din legea 85/2014 privind insolventa In prezent societatea se gaseste in perioada de observare judiciara La data prezentului raport societatea nu are elaborat un plan de reorganizare vizat de administratorul judiciar si aprobat de adunarea generala a creditorilor si de judecătorul sindic din cadrul Tribunalului București B Motivul intrării in insolventa se datoreaza insuficientei fondurilor bănești disponibile ale societății care au condus la neplata datoriilor eligibile către creditorii acesteia Datorită intrării in incapacitate de plată (lipsa de lichidități) entitatea a deschis procedura insolvenței la cererea sa potrivit Legii 85/2014, motivele in fapt, sunt: In conformitate cu art 66 alin 1, in ref la art 5 pct 29 si pct 72 din Legea nr 85/2014 privind procedura insolvenței, insolvența reprezintă acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile și ca: SERVICII ENERGETICE MUNTENIA S A -SOCIETATE IN INSOLVENTA CUI 29384120 J40/14063/2011 4 AMA OFFICE MANAGEMENT & CONSULTING S R L CUI 18976348 J40/13875/2006 a) insolvența este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de creditor; prezumția este relativă; b) insolvența este iminentă atunci când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești disponibile la data scadenței Debitorul aflat în stare de insolvența este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozițiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariția stării de insolvență La cererea adresată tribunalului va fi atașată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenția de deschidere a procedurii insolvenței Conform bilanțului contabil la 31 12 2013, situația economico-financiară a entitatii SERVICII ENERGETICE MUNTENIA S A se prezenta astfel: Venituri totale : 49 129 682 lei; Cheltuieli totale : 70 452 908 lei; Pierdere înregistrată : (21 323 226) lei; Disponibilul în conturi și casa în lei este de 8 676 839 lei La data inchiderii anului financiar 2013 s-au înregistrat datorii bugetare restante la TVA Prezentul raport este adresat acționarilor societății si nu poate fi făcut public, decât cu acordul auditorului financiar, care I-a intocmit Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor societății acele aspecte pe care trebuie sa le prezentam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri In măsură permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decât fata de societate si acționarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia data Situațiile financiare prezentate de entitate și auditate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc impactul aplicării OMFP 3055/2009 Raportul de față este intocmit exclusiv pentru depunerea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar incheiat la 31 12 2014, la DGFP București AMA OFFICE MANAGEMENT & CONSULTING S R L Înregistrata la CAPR cu nr 1144/2012 Aud fin Ioana Monica Stroescu SERVICII ENERGETICE MUNTENIA S A - SOCIETATE IN INSOLVENȚA CUI 29384120 J40/14063/2011 ELECTRICA S A - PRINCIPALELE ELEMENTE ALE BVC 2016 electrica s a AVIZAT PREZENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE ALE BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2016 SDFEE ELECTRICA SA i ELECTRICA S A - PRINCIPALELE ELEMENTE ALE BVC 2016 1 PREZENTARE GENERALA SDFEE Electrica SA, înregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului sub nr J40/7425/2000, avand codul unic de înregistrare 13267221 si obiectul principal de activitate „Activitati de consultanta si management in afaceri” - Cod CAEN 7022, are ca scop coordonarea si controlul eficient al participatiilor in filialele sale care desfasoara activitati de distribuție si furnizare a energiei electrice, precum si servicii energetice De asemenea, societatea se ocupa si cu servicii pe piața de echilibrare a energiei electrice, import-export si trading Filialale Electrica SA, precum si participatiile deținute la acestea, sunt următoarele: Filiala Activitatea Cod unic de înregistrare Sediu social % participatie la 31 decembrie 2015 % participatie la 31 decembrie 2014 Electrica Distribuție Muntenia Nord SA Distribuția energiei electrice in zona geografica Muntenia Nord 14506181 Ploiești 78,0000021% 78,0000021% Electrica Distribuție Transilvania Nord SA Distribuția energiei electrice in zona geografica Transilvania Nord 14476722 Cluj- Napoca 77,99999% 77,99999% Electrica Distribuție Transilvania Sud SA Distribuția energiei electrice in zona geografica Transilvania Sud 14493260 Brașov 78,0000019% 78,0000019% Electrica Furnizare SA Comercializarea energiei electrice 28909028 București 77,99997% 77,99997% Electrica Serv SA Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparații, construcții) 17329505 București 100% 100% Servicii Energetice Muntenia SA Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparații, construcții) 29384120 București 100% 100% Servicii Energetice Moldova SA* Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparații, construcții) 29386768 Bacau 100% 100% Servicii Energetice Oltenia SA Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparații, construcții) 29389861 Craiova 100% 100% *Electrica SA estimează ca va pierde controlul asupra Servicii Energetice Moldova in 2016 ca urmare a inceperii procedurii de faliment a filialei 2 ELECTRICA S A - PRINCIPALELE ELEMENTE ALE BVC 2016 2 Prezentarea metodologiei de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli Bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă pentru companie principalul instrument de programare a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatilor prestate pe piața de energie electrica, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfasurarea activitatii in condiții de profitabilitate In contextul actual, companiile acorda o mare atentie administrării eficiente a resurselor si folosesc in acest scop, bugetul de venituri si cheltuieli - ca instrument de management financiar, la nivel de societate si la nivelul principalelor tipuri de activitati ale societății Bugetul de venituri reprezintă estimarea financiara a serviciilor prestate de companie, iar bugetul de cheltuieli reprezintă estimarea financiara a consumului de resurse necesare realizării obiectivelor companiei Bugetul este un instrument eficient de control asupra activitatii companiei, acesta stabilind o tinta de rezultate, permițând o mai buna supraveghere a cheltuielilor, oferind o viziune realista asupra viitorului si asigurând continuitatea afacerilor atat pe termen scurt, cat si pe termen mediu si lung Fundamentarea de către companie a propunerii de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 s-a efectuat pe baza “prudentei” si “continuității activitatii”, in condiții de eficienta economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării intregii activitati Conform statutului societății, bugetul de venituri si cheltuieli este aprobat de Adunarea Generala a Acționarilor după avizarea acestuia de către Consiliul de Administrație Obiectivele avute in vedere la elaborarea bugetului au fost următoarele: • Minimizarea costurilor de exploatare si dirijarea lor spre activitatile implicate de strategia de dezvoltare si reorganizare • Maximizarea veniturilor obținute din serviciile prestate de companie • Maximizarea profitului companiei pentru a atinge cel puțin nivelul necesar pentru a acoperi suma reprezentând 85% din profitul net consolidat atribuibil acționarilor Electrica si platibil de către societatea mama 3 ELECTRICA S A - PRINCIPALELE ELEMENTE ALE BVC 2016 3 REZULTATELE OPERA ȚIONALE Informație financiara selectata din propunerea de buget de venituri si cheltuieli intoemit conform OMF 1286/2012 mii RON INDICATORI 2(115 Buget 2016 Buget B 2016 vs B 2015 (diff ) B 2016 vs B 2015 (%) Venituri 240 139 343 043 102 904 43% Alte venituri din exploatare 31 914 1 725 (30 189) -95% Costul energiei electrice achiziționate (226 500) (321 301) (94 801) 42% Salarii si alte beneficii (28 394) (26 884) 1 510 -5% Cheltuieli cu reparații si intretinere (1 474) (1 404) 70 -5% Amortizarea si deprecierea imobilizărilor (14 000) (24 000) (10 000) 71% Ajustări de valoare privind imobilizările corporale 0 0 - - Ajustări pentru deprecierea activelor circulante si pierderi din creanțe, net 0 0 - - Alte cheltuieli de exploatare (67 775) (38 625) 29 150 -43% ' Modificarea provizioanelor 0 0 - - Profit din exploatare (66 090) (67 446) (1 356) 2% Venituri financiare 380 986 389 022 8 035 2% Cheltuieli financiare (4 662) (5 000) (338) 7% (Cheltuieli)/venituri financiare nete 376 324 384 022 7 697 2% Profit inainte de impozitare 310 234 316 576 6 341 2% Cheltuiala cu impozitul pe profit (10 138) (539) 9 599 -95% Profit net 300 096 316 037 15 940 5% Venituri Principalele venituri din exploatare in 2016 sunt realizate din activitatea de trading si serviciile pe care le desfasoara Electrica SA ca parte responsabila cu echilibrarea (PRE) pe piața de energie In anul 2016 sunt estimate a fi realizate venituri din prestarea acestor servicii de 343 043 mii RON fata de 240 139 mii RON cat a fost prevăzut in bugetul pe anul 2015, datorita estimării creșterii volumului de activitate de PRE si trading Alte venituri din exploatare sunt determinate din serviciile de prezentare a datelor de măsură din sistemul AMR, servicii de acordare avize, asigurarea anumitor informații privind citirea contoarelor, etc 4 ELECTRICA S A - PRINCIPALELE ELEMENTE ALE BVC 2016 Alte venituri din exploatare Comparativ cu anul 2015, când fuseseră estimate 31 914 mii lei, reprezentând un venit nerecurent din reversarea unui provizion, in anul 2016 s-au estimat 1 725 mii lei venituri din chirii si alte servicii Energie electrica achizitionata Costurile cu energia electrica estimate pentru anul 2016 au aceeași tendința de creștere precum veniturile, fata de cele din bugetul pe 2015, de la 226 500 mii RON in 2015 la 321 301 mii RON in 2016, si reprezintă costurile pe care le implica asigurarea serviciului ca parte responsabila cu echilibrarea pe piața de energie Marja din activitatea de echilibrare si trading este estimata la valoarea de 11 800 mii RON in 2016, in creștere fata de valoarea de 4 700 mii lei in 2015, in trend cu performanta realizata in cursul anului 2015 Salarii si alte beneficii Cheltuielile cu salariile si alte beneficii inregistreaza o scădere de 5% in anul 2016, la 26 884 mii RON fata de 28 394 mii RON conform bugetului pe 2015 Variația este determinata de creșterea fondului de salarii cu 3,5% contrabalansată de reducerea sumei prevăzute pentru disponibilizări, 2 450 mii in 2016 (aferenta a 35 persoane) comparativ cu 7 828 mii lei in 2015 De asemenea, in cadrul acestor cheltuieli se regăsesc si cheltuielile cu indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație si ale directorilor cu contract de mandat, conform politicii de remunerare stabilite de Adunarea Generala a Acționarilor, respectiv de Consiliul de Administrație Amortizarea si deprecierea imobilizărilor Cheltuielile cu amortizarea sunt estimate pentru anul 2016 a fi 24 000 mii RON, in creștere fata de cele din bugetul pe anul 2015, respectiv 14 000 mii lei, datorita punerilor in funcțiune din programul de investiții (sistemul AMR, etc) Alte cheltuieli de exploatare In anul 2016 societatea a estimat o scădere a acestor cheltuieli fata de cele din bugetul pe 2015, la 38 625 mii RON de la 67 775 mii RON, fapt generat in principal de variația cheltuielilor cu prestațiile efectuate de către terti care sunt estimate pentru anul 2016 la nivelul de 31 151 mii lei comparativ cu 60 251 mii lei in 2015 Venituri financiare Principalele venituri ale Electrica SA sunt asigurate din veniturile financiare, in special din dividendele distribuite de filialele acesteia Veniturile din dividendele distribuite de filiale in anul 2016 sunt estimate a fi in suma de 358 516 mii RON, comparativ cu cele bugetate in anul 2015, respectiv 352 192 mii RON, inregistrand o creștere de 2% Cheltuieli financiare In anul 2016, societatea estimează un nivel al cheltuielilor financiare de 5 000 mii RON fata de 4 662 mii RON in 2015, cheltuieli rezultate din diferente de curs valutar pentru disponibilitățile in monede străine Pentru elaborarea bugetului s-a utilizat un curs de schimb valutar de 4,45 RON/EUR 5 ELECTRICA S A - PRINCIPALELE ELEMENTE ALE BVC 2016 Profit net Deși din activitatea de exploatare societatea estimează ca in anul 2016 va inregistra o pierdere de 67 446 mii RON, ușor peste nivelul de 66 090 mii RON din bugetul pe 2015, din activitatea financiara estimează un rezultat mai mare cu 7 697 mii RON, de la 376 324 mii RON in 2015 la 384 022 mii RON in anul 2016, rezultat al coordonării si controlului eficient al participatiilor deținute in filialele sale Astfel, pentru anul 2016 se estimează realizarea unui profit net de 316 037 mii RON fata de 300 096 mii RON cat a fost prevăzut in bugetul pe 2015 Director Financiar Iuliana ANDRONACHE 6 electrica s a București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod poștal 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de înregistrare Fiscală RO 13267221 Către: Bursa de Valori București Autoritatea de Supraveghere Financiară din România Bursa de Valori Londra (LSE) Raport curent conform art 226 alin (1) al Legii nr 297/2004 privind piața de capital, art 113 lit A al Regulamentului nr 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București Data Raportului: 31 03 2016 Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"ELECTRICA" S A Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459 399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" S A („Electrica” sau „Societatea”) nr 1 din data de 31 martie 2016 Electrica, prin prezenta, informează că în data de 31 martie 2016 a avut loc la sediul FISE Electrica Serv SA din București, sector 1, Șos Ștefan cel Mare, nr IA, cod poștal 011736, Sala de Conferințe, începând cu ora 10:00, ora României, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Electrica, respectiv începând cu ora 13:00 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care au fost legal și statutar constituite la prima convocare Au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondență, acționarii înscriși în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de 3 martie 2016, stabilită ca dată de referință, cvorumul fiind de 61,05% din totalul drepturilor de vot și de 59,83% din capitalul social al Societății pentru ambele ședințe Ședința a fost prezidată de dl Cristian Bușu, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Electrica 1 în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acționarii Electrica au aprobat următoarele: 1 Desemnarea Directorului General al Electrica SA ca reprezentant al Electrica SA in Adunarea Generala a Acționarilor a filialelor Electrica, fiind astfel imputernicit sa participe la Adunarea Generala a Acționarilor, sa voteze astfel cum va indica Adunarea Generala a Acționarilor Electrica sau Consiliul de Administrație (după caz) si sa semneze orice documente necesare privind aceasta participare, avand dreptul de a sub-delega aceste puteri 2 Planului anual de investiții consolidat la nivelul grupului Electrica (CAPEX plan) aferent exercițiului financiar 2016 3 Bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2016 la Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Transilvania Sud" - S A 4 Bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2016 la Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Transilvania Nord" - S A 5 Bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2016 la Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord" - S A 6 Bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2016 la Electrica Furnizare S A 7 Bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2016 la Filiala de întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S A 9 Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2014 ale Servicii Energetice Muntenia S A pe baza rapoartelor prezentate de către administratori si de către auditorul financiar 10 Stabilirea datei de 15 aprilie 2016 ca dată de înregistrare, dată Ia care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGEA, în conformitate cu art 238 din Legea nr 297/2004 privind piața de capital 11 împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, a secretariatului de ședință și a secretariatului tehnic, pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA și pentru a îndeplini individual și nu împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea, precum și pentru publicarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București în cazul punctului 8 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv aprobarea declanșării operațiunii de majorare a capitalului social al Electrica SA prin aport în natură cu valoarea a trei terenuri (15 614,06mp) și a desemnării de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a unui evaluator autorizat pentru evaluarea acestor terenuri, cvorumul a fost de 59,84% din totalul capitalului social subscris, neîndeplinind condiția de cvorum (85,0%) conform legii pieței de capital din România nr 297/2004 art 240(2) După Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conducerea Electrica SA a prezentat argumentația economică care a stat la baza ofertei din negocierile cu Fondul Proprietatea (FP) în legătură cu achiziția de către Electrica a participațiunilor minoritare deținute de FP în filialele FDEE 2 Electrica Distribuție Muntenia Nord S A , FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud S A , FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord S A și Electrica Furnizare S A în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, acționarii Electrica au aprobat următoarele: 1 Bugetul de venituri și cheltuieli al Electrica aferent exercițiului financiar 2016 -individual și consolidat 2 Pclitica privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație ai Electrica, aplicabilă pentru întreaga durată a mandatului lor 3 Contractul-cadru de administrație ce urmează a fi încheiat de către Electrica cu membrii Consiliului de Administrație aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 14 decembrie 2015 4 împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei, prezent în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în vederea semnării, în numele acționarilor, a contractelor-cadru de administrație cu membrii Consiliului de Administrație 5 Stabilirea datei de 15 aprilie 2016 ca dată de înregistrare, dată la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA, în conformitate cu art 238 din Legea nr 297/2004 privind piața de capital 6 împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, a secretariatului de ședință și a secretariatului tehnic, pentru semnarea împreună a hotărârii AGOA și pentru a îndeplini individual și nu împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea, precum și pentru publicarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București Director General, Iuliana ANDRONACHE 3 KPMG Audit SRL Victoria Business Park DN1, Șoseaua Bucuresti-Pioiesti nr 69-71 Sector 1 P O Box 18-191 Bucharest 013685 Romania Tel +40(21)201 22 22 +40 (372) 377 800 Fax +40(21)201 22 11 +40 (372) 377 700 www kpmg ro Raportul auditorului independent Către Acționari Electrica Furnizare S A Raport asupra situațiilor financiare 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății Electrica Furnizare S A (“Societatea”), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2014, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative Situațiile financiare menționate se refera la: • Activ net/Total capitaluri: 345 301 140 lei • Rezultat net al exercițiului financiar (profit): 204 734 188 lei Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare 2 Conducerea Societății este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situații financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 3055/2009 cu modificările ulterioare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situații financiare care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii Responsabilitatea auditorului 3 Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situații financiare Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerințele etice, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obținerii unei asigurări rezonabile ca situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative 4 Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele si informațiile prezentate in situațiile financiare Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstanțele date, dar nu si in scopul exprimării unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societății Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum si evaluarea prezentării situațiilor financiare luate in ansamblul lor K, C 2015 KPMG Abriî SRL o socclatecu fâr punoere krr iatâce r rppt rcmAn membră a rețele ce firme rcependerip KPMG nfii-ate la KPMG internavcna' Cooperative I KPMG ’rlerrat on&r' o entitate elvețian! Toate drBptun e rezervata Nr PCC *5622 Crxî ca înrnflxtrarp F sea a ROI2997279 Nr ir matrcuare Registru Cometțu u J4Q v 429p200C Capitel Soc a 2 COC RCK 5 Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit Opinia 6 In opinia noastra, situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2014, precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 3055/2009 cu modificările ulterioare Alic aspecte 7 Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății, in ansamblu Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri In măsură permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decât fata de Societate si de acționarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare si raportul asupra conformității sau pentru opinia formata 8 Situațiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte poziția financiara, rezultatul operațiunilor, fluxurile de numerar si un set complet de note la situațiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decât Romania De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile si legale din Romania, inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 3055/2009 cu modificările ulterioare Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare In concordanta cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 3055/2009 cu modificările ulterioare, articolul 318, punctul 2 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare In raportul administratorilor noi nu am identificat informații financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate in situațiile financiare anexate Pentru si in numele KPMG Audit SRL: Mikael OIsson KPMG Audit SRL înregistrat la Camera / din Romania cu numărul 662/2001 înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 9/2001 București 23 martie 2015 ELECTRICA FURNIZARE SA Buget de Venituri si Cheltuieli An 2015 - Centralizator 2015 Income and Expenses Budget - Overview mii/Th lei REALIZAT PRELIMINAT 2014 / ACTUAL PRELIMiNARY 2014 BUGETAT 2015 ESTIMATED 2015 (Bugetat 2015/ Realizat Preliminat 2014 INDICATORI INDICATORS Realizat Preliminat EFSA 2014 Licentiate Nelicentiat e BVC EFSA 2015 Licentiate Nelicentiate Diferente (Bugetat 2015 -Preliminat/ Realizat 2014) % Tarife negociate (ELIGIBILI) Tarife monitorizate ANRE (CPC) Tarife reglementate ANRE (CASNIC 75%) Terti Tarife negociate (ELIGIBILI ) Tarife monitorizat e ANRE (CPC) Tarife reglementat e ANRE (CASNIC 55%) Terti Actual preliminary EFSA 2014 Negotiated tariffs (Elligibles) ANRE Monitored tariffs (CPC) ANRE regulated tariffs (HOUSEHOLD 75%) Third Parties Budget EFSA 2015 Negotiated tariffs (Elligibles) ANRE Monitored tariffs (CPC) ANRE regulated tariffs (HOUSEHOL D 55%) Third Parties Differences (Budgeted 2015 - Preliminary/ Actual 2014 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 VENITURI DIN VANZAREA de ENERGIE ELECTRICA ELECTRICITY SALES 4,009,333 1,360,284 1,206,048 1,443,001 0 4,015,123 1,503,465 1,394,001 1,117,657 0 5,790 0 14 1 1 Energie electrica activa cu amanuntul Retail active electricity sales 3,574,265 1,166,631 1,087,224 1,320,410 3,495,097 1,264,724 1,235,956 994,417 0 -79,168 -2 21 1 2 Energie electrica vanduta (EN GROS) ALTII Wholesale electricity sales - OTHERS 13,628 7,113 363 6,152 11,604 0 0 11,604 0 -2,024 -14 85 1 3 Energie electrica vanduta entitatilor din cadrul grupului Electricity sales within the Group 54,899 36,551 8,391 9,957 42,092 20,740 14,341 7,011 0 -12,807 -23 33 1 4 Energie electrica reactiva Reactive electricity sales 69,197 40,910 27,619 668 58,093 38,503 19,590 0 0 -11,104 -16 05 1 5 Certificate verzi Green certificates 297,344 109,079 82,451 105,814 408,237 179,498 124,114 104,625 0 110,893 37 29 2 CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA ELECTRICITY EXPENSES 3,625,912 1,277,689 1,093,195 1,255,028 3,744,595 1,451,423 1,286,545 1,006,627 0 118,683 3 27 2 1 Achizitie energie electrica activa Purchase of active electricity 1,782,251 720,848 541,991 519,412 1,854,895 805,019 609,684 440,192 0 72,644 4 08 2 2 Achizitie certificate verzi Purchase of green certificates 294,748 109,816 82,548 102,384 408,237 179,498 124,114 104,625 0 113,489 38 50 2 3 Achizitie energie reactiva Purchase of reactive electricity 69,249 41,022 28,227 0 58,093 38,503 19,590 0 0 -11,156 -16 11 2 4 Servicii de distributie a energiei electrice Electricity distribution services 1,479,664 406,003 440,429 633,232 1,423,370 428,403 533,157 461,810 0 -56,294 -3 80 3 MARJA ENERGIE ENERGY MARGIN 383,421 82,595 112,853 187,973 0 270,528 52,042 107,456 111,030 0 -112,893 -29 44 4 COSTURI DE FURNIZARE SUPPLY COSTS 220,550 13,347 79,977 127,227 201,566 4,435 88,563 100,081 0 -18,984 -8 61 4 1 Cheltuiala cu disponibilizarile Expenses with personell layoffs 6,911 0 0 0 0 6,911 4 2 Cheltuiala cu disponibilizarile conexe Expenses with contributions supported by the employer for the personell layoffs 1,576 0 0 0 0 1,576 4 3 Total cheltuieli disponibilizari Total expenses with personell layoffs 8,487 8,487 4 5 Costuri financiare Financial costs 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 -100 5 PROFIT DIN ACTIVITATEA DE BAZA PROFIT FROM MAIN ACTIVITY 162,871 69,248 32,876 60,746 0 68,962 47,607 18,893 10,949 0 -93,909 -57 66 6 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE OTHER OPERATING REVENUES 63,604 14,729 21,653 27,222 80,829 992 34,092 30,375 15,370 17,225 27 08 6 1 Venituri din servicii prestate Revenue from supplied services 24,097 303 7,259 16,535 58,373 666 20,748 22,242 14,717 34,276 142 24 6 4 Venituri din amenzi si penalitati Revenue from fines and penalties 36,169 14,410 12,621 9,138 20,985 307 12,959 7,719 0 -15,184 -41 98 7 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE OTHER OPERATING EXPENSES 2,836 1,143 -19,033 20,726 41,314 1,047 5,310 20,995 13,962 38,478 1,356 77 8 VENITURI FINANCIARE FINANCIAL REVENUES 4,908 2,102 1,726 1,080 1,533 35 705 793 0 -3,375 -68 77 9 REZULTAT FINANCIAR Financial income 4,908 2,102 1,726 1,080 0 1,633 35 705 793 0 -3,275 -66 73 I TOTAL VENITURI TOTAL REVENUE 4,077,845 1,377,115 1,229,427 1,471,303 0 4,097,485 1,504,492 1,428,798 1,148,825 15,370 19,640 0 48 II TOTAL CHELTUIELI TOTAL EXPENSES 3,849,298 1,292,179 1,154,139 1,402,981 0 3,987,375 1,456,905 1,380,418 1,127,703 13,962 138,077 3 59 III REZULTATUL BRUT GROSS PROFIT 228,547 84,936 75,288 68,322 0 110,110 47,587 48,380 21,122 1,408 -17,729 -51 82 IV impozit pe profit income tax 23,913 8,887 7,878 7,149 7 14,933 7,665 4,448 3,953 -23,906 -99 97 V REZULTATUL NET NET PROFIT 204,634 76,049 67,410 61,173 0 95,078 39,922 43,933 17,169 1,183 -109,556 -53 54 Page 1 of 1 EFSA AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Anexa 1 OMF Operatorul economic Sediul/Adresa Cod unic de înregistrare BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014/2015 INDICATORI Nr rd Aprobat Ordin Comun 403/840/785 Propunere rectificare 2014 Realizat preliminat 2014 Propunere 2015 0 1 2 3 4 5 I VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd 2+Rd 5+Rd 6) 1 4,368,167 4,093,966 4,077,846 4,097,485 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 4,366,059 4,091,858 4,072,938 4,095,952 a) subvenții, cf prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 2,108 2,108 4,908 1,533 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd 7=Rd 8+Rd 20+Rd 21) 7 4,351,241 3,877,194 3,849,299 3,987,475 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 4,350,491 3,876,444 3,849,299 3,987,475 A cheltuieli cu bunuri si servicii 9 4,141,815 3,747,638 3,748,355 3,848,706 B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 5,597 5,597 5,096 4,741 C cheltuieli cu personalul, din care: 11 82,203 82,203 84,267 87,650 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd 13+Rd 14) 12 63,504 63,504 66,332 62,570 C1 ch cu salariile 13 58,324 58,324 58,289 57,440 C2 bonusuri 14 5,180 5,180 8,043 5,130 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 55 55 1 55 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal fara conexe 16 6,911 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 17 1,317 1,317 941 1,159 C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 18 17,327 17,327 16,993 16,955 D alte cheltuieli de exploatare 19 120,876 41,006 11,581 46,378 2 Cheltuieli financiare 20 750 750 0 0 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 16,926 216,772 228,547 110,010 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 16,926 216,772 228,547 110,010 1 Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Pagina 1 din 3 EFSA INDICATORI Nr rd Aprobat Ordin Comun 403/840/785 Propunere rectificare 2014 Realizat preliminat 2014 Propunere 2015 0 1 2 3 4 5 6 PVrEoNfiItTuUl RcoI TnOtaTbAilLrEăm(aRsd d1u=pRădd 2e+dRudc e5r+eRads u6)melor de la Rd 25, 26, 27, 28, 29 30 16,926 216,772 228,547 110,010 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31 8 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 8,463 184,256 194,265 93,509 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) - dividende cuvenite altor acționari 34 8,463 184,256 194,265 93,509 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 31 -Rd 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 35 8,463 32,516 34,282 16,502 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 35,488 16,361 15,368 19,731 1 Alocații de la buget 44 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 35,488 16,361 15,368 19,731 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr de personal prognozat la finele anului 48 1,227 1,227 1,227 1,110 2 Nr mediu de salariați total 49 1,227 1,227 1,219 1,168 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 50 4,313 4,313 4,535 4,464 4 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd 13/Rd 49)/12*1000 51 3,961 3,961 3,985 4,098 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd 49) 52 3,558 3,335 3,341 3,507 6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)x1000 54 996 13 947 05 943 95 973 15 8 Plăți restante 55 4,516 4,516 1,351 0 9 Creanțe restante 56 711,974 738,865 635,946 604,148 Pagina 2 din 3 EFSA INDICATORI Nr rd Aprobat Ordin Comun 403/840/785 Propunere rectificare 2014 Realizat preliminat 2014 Propunere 2015 0 | 1 2 3 4 5 CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL Pagina 3 din 3 FISE ELECTRICA SERV S A - PRINCIPALELE ELEMENTE ALE BVC 2015 PREZENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE ALE BVC PENTRU ANUL 2015 SC FISE ELECTRICA SERV SA 1 FISE ELECTRICA SERV S A - PRINCIPALELE ELEMENTE ALE BVC 2015 1 PREZENTARE GENERALA Electrica Serv S A (“FISE”), filiala a Electrica SA este prezentata in continuare: Filiala Activitatea Cod unic de inregistrare Sediu social % participatie la 31 decembrie 2014 S C FISE ELECTRICA SERV S A Intretinere si servicii energetice 17329505 Bucuresti 100% In figura urmatoare sunt prezentate zonele acoperite de FISE ELECTRICA SERV S A Figura 1: Aria de acoperire a FISE ELECTRICA SERV S C Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv S A s-a infiintat prin Hotararea de Guvern (HG) nr 74/27 ianuarie 2005, ca filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica S A , prin divizare Astfel, S C Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv S A devine persoana juridica romana organizata ca societate comerciala pe actiuni si functioneaza potrivit legii si statutului prevazut in Anexa 5 1 la HG 74/27 01 2005 2 FISE ELECTRICA SERV S A - PRINCIPALELE ELEMENTE ALE BVC 2015 S C Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv S A este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti in data de 08 03 2005 sub numărul J40/4454, cu sediul in Bucuresti, Str Stefan cel Mare nr 1A , sector 1, Cod Unic de Inregistrare 17329505 si atribut fiscal RO Capitalul social al S C FISE Electrica Serv S A este detinut in intregime de S C Electrica S A in calitate de actionar unic In baza OUG 74/2005, S C FISE Electrica Serv S A , si-a organizat structura în 8 sucursale teritoriale, cate una pentru fiecare filiala de distributie si furnizare a energiei electrice, si avea ca obiect de activitate asigurarea mentenantei preventive si corective, respectiv asigurarea activitatilor suport pentru aceste filiale (proiectare, transport, etc ), avand aceeasi structura teritoriala ca si societatile de distributie ale S C Electrica S A Prin HGR 760/2010 S C FISE Electrica Serv S A a fost reorganizata, pastrand trei sucursale teritoriale (SISE Electrica Transilvania Nord, SISE Electrica Transilvania Sud și SISE Electrica Muntenia Nord) In urma reorganizarii au rezultat de asemenea cinci noi societati comerciale de servicii energetice in zonele Banat, Dobrogea, Moldova, Oltenia si Muntenia, toate fiind filiale ale Electrica S A 3 FISE ELECTRICA SERV S A - PRINCIPALELE ELEMENTE ALE BVC 2015 2 STRUCTURA ACTIONARIATULUI La data de 31 decembrie 2014 capitalul social al S C FISE ELECTRICA SERV S A era de 390 631 010 lei reprezentand 39 063 101 actiuni nominative a cate 10 lei fiecare si era detinut astfel: - Societatea Electrica S A detine un numar de 39 063 101 actiuni reprezentand 100% din capitalul social; 3 Prezentarea metodologiei de realizare a bugetului de venituri si cheltuieli Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 a avut in vedere respectarea legislatiei in materie precum si functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 a fost conceput cu acuratete, in baza acestuia urmand sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar sanatos in anul 2015, fiind analizate toate premisele posibile in actualul context Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 a fost intocmit in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune S C FISE Electrica Serv S A La baza constructiei bugetare a stat urmatoarea structura a veniturilor societatii: 1 “Venituri in baza acordului cadru de mentenanta” care cuprind totalitatea veniturilor provenite din contractele subsecvente de mentenanta, astfel: - Venituri din activitatea de Mentenanta - Venituri din activitatea Auto - Venituri din activitatea de Proiectare - Venituri din activitatea de Sanatate si Medicina Muncii - Venituri din lucrari DALI - Alte servicii prevazute in acordul cadru 2 “Alte venituri in cadrul grupului” care cuprind totalitatea veniturilor din cadrul grupului si care nu sunt regasite in acordul cadru de mentenanta 3 “Alte venituri cu tertii” care cuprind totalitatea veniturilor previzionate in afara grupului In ceea ce priveste structura cheltuielor, acestea au fost previzionate in concordanta cu structura veniturilor societatii 4 FISE ELECTRICA SERV S A - PRINCIPALELE ELEMENTE ALE BVC 2015 4 Obiective strategice pentru FISE ELECTRICA SERV Obiectivul major al societatii este definit prin asigurarea in conditii de calitate si eficienta technico-economica a serviciilor de mentenanta preventive si corective, respectiv asigurarea activitatilor suport pentru Filialele de Distributie ale Electrica S A (proiectare, transport, etc ) Totodata S C FISE ELECTRICA SERV S A are ca obiectiv executia unor pachete importante de lucrari aferente efortului investitional al Filialelor de Distributie Electrica S A , prin aceasta intelegandu-se lucrari cu pronuntat caracter de contructii montaj, aceasta abordare prioritara contribuind la capitalizarea FISE Electrica Serv parte a intregului grup ELECTRICA S A Consecinta abordarii obiectivului mai sus mentionat va face posibila extinderea serviciilor/lucrarilor executate de S C FISE Electrica Serv S A (parte a grupului Electrica S A ) catre alte piete interne/externe aceasta fiind realizabil prin caracterul nereglementat al activitatii S C FISE Electrica Serv S A 5 REZULTATELE OPERATIONALE Informatie financiara selectata din contul de profit si pierdere (BVC) (mii lei) Preliminat Propus 2014 2015 Venituri si cheltuieli Venituri totale din care: 410,265 406,765 Venituri din activitatea principala 392,092 375,905 Venituri din alte activitati 18,173 30,860 Costuri de operare si mentenanta totale, din care: 402,608 405,175 Cheltuieli cu salarii si alte beneficii 173,690 174,948 Cheltuiala cu materiale si materii prime 120,828 113,764 Amortizarea imobilizarilor 14,635 16,739 Alte cheltuieli 93,456 99,724 Profit Operational 7,657 1,590 Rezultatul financiar 194 (1,287) Profit brut 7,852 303 Impozit pe profit 0 0 Profit net 7,852 303 Conform bugetului aferent anului 2015, Electrica Serv estimeaza venituri in valoare de 406 765 mii RON, comparativ cu veniturile realizate in anul 2014, in valoare de 410 265 mii RON reprezentand o scadere de 0 85% Aceasta diminuare este cauzata de scaderea volumului de lucrari de mentenanta din cadrul grupului cu 60 580 mii lei 5 FISE ELECTRICA SERV S A - PRINCIPALELE ELEMENTE ALE BVC 2015 Cheltuiala cu materiale si materii prime In ceea ce priveste cheltuiala cu materiale si materii prime, acestea cunosc o scadere in anul 2015 de 7 064 mii lei datorata, in mare parte , scaderii veniturilor din mentenanta si a eficientizarii consumului de combustibil (achizitia de utilaje si autovehicule noi precum si urmarirea deplasarilor acestora prin sistemul i-Track) Salarii si alte beneficii ale angajatilor Printr-un proces de crestere a productivitatii muncii, bazat pe reducerea naturala a personalului, a reorganizarii activitatii si/sau a restructurarii, numarul de personal din se va reduce cu 3%, ceea ce va duce la reducerea cheltuielilor cu salariile si alte beneficii ale angajatilor De asemenea, reducerea acestei categorii de cheltuieli se datoreaza si scaderii CAS suportata de angajator cu 5 puncte procentuale In cadrul cheltuielilor salariale sunt incluse si cheltuielile salariale necesare eventualelor restructurari Situatia personalului la momentul curent, precum si situatia estimata la sfarsitul anului 2015 Tabel 1: Evoluție numar personal, 2015 Electrica Serv Personal la inceputul anului 2015 3 339 Reduceri de personal in 2015 100 Personal la sfarsitul anului 2015 3 239 Amortizarea imobilizarilor In ceea ce priveste cheltuiala cu amortizarea imobilizarilor aceasta a crescut in anul 2015 fata de anul 2014, avand in vedere impactul reevaluarii imobilizarilor corporale aflate in proprietatea Societatii la 31 decembrie 2014 si pentru care impactul in amortizare se reflecta incepand cu anul 2015 In acest sens sa estimat si s-a inclus pentru anul 2015 aceasta influenta Profitul operational Ca urmare a factorilor prezentati mai sus, in anul 2015, profitul operational scade la 1 590 mii lei fata de preliminatul anului 2014 care este in valoare de 7 657 mii lei Aceasta situatie este cauzata de scaderea veniturilor aferente lucrarilor din activitatea de mentenanta care au o profitabilitate mai mare si a cresterii chetuielilor necesare restructurarilor Profitul inainte de impozitare Profitul inainte de impozitare a fost influentat de rezultatul financiar (pierdere) datorat costurilor cu imprumutul ce urmeaza a fi contractat de catre societate pentru achitarea datoriilor ANAF 6 FISE ELECTRICA SERV S A - PRINCIPALELE ELEMENTE ALE BVC 2015 Cheltuiala cu impozitul pe profit Avand in vedere pierderea fiscala cumulata, in anul 2015 nu va fi cazul platii de impozit pe profit Profitul net al perioadei Ca urmare a factorilor prezentati mai sus, estimam ca in anul 2015, profitul net estimeaza va avea o valoare de 303 mii lei Mentiune Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 a fost avizat de catre Consiliul de Administratie al FISE ELECTRICA SERV prin Hotararea CA nr 5/26 02 2015 si al Electrica SA prin Hotararea nr 8/18 03 2015 7 SC FISE Electrica Serv S A Buget de Venituri si Cheltuieli An 2015 - Centralizator 2015 Income and Expenses Budget - Overview 2014 2015 Indicatori Indicators Realizat 2014/ Actual 2014 Clienti din cadrul Grupului Electrica/ Clients within Electrica Group Clienti din exteriorul Grupului Electrica/ Clients outside Electrica Group Estimat 2015/ Estimated 2015 Clienti din cadrul Grupului Electrica/ Clients within Electrica Group Clienti din exteriorul Grupului Electrica/ Clients outside Electrica Group Venituri si cheltuieli Revenue and expenses A Venituri totale din care: Total revenue out of which: 410,265 394,550 15,715 406,765 373,775 32,990 1 Venituri din activitatea principala Revenue from the main activity 392,092 383,836 8,255 375,905 364,893 11,012 2 Venituri din alte activitati Revenue from other activities 18,173 10,713 7,460 30,860 8,882 21,978 B Costuri de operare si mentenanta totale, din care: Total operating and maintenance costs, out of which: 402,608 390,766 11,842 405,175 372,335 32,840 1 Cheltuieli cu salarii si alte beneficii Expenses with salaries and other benefits 173,690 167,037 6,653 174,948 160,759 14,189 2 Cheltuiala cu materiale si materii prime Expenses with materials and raw materials 120,828 116,199 4,628 113,764 104,537 9,227 3 Amortizarea imobilizarilor Non-current assets depreciation 14,635 14,074 561 16,739 15,381 1,358 5 Alte cheltuieli Other expenses 93,456 93,456 0 99,724 91,657 8,067 C Profit Operational Operating profit 7,657 3,784 3,873 1,590 1,440 150 D Rezultatul financiar Financial income 194 194 0 (1,287) (1,287) 0 E Profit brut Gross profit 7,852 3,978 3,873 303 153 150 F Impozit pe profit Income tax 0 0 0 0 0 0 G Profit net Net profit 7,852 3,978 3,873 303 153 150 Page 1/1 ESERV Anexa 1 OMF SC FISE ELECTRICA SERV SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014 INDICATORI Nr rd BVC Aprobat 2014 Rectificare 2014 Realizat preliminat 2014 Propuneri an 2015 0 1 2 3 4 5 6 I VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd 2+Rd 5+Rd 6) 1 420,120 403,679 410,953 406,821 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 419,145 403,561 410,265 406,765 a) subvenții, cf prevederilor legale în vigoare 3 0 0 0 0 b) transferuri, cf prevederilor legale în vigoare 4 0 p-p-l 0 0 2 Venituri financiare 5 975 118 688 56 3 Venituri extraordinare 6 0 0 0 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd 7=Rd 8+Rd 20+Rd 21) 7 417,249 395,863 403,103 406,518 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 416,104 395,710 402,609 405,175 A cheltuieli cu bunuri si servicii 9 199,851 178,721 190,816 182,596 B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 4,320 4,629 4,322 4,741 C cheltuieli cu personalul, din care: 11 179,006 175,756 173,901 174,948 C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd 13+Rd 14) 12 139,533 138,353 138,612 136,940 C1 ch cu salariile 13 124,189 124,235 124,100 121,814 C2 bonusuri 14 15,344 14,118 14,512 15,126 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 2,000 0 0 0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 2,000 0 0 8,000 ESERV C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 17 283 276 271 272 C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 18 37,190 37,127 35,018 29,736 D alte cheltuieli de exploatare 19 32,927 36,604 33,570 42,890 2 Cheltuieli financiare 20 1,145 153 494 1,343 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 2,871 7,816 7,850 303 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0 0 0 0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 24 2,871 7,816 7,850 303 1 IRMePzeOrZvIeTUleLgUalIePE PROFIT, din care: 25 144 391 393 15 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale 26 0 0 0 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 2,727 7,425 7,457 288 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru 28 0 0 0 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 0 0 0 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor 30 0 0 0 0 7 dPearltaicRipda r2e5a, s2a6l,a2r7ia,ț2il8o,r2la9 profit în limita a 10% din 31 0 0 0 0 8 pMrionfiimtuilmne5t0,%dvaăr rnsuămianitemlualtbdueg entiuvledluel sutnaut isau 32 0 0 0 0 a) lo-cadliîvnidceanzduel rceugviielnoirteaubtuogneotmuleu,iodrei dsitvaitdende 33 0 0 0 0 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a 0 0 0 0 c) - dividende cuvenite altor acționari 34 0 0 0 0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la 35 0 0 0 0 VI RENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 0 0 0 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, 37 0 0 0 0 a) cdhinelctauriel:i materiale 38 0 0 0 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 0 0 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 0 0 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 0 0 e) alte cheltuieli 42 0 0 0 0 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din 43 36,035 14,492 14,634 15,189 1 cAalorec:ații de la buget 44 0 0 0 0 ESERV alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45 0 0 0 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 36,035 4,144 3,506 15,000 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0 0 0 0 1 Nr de personal prognozat la finele anului 48 3,350 3,350 3,339 3,329 2 Nr mediu de salariați total 49 3,376 3,376 3,357 3,360 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 50 3,444 3,415 3,441 3,396 4 dCeatsetrigmuinl amtepdeiublauznaacrhpeeltsuaielalirloiart detneartnuinrăatspalearbiazlăa 51 3,065 3,067 3,081 3,021 5 cPhroedltucietilivliotratceua smaulanrciiilieîn(leuin/piteărțsiovanloăr)ice pe total 52 124 120 122 121 6 pPerorsdouncatilvmitaetdeiau m(muini cleiii/îpneursnoitaănțiăf)iz(Ricde 2p/eRtdo 4ta9l) 53 0 0 0 0 7 pCehreslotuniaelimtoetdailue (laca1n0t0it0atleipvreondiutusrei ftiontiatlee/ 54 993 981 981 999 8 (PRlădț i7r/Resdt a1n)xte1000 55 56,075 56,075 45,132 45,000 9 Creanțe restante 56 191,050 191,050 201,207 190,000 București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221 COMUNICAT PRIVIND MODALITATILE DE PLATA A DIVIDENDELOR AFERENTE ANULUI 2014 Urmare a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice - “Electrica” S A (Electrica) din data de 27 aprilie 2015, Electrica anunta plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2014, prin intermediul Depozitarului Central S A (Depozitarul Central) si BRD - Groupe Societe Generale S A (BRD) - agentul de plata selectat -incepand cu data de 15 iulie 2015 (Data Platii) avand ca ex date data de 9 iulie 2015, catre actionarii Electrica inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central la data de inregistrare 10 iulie 2015 (Data de Inregistrare) Dividendul brut este de 0,7217 lei pentru o actiune, iar impozitul pe dividende aferent va fi retinut la sursa in cotele prevazute de lege, dupa caz I MODALITATI DE PLATA A DIVIDENDELOR 1 Prin virament bancar in conturile Participantilor (intermediari participanti la sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central), pentru actionarii care au cont deschis la Participant 1 1 Pentru actionarii persoane fizice, juridice sau entitati fara personalitate juridica pentru care, la Data Platii, Participantul presteaza servicii de investitii financiare principale si/sau conexe, care la Data de Inregistrare detin instrumente financiare emise de catre Electrica evidentiate in Sectiunea II a Registrului, in contul deschis la Participant, dividendele vor fi platite automat prin virament bancar prin intermediul Depozitarului Central in conturile Participantilor la Data Platii, fara prezentarea unor documente suplimentare, daca actionarii respectivi nu si-au exprimat si comunicat catre Participant optiunea de plata amanata, astfel cum este aceasta definita in sectiunea II 1 de mai jos, iar Participantul nu a comunicat-o Depozitarului Central in cadrul raportarii la Data de Inregistrare 2 Prin virament bancar in contul actionarilor nereprezentati de București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221 electrica s a STATEMENT REGARDING THE DIVIDENDS PAYMENT MANNER FOR 2014 Following the decision of shareholders' ordinary general meeting of the Electric Energy Supply and Distribution Company - “Electrica” S A (Electrica) on April 27, 2015, Electrica announces dividends payment for fiscal year 2014, through Depozitarul Central S A (Depozitarul Central) and BRD -Groupe Societe Generale S A (BRD) - selected payment agent - starting on July 15, 2015 (Payment Date), with ex date on July 9, 2015, by the Electrica shareholders, registered within the Shareholders' Reegistry, held by the Central Depository on registration date of July 10, 2015 (Registration Date) Gross dividend is of 0 7217 lei for a share, the dividends tax will be withheld in statutory rates for the capital, if applicable I DIVIDENDS PAYMENT MANNER 1 By bank transfer to the accounts of Participants (intermediaries participants to the clearing-settlement and register of Central Depository) for shareholders who have account to the participant 1 1 For shareholders, who are individuals, legal entities or entities without legal personality for which, on the payment date, the Participant provides main and / or related financial investment, who, on the Registration Date, hold financial instruments issued by Electrica, outlined in Section II of the Register, in the account opened by the Participant, dividends will automatically be paid by bank transfer, through the Central Depository, into the Participants accounts, on the payment date, without additional documents, if those shareholders have not expressed and communicated to the Participant the deferred payment option, as it defined in section II 1 below, and the Participant has not communicated it to the Central Depository within the report on the Registration Date 2 By bank transfer into the account of the shareholders not represented by the 1 Participanti, comunicat Depozitarului Central 2 1 Depozitarul Central va distribui dividendele prin virament bancar actionarilor nereprezentati de Participant care transmit Depozitarului Central documentele mentionate in Anexa 1, punctul A Documentele trebuie furnizate Depozitarului Central pana la data de data 10 iulie 2018 2 2 In situatia in care se primeste un refuz bancar de plata (de exemplu cont inchis), Depozitarul Central va informa actionarul nereprezentat de Participant cu privire la aceasta imprejurare iar dividendele respective vor fi directionate pentru plata in numerar Respectivii actionari nereprezentati de Participant vor avea posibilitatea de a ridica dividendele conform pct 3 1 de mai jos sau sa instructeze BRD sa efectueze plata in contul bancar relevant potrivit pct 3 2 de mai jos 2 3 In cazul in care exista actionari nereprezentati de Participant care opteaza pentru plata dividendelor prin virament bancar ulterior Datei Platii transmitand documentele prevazute in Anexa 1, punctul A, Depozitarul Central va verifica daca actionarii respectivi au incasat dividendele In cazul in care dividendele nu au fost incasate, Depozitarul Central va bloca plata acestora (in cazul persoanelor fizice) si in termen de 3 zile de la momentul blocarii sau, in cazul persoanelor juridice sau entitatilor fara personalitate juridica, in termen de 3 zile de la data notificarii cu privire la noul cont bancar, va instructa plata prin virament bancar Participants, communicated to the Central Depository 2 1 The Central Depository will distribute dividends to shareholders by bank transfer to the not represented shareholders by the Participant, who transmits documents mentioned in Annex 1, Point A, to the Central Depository The documents must be provided to the Central Depository until July 10, 2018 2 2 In the event that a bank payment refusal is received (e g account closed), Central Depository shall inform the shareholder not represented by the Participant on the circumstances, and respective dividends will be targeted for cash payment Respective shareholders not represented by the will be able to raise dividends according to pt 3 1 below or to instruct BRD to make the payment into the relevant bank account under the section 3 2 below 2 3 If there are shareholders unrepresented by the Participant, who choose for dividend payment by bank transfer, after payment date, transmitting the documents listed in Annex 1, point A, the Central Depository will verify if those shareholders cashed the dividends If the dividends have not been cashed, the Central Depository will block their payment (for individuals) and within 3 days after blocking or, in case of legal persons or entities without legal personality, within 3 days after notification of the new bank account, will instruct payment by bank transfer 3 Prin intermediul BRD 3 1 Distributia dividendelor in numerar se va face prin intermediul ghiseelor BRD, catre actionarii nereprezentati de Participant, persoane fizice, cu exceptia acelora care opteaza pentru plata prin virament bancar in conditiile prevazute in prezentul comunicat, cu respectarea prevederilor legale incidente platilor in numerar 3 By BRD 3 1 Distribution of dividends in cash will be made through BRD counters, to the shareholders of not represented by the Participant, individuals, except those who choose the payment by bank transfer as provided in this press release, observing the legal provisions on payments cash 2 3 2 Distributia dividendelor prin virament bancar se va face prin intermediul ghiseelor BRD, catre actionarii nereprezentati de Participant, persoane fizice si juridice sau entitati fara personalitate juridica care nu au cont deschis la Participant Actionarii persoane fizice si juridice sau entitati fara personalitate juridica care doresc plata dividendelor prin transfer bancar pot solicita BRD plata prin virament bancar prezentand la ghiseele bancii documentele suport mentionate in Anexa 1, punctul B 3 3 Lista unitatilor BRD este disponibila pe site- ul http://www brd ro/banca/retea-unitati/, acest link fiind disponibil si pe site-ul http://www electrica ro, sectiunea Relatia cu investitorii, la urmatoarea adresa http://www electrica ro/relatia-cu- investitorii/dividende/ II OPTIUNEA DE PLATA SI POSIBILITATEA DE A BENEFICIA DE PREVEDERI FISCALE MAI FAVORABILE 1 Optiunea de plata 1 1 Actionarii care au cont deschis la Participant pot opta pentru urmatoarele tipuri de plati, exprimand optiunea catre Participantul relevant care va comunica Depozitarului Central in cadrul raportarii de la Data de Inregistrare: (a) plata dividendelor cu retinerea impozitului standard din Romania la Data Platii; (b) plata dividendelor cu rata de impozit retinuta in mod corespunzator, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri, in baza documentatiei transmisa de actionar catre Electrica, care va trebui sa fie receptionata de Electrica cel tarziu la data de 8 iulie 2015; (c) amanarea platii dividendelor pentru o data ulterioara Datei Platii, in cursul anului 2015, in vederea acordarii catre actionari a posibilitatii de a beneficia de prevederi fiscale mai favorabile, 3 2 Distribution of dividends by bank transfer will be made through BRD counters, the shareholders not represented by the Participants, individuals and legal entities or without legal personality, that do not have account opened at the Participant Shareholders, individuals and legal entities or without legal personality, that want dividends payment by bank transfer may require BRD payment by bank transfer, submitting at the bank offices the supporting documents listed in Annex 1, point B BRD units list is available on the webpage http: //www brd ro/banca/retea-unitati/, respectively on http://www electrica ro, Investor relations section at the following address: http://www electrica ro/en/investor-relations/dividends/ II PAYMENT OPTIONS AND POSSIBILITY TO RECEIVE MORE FAVOURABLE TAXATION PROVISIONS 1 Payment option 1 1 Shareholders who have account opened to the Participant may opt for the following types of payments, expressing their option to the relevant Participant who will communicate to the Central Depository within reporting on Registration Date: (a) the payment of dividends by withholding standard tax in Romania on payment date; (b) the payment of dividends at the rate of tax properly withheld, under double taxation avoidance conventions, based on documentation submitted by the shareholder to Electrica, which will be also received by Electrica no later than 8 July, 2015 ; (c) dividends payment postponement to a later date than the payment date, in the year 2015, in order to give the shareholders the possibility to benefit from more favorable tax provisions, after sending tax documents to Electrica Dividends payment will be made within ten 3 dupa transmiterea documentatiei fiscale catre Electrica Plata dividendelor se va efectua in cel mult zece zile lucratoare de la data primirii de catre Electrica a documentelor suport complete si corecte si a eventualelor clarificari solicitate In cazul actionarilor pentru care Participantii nu au depus documentele suport pana la data de 30 noiembrie 2015, plata dividendelor se va efectua pe data de 21 decembrie 2015, cu retinerea cotei de impozit pe dividende standard in vigoare prevazuta de Codul Fiscal Roman 1 2 Actionarii nereprezentati de Participant pot utiliza optiunile de plata prevazute la pct 1 1 de mai sus urmand a le comunica Electrica pana la data de 8 iulie 2015 Pentru exercitarea optiunii de la lit 1 1(b), actionarii nereprezentanti de Participant vor transmite catre Electrica documentatia fiscala relevanta astfel incat aceasta sa fie receptionata de Electrica cel tarziu la data de 1 3 8 iulie 2015 In cazul detinatorilor de certificate de depozit care au la baza actiuni suport emise de Electrica, fiecare dintre acestia poate utiliza optiunile prevazute la pct 1 1 de mai sus, urmand a le comunica Electrica pana la data de 8 iulie 2015 days from receipt by Electrica of complete and correct supporting documents and any clarifications requested If shareholders for whom the Participants did not submit supporting documents until November 30, 2015, dividends payment will be made on 21 December, 2015, withholding tax rate on standard dividends in force, provided by the Romanian Fiscal Code Shareholders not represented by Participant may use payment options provided in section 1 1 above, and will communicate them to Electrica until 8 July 2015 In order to exercise the option of letter 1 1 (b), the shareholders not represented by Participant will transmit to Electrica relevant tax documentation, so that it is received by Electrica latest until July 8, 2015 In the case of deposit certificates holders, which are based on underlying shares issued by Electrica, each of them can use the options provided in section 1 1 above, and will be communicated to Electrica until July 8,2015 Posibilitatea de a beneficia de prevederi 2 fiscale mai favorabile Acționarii nerezidenti reprezentanți printr-un 2 1 Participant care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale unei conventii de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta, trebuie sa depuna certificatul de rezidenta fiscala valabil la Data Platii / emis in 2015, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit/a de traducere autorizata in limba romana, precum si detalii de contact pentru eventuale clarificari asupra certificatelor de rezidenta fiscala: Possibility to benefit from more favourable tax provisions Non-resident shareholders represented by a Participant, who wish the application of more favorable provisions of a double taxation avoidance convention concluded between Romania and their country of residence, must submit tax residency certificate, valid on date of payment / issued in 2015 within Validity, in original or certified copy, authenticated / legalized, if necessary, accompanied with apostilla/ authorized translation in Romanian of it, also contact details for any clarifications on tax residency certificates: 4 (a) pana la data de 8 iulie 2015 (data la care sa fie receptionate), in cazul in care nu au optat pentru plata amanata a dividendelor, la adresa Electrica SA, Str Grigore Alexandrescu nr 9 Sector 1, Bucuresti, cod postal 010621, in atentia Directiei Economice Electrica nu este responsabila de neaplicarea tratamentului fiscal mai favorabil menționat mai sus, in lipsa prezentarii in termenul mentionat a documentatiei si / sau a clarificarilor solicitate; (b) pana cel tarziu la data de 30 noiembrie 2015 (data la care sa fie receptionate), in cazul in care au optat pentru plata amanata a dividendelor, la adresa Electrica SA, Str Grigore Alexandrescu nr 9 Sector 1, Bucuresti, cod postal 010621, in atentia Directiei Economice Participantii vor mentiona in adresa de inaintare a documentelor fiscale mentionate mai sus faptul ca acestea se refera la actionari ai Electrica si la dividende aferente anului financiar 2014, cu indicarea listei acționarilor pentru care se depun documentele fiscale, lista care sa cuprindă: denumirea completa a acționarului (pentru cazurile unde denumirea din Registrul Actionarilor este diferita de cea mentionata in documentele fiscale, se vor prezenta in rubrica „Alte observatii" motivele/explicatiile acestor diferente), codul de identificare a actionarului in conformitate cu codul de identificare transmis Depozitarului Central (NIN), numar de actiuni detinute la Data de Inregistrare (10 07 2015), alte observatii (inclusiv indicarea actionarilor care reprezinta fonduri de pensii nerezidente astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele AELS)) (a) until July 8, 2015 (date to be received) if they have not opted for deferred payment of dividends, at Electrica SA, Str Grigore Alexandrescu 9 district 1, Bucharest, postal code 010621, to the attention of the Economics Department Electrica is not responsible for non-application of more favourable tax treatment mentioned above, in lack of submission, within the term specified in the requested documentation and / or clarifications; (b) no later than November 30, 2015 (date to be received) if they have opted for deferred payment of dividends, at Electrica SA, Str Grigore Alexandrescu 9, district1, Bucharest, postal code 010621, to the attention of the Economics Department Participants will mention in the address of tax documents submission, mentioned above, that they relate to shareholders of Electrica and to the dividends for the financial year 2014, indicating the list of shareholders for whom tax documents are submitted, the list comprises: full name of shareholder (for cases where the name from the Shareholders' Register is different from the one mentioned in the tax documents, will be submitted in the column "Other observations" reasons/ explanations for these differences), the shareholder identification code, in accordance with the identification code sent to the Central Depository (NIN) , number of shares held on the Registration Date (10/07/2015), other observations (including the indication of shareholders representing non-resident pension funds as defined in European Union Member State legislation or in one of the EFTA States)) 5 2 2 In cazul actionarilor nerezidenti reprezentati 2 2 printr-un Participant, Electrica va retine impozitul pe dividende din dividendul brut in cota standard in vigoare prevazuta de Codul Fiscal Roman daca: (a) nu au optat pentru plata amanata si nu au transmis certificatul de rezidenta fiscala (inclusiv documentele prevazute la pct 1 2 din Anexa 1, punctul A, referitoare la fondurile de pensii nerezidente) si eventualele clarificari solicitate, pana la data de 8 iulie 2015 (data la care sa fie receptionate); (b) au optat pentru plata amanata, dar nu au transmis cel tarziu pana la data de 30 noiembrie 2015 (data la care sa fie receptionate), certificatul de rezidenta fiscala (inclusiv documentele prevazute la pct 1 2 din Anexa 1, punctul A, referitoare la fondurile de pensii nerezidente) si eventualele clarificari solicitate 2 3 Detinatorii de certificate de depozit 2 3 nerezidenti care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale unei conventii de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta, trebuie sa se asigure ca Electrica primeste, certificatul de rezidenta fiscala valabil la Data Platii / emis in 2015, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit/a de traducere autorizata in limba romana, precum si detalii de contact pentru eventuale clarificari asupra certificatelor de rezidenta fiscala: (a) astfel incat Electrica sa receptioneze certificatul cel tarziu la data de 8 iulie 2015, in cazul in care nu au optat pentru plata amanata a dividendelor, la adresa Electrica SA, Str Grigore Alexandrescu nr 9, Sector 1, Bucuresti, cod postal 010621, in atentia Directiei Economice Electrica nu este responsabila de neaplicarea tratamentului fiscal mai favorabil menționat mai sus, in lipsa In case of non-resident shareholders represented by a Participant, Electrica will withhold dividend tax from gross dividend in the standard rate in force provided by the Romanian Fiscal Code if: (a) They have not opted for deferred payment and have not submitted tax residency certificate (including documents specified in section 1 2 of Annex 1, point A, on non-resident pension funds) and any clarifications required, until July 8, 2015 (date to be received); (b) They have opted for deferred payment but have not submitted no later than on November 30, 2015 (date to be received), certificate of tax residency (including documents mentioned in point 1 2 of Annex 1, point A, for non-resident pension funds) and any clarifications requested Non-resident deposit certificates holders, who wish the application of more favourable provisions of a double taxation avoidance convention concluded between Romania and their country of residence, must ensure that Electrica gets the tax residence certificate valid on the date of payment / issued in 2015 within Validity, in original or certified copy, authenticated / legalized, if necessary, accompanied with apostilla/ authorized translation in Romanian of it, also contact details for any clarifications on tax residency certificates: (a) so that Electrica receives the certificate no later than 8 July 2015, if they have not opted for deferred payment of dividends, at Electrica SA, Str Grigore Alexandrescu 9 district 1, Bucharest, postal code 010621, to the attention of the Economics Department Electrica is not responsible for more favorable tax treatment mentioned above, in lack of submission within the term specified in the requested 6 2 4 prezentarii in termenul mentionat a documentatiei si / sau a clarificarilor solicitate; (b) astfel incat Electrica sa receptioneze certificatul cel tarziu la data de 30 noiembrie 2015, in cazul in care au optat pentru plata amanata a dividendelor, la adresa Electrica SA, Str Grigore Alexandrescu nr 9, Sector 1, Bucuresti, cod postal 010621, in atentia Directiei Economice Electrica va efectua plata dividendelor catre detinatorii de certificate de depozit cu rata de impozit retinuta in mod corespunzator conform conventiilor de evitare a dublei impuneri, in masura in care primeste documentatia fiscala relevanta conform prevederilor de mai sus, precum si lista detinatorilor de certificate de depozit inregistrati la Data de Inregistrare, intocmita de depozitarul certificatelor de depozit, din care sa rezulte corespondenta intre documentele fiscale transmise catre Electrica si identitatea detinatorilor de certificate de depozit inregistrati in aceasta calitate la Data de Inregistrare Adresa de inaintare a documentelor fiscale mentionate mai sus trebuie sa mentioneze faptul ca acestea se refera la detinatorii de certificate de depozit avand la baza actiuni suport emise de Electrica si la dividende aferente anului financiar 2014, cu indicarea listei detinatorilor de certificate de depozit pentru care se depun documentele fiscale, lista care sa cuprindă: denumirea completa a detinatorului de certificate de depozit, numar de certificate de depozit detinute la Data de Inregistrare (10 07 2015), alte observatii care sa permita corelarea intre documentele fiscale si identitatea detinatorului de certificate de depozit) In cazul detinatorilor de certificate de 2 4 depozit avand la baza actiuni suport emise de Electrica nerezidenti, Electrica va retine impozitul pe dividende din dividendul brut in cota standard in vigoare prevazuta de Codul Fiscal Roman daca: (a) nu au optat pentru plata amanata si documentation and/ or clarifications; (b) so that Electrica receives the certificate no later than 30 November 2015, if they have opted for deferred payment of dividends, at Electrica SA, Str Grigore Alexandrescu 9 district 1, Bucharest, postal code 010621, to the attention of the Economics Department Electrica will pay dividends to holders of deposit certificates, with tax rate properly restrained, according to double taxation avoidance conventions ,to the extent that receives the relevant tax documentation as specified above, and the list of registered holders of deposit certificates on Registration Date, compiled by depositary of deposit certificates, proving the correlation between tax documents sent to Electrica and identity of deposit certificates holders registered as such on Registration Date Submission address of tax documents mentioned above must mention that they refer to deposit certificates holders issued on the support of Electrica shares and dividends for financial year 2014, to provide a list of deposit holders for whom tax documentation is submitted, the list includes: full name of deposit certificates holder, number of deposit certificates held on Registration Date (07/10/2015), other observations enabling the correlation between tax documents and identity certificates of deposit holder) In the case of non-resident deposit certificates holders, based on support shares issued by Electrica, Electrica will withhold dividend tax from the gross dividend in the standard rate in force provided by the Romanian Fiscal Code if: (a) They have not opted for deferred 7 nu au transmis certificatul de rezidenta fiscala (inclusiv documentele prevazute la pct 1 2 din Anexa 1, punctul A, referitoare la fondurile de pensii nerezidente) si eventualele clarificari solicitate, astfel incat acesta sa fie receptionat de Electrica cel tarziu la data de 8 iulie 2015; (b) au optat pentru plata amanata, dar nu au transmis certificatul de rezidenta fiscala (inclusiv documentele prevazute la pct 1 2 din Anexa 1, punctul A, referitoare la fondurile de pensii nerezidente) si eventualele clarificari solicitate astfel incat acesta sa fie receptionat de Electrica cel tarziu la data de 30 noiembrie 2015, 2 5 Actionarii nerezidenti care nu au cont deschis la Participant care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta trebuie sa prezinte, pana la 8 iulie 2015 (data la care trebuie sa fie receptionat de Electrica), certificatul de rezidenta fiscala valabil la Data Platii / emis in 2015, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat / supralegalizat, daca este cazul, insotit/a de traducere autorizata in limba romana, precum si detalii de contact pentru eventuale clarificari asupra certificatelor de rezidenta fiscala (in cazul fondurilor de pensii nerezidente se vor depune si documentele prevazute la pct 1 2 din Anexa 1, punctul A, referitoare la fondurile de pensii nerezidente) Daca documentele mentionate anterior si eventualele clarificari solicitate nu sunt transmise impreuna cu cererea de plata a dividendelor prin virament bancar inainte de plata dividendelor, Electrica va retine impozitul pe dividende din dividendul brut in cota standard prevazuta de Codul Fiscal Roman in vigoare 2 6 Actionarii nerezidenti care solicita aplicarea unei conventii de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta vor specifica acest lucru in cererea payment and have not submitted tax residency certificate (including documents specified in section 1 2 of Annex1, point A on non-resident pension funds) and any clarifications required, so that it is received by Electrica no later than July 8, 2015; (b) They opted for deferred payment but have not submitted tax residency certificate (including documents specified in section 1 2 of Annex 1, point A on non-resident pension funds) and any clarifications requested so that it is received by the Electrica no later than November 30, 2015, 2 5 Non-resident shareholders who do not have account opened with the Participant, who wish the application of more favourable provisions of double taxation avoidance convention, concluded between Romania and their country of residence, must submit until July 8, 2015 (the date on which must be received by Electrica ) tax residence certificate, valid on date of payment / issued in 2015, valid, original or certified copy, authenticated / legalized, if necessary, accompanied by apostilla / a certified translation into Romanian of it, and contact details for any clarification on tax residency certificates (in case of non-resident pension funds, the documents referred to in section 1 2 of Annex 1, point A on non-resident pension funds, will be submitted) If the aforementioned documents and any clarifications have not been submitted with the request for payment of dividends by bank transfer before the payment of dividends, Electrica will withhold dividend tax from the gross dividend in the standard rate provided by the Romanian Fiscal Code in force 2 6 Non-resident shareholders who request the application of double taxation avoidance convention, concluded between Romania and their country of residence, to avoid double taxation concluded between Romania and their country of residence, will specify 8 de plata De asemenea, actionarii nerezidenti care reprezinta fonduri de pensii, astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele AELS, vor specifica acest aspect in cererea de plata * * In situatia in care documentele suport mentionate in Anexa 1 sunt emise intr-o alta limba decat limba romana si / sau emise de autoritati straine, acestea trebuie insotite de traducerea legalizata in limba romana iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz Titularul contului bancar in care se solicita transferul dividendelor poate fi doar actionarul Plata dividendelor cuvenite actionarilor Electrica pentru exercitiul financiar 2014 este supusa prevederilor generale in materia prescriptiei, fiind prescrisa incepand cu data de 15 iulie 2018, respectiv in termen de 3 ani de la data de 15 iulie 2015 BRD si Depozitarul Central, dupa caz, isi rezerva dreptul de a solicita actionarului / imputernicitului acestuia documente suplimentare in urma analizarii cererilor de plata a dividendelor Electrica Informatii suplimentare privind procedura de plata a dividendelor pot fi solicitate: • la BRD la adresa de email titluri@brd ro sau la urmatoarele numere de telefon: +4 021 200 8372, +4 021 200 8377 sau +4 021 200 8385 • la Depozitarul Central la adresa de email dividende@depozitarulcentral ro, sau la urmatoarele numere de telefon : +4 021 408 5856, +4 021 408 5923 • pentru alte tipuri de intrebari referitoare la dividende sau actiuni Electrica, va rugam sa accesați site- ul societatii www electrica ro sau sa this in the request for payment Also, non-resident shareholders, representing pension funds, as defined in European Union Member State legislation or in one of the EFTA States, specify this in the request for payment * * If the supporting documents listed in Annex 1 are issued in a language other than Romanian and / or issued by foreign authorities, they must be accompanied by a legalized translation into Romanian and, if issued by a foreign authority, they must be authenticated by apostilla or legalized, as appropriate The holder of the bank account where the dividends transfer is requested may only the shareholder Payment of dividends due to Electrica shareholders for the financial year 2014 is subjected to the general provisions in the matter of prescription, being prescribed starting on July 15, 2018, respectively, within 3 years from July 15, 2015 BRD and Central Depository, as applicable, reserve the right to require the shareholder / its representative additional documents, after analyzing its Electrica dividend payment applications Additional information on the procedure for dividends payment may be requested: • at BRD, at e-mail address titluri@brd ro or at the following phone numbers: +4 021 200 8372, +4 021 200 8377 or +4 021 200 8385 • At Central Depository, at e-mail address dividende@depozitarulcentral ro, or at the following phone numbers : +4 021 408 5856, +4 021 408 5923 • For other questions regarding dividends or shares of Electrica, please visit the company website www electrica ro or contact our 9 contactati departamentul de relatii cu investitorii din cadrul Electrica la adresa de email ir@electrica ro De asemenea, Electrica va publica o lista de raspunsuri la intrebari frecvente referitoare la plata dividendelor pe site-ul www electrica ro, la sectiunea Relatia cu investitorii, la urmatoarea adresa http://www electrica ro/relatia-cu- investitorii/dividende/ Electrica Investor Relations department at email address ir@electrica ro Also, Electrica will publish a list of answers to frequently asked questions regarding the dividend payment on website www electrica ro, in the section Investor Relations section, at the following address: http://www electrica ro/en/investor- relations/dividends/ Ioan Rosca Director General / Chief Executive Officer Emilia Elena Marin Director Economic / Economic Manager 10 ANEXA 1 - DOCUMENTE SUPORT PENTRU PLATA DIVIDENDELOR PUNCTUL A (A) DOCUMENTE SUPORT PENTRU PLATA DIVIDENDELOR PRIN VIRAMENT BANCAR IN CONTUL COMUNICAT DEPOZITARULUI CENTRAL 1 1 Actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN, in care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului (modelul este atasat prezentului comunicat ca Anexa 2, fiind disponibil si pe site-ul Depozitarului Central -www depozitarulcentral ro si al Electrica -www electrica ro), insotit de: (a) copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal - certificata de titular „conform cu originalul”; (b) extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele actionarului, cu precizarea codului IBAN, in original; (c) copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau conventional, daca este cazul - certificata de titular „conform cu originalul”; (d) copia dovezii platii tarif colectare cod IBAN (in cazul in care documentele sunt transmise catre Depozitarul Central) Tariful de inregistrare a codului IBAN utilizat pentru efectuarea platilor prin virament bancar pentru actionar persoana fizica este de 5 Lei/se percepe pe solicitare 1 2 Actionarii persoane juridice, prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN in care se precizeaza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului (modelul este atasat prezentului comunicat ca Anexa 2, fiind disponibil si pe ANNEX 1: SUPPORT DOCUMENTS FOR DIVIDENDS PAYMENT POINT A (A) SUPPORT DOCUMENTS FOR DIVIDENDS PAYMENT BY BANK TRANSFER IN THE ACCOUNT COMMUNICATED TO THE CENTRAL DEPOSITORY 1 1 Shareholders, who are individuals, in person or by legal or conventional representative, will submit to the Central Depository the IBAN collection form, in which specifies the bank and the account (IBAN code) opened in the name of shareholder (form is attached to this press release as Annex 2, being also available on the website of the Central Depository -www depozitarulcentral ro and on Electrica website www electrica ro), accompanied by: (a) copy of a valid ID card, where personal code - holder certifies "according to the original" is readable; (b) bank statement or a document issued by the bank (signed and stamped), confirming the existence of the account on behalf of the shareholder, mentioning the IBAN code, in original; (c) copy of documents proving the capacity of application signatory, as legal or conventional representative, if necessary - holder certifies "according to the original"; (d) copy of payment proof for IBAN collection rate (if the documents are submitted to the Central Depository) IBAN registration fee used for making payments by bank transfer for individual shareholder is 5 Lei / perceived by request 1 2 Shareholders, who are legal persons, by legal or conventional representative, will submit to the Central Depository the IBAN collection form, in which the bank and the account (IBAN code) opened in the name of shareholder (form is attached to this press release as Annex 2, available on website of Central Depository www depozitarulcentral ro, also on Electrica 11 site-ul Depozitarului Central www depozitarulcentral ro si al Electrica -www electrica ro) insotit de: (a) copie a certificatului de inmatriculare - certificata de titular „conform cu originalul”; (b) copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat constatator emis de registrul comertului/entitatea echivalenta - pentru entitatile de nationalitate straina) - certificata de titular „conform cu originalul”; (c) copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca este cazul - certificata de titular „conform cu originalul”; (d) extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele titularului -persoana juridica, cu precizarea codului IBAN, in original; (e) in cazul fondurilor de pensii, (i) copie act de identitate al reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului, in termen de valabilitate -carte/buletin de identitate cu CNP pentru cetatenii romani sau pasaport cu numar de identificare pentru cetatenii straini; (ii) copie certificat constatator al societatii de administrare a fondului/ alt document echivalent, nu mai vechi de 3 luni de zile, care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii de administrare a fondului; (iii) copie certificat inregistrare/ alt document echivalent pentru societatea de administrare a fondului; (iv) copie decizie a autoritatii de reglementare care sa ateste autorizarea societatii de administrare a fondului si a fondului de pensii; iar in cazul fondurilor de pensii nerezidente (v) certificat de rezidenta fiscala, in original sau in copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este website www electrica ro) are mentioned, accompanied by: (a) copy of the registration certificate -holder certifies "according to the original"; (b) copy of the document certifying the capacity of company's legal representative (certificate issued by the Trade Register / entity equivalent - for entities of foreign nationals) - holder certifies "according to the original"; (c) copies of documents certifying the quality of conventional representative of the application signatory, if necessary - holder certifies "according to the original"; (d) bank statement or a document issued by the bank (signed and stamped) confirming the existence of the account on the holder's name - a legal entity, specifying IBAN, in original; (e) in the case of pension funds, (i) copy of the identity card of the fund management company's legal representative, available card / ID card with PIN for Romanian citizens or passport with ID number for foreigners ; (ii) copy of the fund management company / equivalent, not older than 3 months, stating the legal representative of the fund management company; (iii) copy of registration certificate / equivalent document for the fund management company; (iv) copy of the decision of the regulatory authority attesting authorization of the fund management company and the pension fund; and in case of non-resident pension funds (v) tax residency certificate, original or certified copy, authenticated / legalized, if necessary, accompanied by certified translation into Romanian, an affidavit of legal representatives of administration Fund stating that the 12 cazul, insotit de traducerea autorizata in limba romana, o declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului care sa ateste ca autorizarea societatii de administrare a fondului si a fondului de pensii este valabila la data efectuarii platii, daca reprezinta fonduri de pensii astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele AELS, si daca sunt disponibile, informatii cu privire la site-ul oficial al autoritatii de reglementare din tara de origine unde poate fi verificat statutul de fond de pensii; (f) copia dovezii platii tarif colectare cod IBAN (in cazul in care documentele sunt transmise catre Depozitarul Central) Tariful de inregistrare a codului IBAN utilizat pentru efectuarea platilor prin virament bancar pentru actionar persoana juridica este de 10 Lei/se percepe pe solicitare 1 3 Formularele de colectare cod IBAN se vor transmite la adresa: Depozitarul Central SA -Bucuresti, Bd Carol I nr 34 - 36, sector 2 sau vor fi depuse la sediul Depozitarului Central 1 4 Depozitarul Central verifica documentatia transmisa de actionari potrivit celor mentionate la punctul 1 1, respectiv 1 2 de mai sus, iar in cazul in care documentatia nu este completa solicita completarea acesteia 1 5 In cazul in care se doreste plata prin virament bancar in Data Platii, formularele de colectare cod IBAN trebuie receptionate de catre Depozitarul Central cu cel putin 4 zile anterior Datei Platii 1 6 In cazul formularelor de colectare cod IBAN receptionate ulterior termenului prevazut la punctul 1 5 de mai sus devin aplicabile prevederile sectiunii I pct 2 3 din prezentul comunicat Depozitarul Central va lua in considerare formularele de colectare cod IBAN receptionate cel mai tarziu cu 3 zile anterior datei-limita de distribuire a dividendelor indicata in Formularul de comanda authorization of the fund management company and the pension fund is valid on the date of payment if the pension fund is as defined in European Union Member State legislation or in one of the EFTA States and, if available, information on the official website of the regulator in the home country where pension fund status can be verified; (f) a copy of proof of IBAN collection rate payment (if the documents are submitted to the Central Depository) IBAN registration fee used for making payments via bank transfer to the shareholder legal person is 10 Euro / perceived per request 1 3 IBAN collection forms should be sent to: Depozitarul Central SA - Bucharest, Bd Carol I nr 34-36, district 2, or will be submitted at the Central Depository 1 4 Central Depository verifies the submitted documentation by shareholders according to those mentioned in paragraph 1 1 and 1 2 above, and if the documentation is not complete, its completion is required 1 5 If payment by bank transfer on payment Date is required, IBAN code collection forms must be received by the Central Depository at least 4 days prior to the payment date 1 6 In case of IBAN code collection forms, received after the deadline stipulated in section 1 5 above, the provisions of Section I Par 2 3 of this press release become applicable The Central Depository will consider IBAN code collection forms, received later than 3 days prior to the dividends distribution deadline, indicated in the order form 13 ANEXA 1, PUNCTUL B ANNEX 1, POINT B (B) DOCUMENTE SUPORT PENTRU PLATA DIVIDENDELOR IN NUMERAR / PRIN VIRAMENT BANCAR, PENTRU PLATI INSTRUCTATE BRD (1) Lista de documente necesare incasarii/virarii sumelor cuvenite acționarilor persoane fizice - plati procesate in numerar/virament la ghiseele BRD 1 1 In calitate de actionar persoana fizica rezidenta: • act de identitate avand inscris codul numeric personal (C N P ), in original + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va efectua pe loc si se retine de catre BRD); identificarea actionarului de catre BRD se va face pe baza informatiei regasite in campul rezervat CNP 1 2 In calitate de actionar persoana fizica nerezidenta: • pasaport a carui serie si numar trebuie sa corespunda cu cele cu care este inregistrat actionarul in evidentele Depozitarului Central, in original + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va efectua pe loc si se retine de catre BRD) 1 3 In calitate de reprezentant legal (in speta tutore / parinte) al actionarului persoana fizica avand varsta sub 14 ani: • actul de identitate al tutorelui /parintelui (in original) + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va efectua pe loc si se retine de catre BRD); • certificatul de naștere (in original) al actionarilor care trebuie sa aiba inscris C N P -ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va efectua pe loc si se retine de catre BRD); (B) SUPPORT DOCUMENTS FOR DIVIDENDS PAYMENT BY BANK TRANSFER, INSTRUCTED TO BRD (1) List of documents, necessary to cash/transfer sum inhered to the shareholders, individuals, payments processed in cash/bank transfer at BRD counters 1 1 Resident shareholder, individual: • identity card with PIN, in original + 1 certified photocopy for conformity with the original (photocopy will be performed instantly and retained by BRD); shareholder's identification by BRD is made based on information found in PIN column 1 2 Non-resident shareholder, individual: • passport, whose series and number must correspond to those shareholder's information, registered within Central Depository, in original + 1 certified photocopy for conformity with the original (photocopy will be performed instantly and retained by BRD) 1 3 As legal representative (namely legal guardian/parent) of an individual, shareholder, under 14 years old: • legal guardian's / parent's identity card, in original + 1 certified photocopy for conformity with the original (photocopy will be performed instantly and retained by BRD); • birth certificate, in original, of shareholders, with PIN + 1 certified photocopy for conformity with the original (photocopy will be performed instantly and retained by BRD); 14 • actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va efectua pe loc si se retine de catre BRD) 1 4 In calitate de curator al actionarilor persoane fizice avand instituita curatela: • actul de identitate al curatorului (in original) + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va efectua pe loc si se retine de catre BRD); • actul de identitate (in original) al actionarului avand inscris codul numeric personal (C N P ) + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va efectua pe loc si se retine de catre BRD); • actul juridic ce instituie curatela (in original) + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va efectua pe loc si se retine de catre BRD) 1 5 In calitate de imputernicit al actionarilor persoane fizice: • procura speciala autentificata la notariat (in original) care cuprinde imputernicirea de ridicare a dividendelor eliberata cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu exceptia cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si este valabila la data la care se efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va efectua pe loc si se retine de catre BRD); • actul de identitate al imputernicitului avand inscris codul numeric personal (C N P ), in original + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va efectua pe loc si se retine de catre BRD) • legal document which proves the guardianship, for the guardian, who is not one of the parents + 1 certified photocopy for conformity with the original (photocopy will be performed instantly and retained by BRD) 1 4 As curator of shareholders, individuals, with trusteeship: • curator's birth certificate (in original) + 1 certified photocopy for conformity with the original (photocopy will be performed instantly and retained by BRD); • shareholder's identity card, in original, with PIN, + 1 certified photocopy for conformity with the original (photocopy will be performed instantly and retained by BRD) • legal document which proves the trusteeship, for the guardian, who is not one of the parents + 1 certified photocopy for conformity with the original (photocopy will be performed instantly and retained by BRD) 1 5 As procurator of the shareholders, individuals: • special notarized empowerment, in original, that includes the empowerment to raise the dividends, issued no later than 3 years prior to payment date, except that empowerment has an availability duration more than 3 years, available on payment date + 1 certified photocopy for conformity with the original (photocopy will be performed instantly and retained by BRD); • procurator's identity card, with PIN, in original + 1 certified photocopy for conformity with the original (photocopy will be performed instantly and retained by BRD) 15 Nota 1: In cazul coproprietarilor, platile se vor procesa sub conditia prezentarii la ghiseu a tuturor coproprietarilor, personal sau prin reprezentant legal si/sau conventional Nota 2: Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz Nota 3: BRD va putea realiza plati in numerar in limita sumelor stabilite in legislatia aplicabila (ex: conform Legii nr 70/2015, in vigoare incepand cu data de 8 05 2015, platile/ incasarile realizate in numerar pot fi efectuate numai in limita unui plafon zilnic de 10 000 lei) Nota 4: In cazul platilor prin virament bancar in alte banci decat BRD la documentele de mai sus se anexeaza si extras de cont certificat de banca unde se solicita transferul dividendelor sau document doveditor emis de banca din care sa reiasa titularul contului bancar mai sus mentionat Titularul contului poate fi doar actionarul 1 6 Situatii exceptionale Nu se vor efectua plati de dividende nete la ghiseu in urmatoarele cazuri: • catre actionarii al caror CNP din actele prezentate la ghiseu nu concorda cu cel inscris in evidentele BRD si primite de la Depozitarul Central Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central; • catre mostenitorii actionarilor, in baza certificatelor de mostenitor Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central; • in orice alta situatie exceptionala, caz in care actionarii nereprezentati de Participant vor fi indrumati catre Depozitarul Central (2) Lista de documente necesare incasarii/virarii sumelor cuvenite acționarilor persoane juridice - plati procesate in virament la ghiseele BRD Note 1: In case of co-owners, the payments will be processed by submitting at counter of all co-owners, personally or by legal and/or conventional representative Note 2: Documents submitted in a foreign language will be accompanied by an authenticated translation into Romanian and, if a foreign authority issue them, then they will be authenticated by apostilla or legalized, if applicable Note 3: BRD will be able to perform cash payments in the limit of sums established by the applicable legislations (e g according to Law no 70/2015, applicable starting on 8 05 2015, the payments/ cashings can be performed only within a daily limit of 10,000 lei Note 4: In case of bank transfer payments, in other banks, the above documents will have attached a bank statement certified by the bank where the dividends transfer is required or a proving document, issued by the bank, which confirms the banking account holder The account's holder can be the shareholder only 1 6 Exceptional situations No net dividend payments will be made at the counter in the following cases: • to the shareholders whose PIN of the documents submitted at the counter is inconsistent with the one mentioned in the BRD records and received by Central Depository They will be guided to the Central Depository; • to the shareholders heirs, based on heir certificates They will be guided to the Central Depository; • any other exceptional situation, in which case the shareholders not represented by the Participant will be guided to the Central Depository (2) List of documents necessary to cash/transfer sum inhered to the legal entities shareholders -payments processed in cash/bank transfer at BRD counters 16 • certificatul de inmatriculare/inregistrare al persoanei juridice/entitatii in Registrul Comertului/ alt document echivalent care sa ateste inregistrarea persoanei juridice/entitatii la autoritatea competenta + 1 fotocopie care se va retine de catre BRD; • act de identitate al reprezentantului legal sau, dupa caz, al mandatarului; • certificatul constatator de la Registrul Comertului/ document echivalent emis de autoritatea competenta nu mai vechi de 3 luni care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii + 1 fotocopie care se va retine de catre BRD; • procura notariala in original sau in copie legalizata (procura se va retine de catre BRD), daca este cazul Plata actionarilor persoane juridice se va efectua numai prin virament bancar In cazul platilor prin virament bancar in alte banci decat BRD la documentele de mai sus se anexeaza si extras de cont certificat de banca unde se solicita transferul dividendelor sau document doveditor emis de banca din care sa reiasa titularul contului bancar mai sus mentionat Titularul contului poate fi doar actionarul ANEXA 1, PUNCTUL C (C) ALTE PREVEDERI (1) Instrumente financiare detinute in coproprietate In cazul instrumentelor financiare detinute in coproprietate de doi sau mai multi actionari, plata dividendelor se va realiza cu urmatoarele particularitati: 1 1 In cazul platilor prin virament bancar in contul actionarilor nereprezentati de Participant, Depozitarul Central va vira dividendele cuvenite coproprietarilor in contul indicat de Electrica sau, in cazul in care aceasta informatie nu a fost furnizata Depozitarului Central, in contul indicat de catre toti • registration certificate / registration of the legal person / entity within the Trade Register / other equivalent document attesting registration of legal person / entity to the competent authority + 1 photocopy which will be retained by BRD; • identity card of the legal representative or, if applicable, the representative; • ascertain certificate from the Trade Register / equivalent document issued by the competent authority, not older than 3 months, to mention the legal representative + 1 photocopy which will be retained by BRD; • notarized power of attorney in original or certified copy (power of attorney will be retained by BRD), if applicable Payment to the shareholders, legal entities, will be made only by bank transfer In case of payments by bank transfer in other banks than BRD, the above documents will also contain a certified bank statement, issued by the bank where the dividends transfer is requested or supporting document issued by the bank, confirming the bank account holder above mentioned The account holder can be the shareholder only ANNEX 1, POINT C C) OTHER PROVISIONS 1) Financial instruments held in co-ownership In case of financial instruments held in co-ownership by two or more shareholders, the dividends payment will be made with the following features: 1 1 In case of bank transfer payments to the account of shareholders not represented by the Participant, the Central Depository will transfer the dividends inhered by the co-owners to the account indicated by Electrica or, if this information has not been provided to the Central Depository, into the account 17 coproprietarii in baza solicitarii comune adresata Depozitarului Central 1 2 In cazul platilor la ghiseele BRD, platile se vor face in numerar sau virament (in functie de solicitarea actionarilor coproprietari) cu conditia ca toti coproprietarii sa se prezinte la BRD, personal sau prin reprezentant legal si / sau conventional si sa prezinte documentele prevazute la sectiunea 1 din Anexa 1, punctul B 1 3 In cazul platilor in contul Participantilor, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate Participantului ai carui clienti sunt 1 4 In situatia in care coproprietarii solicita atat inregistrarea de catre Depozitarul Central a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al iesirii din indiviziune, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil, cat si plata directa catre fiecare dintre coproprietari conform numarului de instrumente dobandite in proprietate exclusiva, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor si va informa Electrica cu privire la inregistrarea respectivului transfer de proprietate si numarul de instrumente financiare dobandite in proprietate exclusiva de catre fiecare dintre coproprietari Electrica va calcula valoarea dividendelor corespunzatoare fiecarui fost coproprietar si va transmite Depozitarului Central informatiile pentru plata dividendelor catre fiecare dintre acestia, plata urmand a se face conform prezentei proceduri, dupa ce datele corespunzatoare au fost comunicate BRD (2) Actionari decedati 2 1 In cazul in care in documentele cuprinzand datele necesare efectuarii platii dividendelor catre actionari sunt incluse persoane decedate, iar mostenitorii acestora solicita atat inregistrarea transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al succesiunii, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil, cat si plata dividendelor cuvenite, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor cuvenite actionarului decedat si va informa Electrica cu privire la inregistrarea transferului de proprietate, identitatea mostenitorului / mostenitorilor si numarul de instrumente financiare dobandite in proprietate de acesta / acestia indicated by all the co-owners, based on joint request addressed to the Central Depository 1 2 In case of cash payments at BRD counters, payments will be made in cash or bank transfer, (depending on the request of the co-owners shareholders), provided that all co-owners come to BRD in person or through legal and / or conventional representative, and submit the documents referred to in section 1 of Annex 1, point B 1 3 In case of payments into the participants' account, dividends inhered by the co-owners will be paid to the Participant, whose clients are 1 4 In the event that co-owners require registration by the Central Depository of direct transfer of financial instruments ownership, as a result of exiting the tenancy, in accordance to the applicable legal regime, as well as direct payment to each of the co-owners according to the number of instruments acquired in exclusive property, Central Depository will block payment of dividends and will inform Electrica on that transfer of ownership registration, also on number of financial instruments acquired in exclusive ownership by each co-owner Electrica will calculate the dividend corresponding to each former co-owner and transmit the information to the Central Depository on each dividend payment, payment being made in accordance with this procedure, after the corresponding information was communicated to BRD (2) Deceased shareholders 2 1 If the documents containing data required for payment of dividends to shareholders include deceased persons, and their successors require registration of direct transfer of ownership of financial instruments, as a result of the succession, in accordance to the applicable legal regime, as well as the payment of inhered dividends, Central Depository will block payment of dividends inhered to shareholders and will inform Electrica on registration of transfer of ownership, heir / heirs identity, number of financial instruments acquired in ownership by it / them 18 2 2 In situatia in care urmare a efectuarii transferului de proprietate ca efect al succesiunii instrumentele financiare sunt dobandite in coproprietate, devin aplicabile prevederile de la sectiunea 1 din Anexa 1, punctul C 2 3 In situatia in care urmare a efectuarii transferului de proprietate mostenitorii dobandesc in proprietate exclusiva instrumentele financiare, Electrica va calcula valoarea dividendelor corespunzatoare fiecarui mostenitor si va transmite Depozitarului Central informatiile privind sumele cuvenite pentru plata dividendelor catre fiecare dintre acestia, plata care se va realiza de catre Depozitarul Central conform prezentei proceduri, dupa ce datele corespunzatoare au fost comunicate BRD (3) Limitari Electrica nu va avea nicio raspundere in cazul in care plata de dividende nu va putea fi efectuata sau va fi efectuata cu intarziere din motive neimputabile Electrica, inclusiv, dar fara a se limita la, in cazul in care Electrica este notificata de instituirea unei popriri asupra sumelor de bani reprezentand dividendele actionarului relevant sau daca actionarul nu poate primi in numerar suma integrala reprezentand dividende ca urmare a depasirii oricarei limite legale cu privire la plata in numerar 2 If, as result of the property transfer succession, financial instruments are acquired in ownership, provisions of section 1 of Annex 1, point C become applicable 3 If, as the result of property transfer, heirs acquire in exclusive property the financial instruments, Electrica will calculate the dividend corresponding to each heir and Central Depository will transmit information on the dividend payment amounts for each of them, that payment will be done by Central Depository, according to actual procedure, after the corresponding information was communicated to BRD 3) Limitations Electrica will have no liability if the payment of dividends will not be made or will be made late for reasons beyond Electrica, including, but not limited to, if Electrica is notified of establishment of sequestration on amounts representing relevant shareholder dividends or if the shareholder may not receive cash dividends representing the full amount as a result of exceeding any legal limits on cash payment 19 ANEXA 2: FORMULAR COLECTARE COD IBAN Subsemnatul/subscrisa , domiciliat/cu sediul in , str , nr , bl , sc , ap , sector/județ , identificat cu BI/CI/Pașaport seria nr /inmatriculat la Registrul Comertului sub nr , C N P /CUI , prin prezenta solicit ca plata oricaror sume de bani ce mi se cuvin ca urmare a calitatii mele de detinator de instrumente financiare la emitentii inregistrati în sistemul Depozitarului Central S A sa se efectueze în contul nr deschis la Banca Declar că imi asum corectitudinea datelor furnizate si sunt de acord ca numarul de cont indicat mai sus sa fie inregistrat in baza de date a Depozitarului Central S A si sa fie folosit pentru a mi se distribui orice sume de bani ce mi se cuvin/mi se vor cuveni din relatia mea cu emitentii pentru care Depozitarul Central S A presteaza servicii de registru/servicii de distribuire sume de bani De asemenea, ma oblig sa comunic Depozitarului Central orice modificare a informatiilor legate de contul mai sus indicat, in caz contrar societatea Depozitarul Central S A fiind exonerata de orice raspundere cu privire la eventuale plati prin virament bancar efectuate in acest cont si esuate datorita modificarilor ce nu iau fost aduse la cunostinta Am luat la cunostinta de toate drepturile prevazute de Legea nr 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare și sunt de acord ca datele legate de codul meu IBAN sa fie prelucrate de Depozitarul Central S A Anexez: Solicitant / Applicant:________________________ Data: ________________________________________________ Nume si Prenume: ____________________________ Calitatea: ___________________ Semnatura/Stampila : _____________________ 20 ANNEX 2: IBAN COLLECTION FORM The undersigned / subscribed , residing / headquartered in , str no , block , building , flat , District / county identified by IB / IC / Passport No series / Registered at the Trade Register under no CNP / CUI , hereby request that payment of any sums of money that I owe as a result of holding financial instruments at the issuers registered within the Central Depository SA to be made to account no opened at the Bank I declare that I assume the correctness of the data provided and agree that the account number indicated above are registered in the database of the Central Depository / Depozitarul Central SA and be used to distribute my money that I deserve / will deserve in my relationship with the issuers, or whom the Central Depository provides registry services / money distribution services Also, I undertake to communicate to the Central Depository any change of the account information indicated above, otherwise the society Depozitarul Central S A is exonerated from any liability regarding any payments by bank transfer made in this account and failed due to changes that have not been made aware I acknowledged all rights provided by Law no 677/2001 on the protection of individuals, regarding the processing of personal data and the free movement of such data, with subsequent amendments, and agree that my IBAN code related data are processed by the Depozitarul Central S A I attach: Applicant: _________________________ Date: _________________________________________________ Surname and name: ___________________________ Quality: ___________________ Signature/Stamp: ___________________ 21 S D F E E Electrica S A Str Grigore Alexandrescu nr 9, sector 1 010621, București Tel: 0212085999, Fax: 0212085998 CIF: RO 13267221, J40/7425/2000 Capital social: 3 459,399 290 RON www electrica ro Către: Bursa de Valori București Autoritatea de Supraveghere Financiară Bursa de Valori Londra (LSE) Raport curent conform Legii nr 297/2004 privind piața de capital și a Regulamentului CNVM nr 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare Data Raportului: 28 03 2016 Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"ELECTRICA" S A Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459 399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: Negocieri cu Fondul Proprietatea (FP) pentru o potențială achiziție a participațiilor deținute de acesta în filialele de distribuție și furnizare Conform mandatului acordat de către Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (AGEA) prin hotararea nr 3 din data de 10 noiembrie 2015, Consiliul de Administrație al Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" S A (Electrica) a fost imputemicit sa negocieze cu Fondul Proprietatea (FP) în legătură cu potențiala achiziție de către Electrica a participațiilor minoritare deținute de FP în următoarele filiale: FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S A , FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud S A , FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord S A și Electrica Furnizare S A (Tranzacția) Electrica informează acționarii și investitorii că negocierile între Electrica și FP în legătură cu Tranzacția au incetat, întrucât nu s-a ajuns la un consens cu privire la prețul Tranzacției Ultima oferta ferma si nenegociabila transmisa de Electrica către FP in data de 24 martie 2016 a fost de 790 milioane RON (equity value), in linie cu oferta ferma a FP din martie 2015, precum si cu discuțiile de data recenta Astăzi, 28 martie 2016, FP a transmis către Electrica o scrisoare prin care declina aceasta oferta Menționam ca FP a solicitat un preț de 875 milioane RON (equity value) Electrica urmărește întotdeauna satisfacerea intereselor acționarilor și investitorilor săi în scopul asigurării unei comunicări eficiente, Electrica va informa acționarii și investitorii, conform mandatului EGMS, cu privire la argumentația economică care a stat la baza ofertei Director General Iuliana Andronache 1 MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII ȘI MEDIULUI DE AFACERI CABINET MINISTRU lâ3W/5' /6'tzVr Către, Societatea DFEE ELECTRICA SA Domnului Victor CIONGA, Președinte al Consiliului de administrație Spre știință: Domnului Ioan ROȘCA, Director General Pentru o mai bună administrare a societății, în scopul creerii unei structuri echilibrate a Consiliului de administrație, cu competențe extinse, adaptată complexității activității din cadrul grupului Electrica, în scopul dezvoltării afacerii și realizării unor investiții eficiente, bazate pe practici avansate, în zona operațiunilor, a contorizării eficiente, managementului activelor șsi guvernanței corporative, Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în numele Statului Român, în calitate de acționar la Societatea DFEE Electrica SA cu 168 751 185 acțiuni deținute la această societate reprezentând 48,78% din capitalul social total, având în vedere adunarea generală extraordinară a acționarilor convocată pentru data din 10/11 11 2015, solicită Consiliului de administrație al Societății DFEE Electrica SA, în temeiul art 117A1 din Legea nr 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completarea ordinii de zi a ședinței AGEA, prin introducerea a două puncte pe ordinea de zi, care vor avea următorul conținut: 1 Modificarea Actului Constitutiv al Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA SA, după cum urmează: Art 7, alin (2) se modifică astfel: “Capitalul social este deținut după cum urmează: • Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, deține un număr de 168 751 185 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1 687 511 850 lei, din care 38 467 970 lei aport în natură (reprezentând terenuri și construcții), reprezentând 48,78% din capitalul social; • Acționari tip listă, (462 persoane juridice), dețin un număr de 143 261 974 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1 432 619 740 lei, format din aport în numerar de 1 080 809 740 lei și 109 240 801,12 USD (la un curs de schimb de 3,2205 RON/USD), reprezentând 41,41°/o din capitalul social • Acționari tip listă, (11 151 persoane fizice), dețin un număr de 33 926 770 acțiuni, având o valoare nominală totală de 339 267 700 lei, format din aport în numerar de 339 267 700 lei, reprezentând 9,81% din capitalul social In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art 136, alin (4) din Constituție Art 7, alin (3) se modifică astfel: “Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri reprezintă Statul Român ca acționar la Electrica S A și își exercită toate drepturile ce decurg din această calitate ” Art 17, alin (l) se modifică astfel: "Electrica este administrată de un Consiliu de administrație compus din 7 (șapte) administratori aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății dintre care cel puțin 4 (patru) administratori trebuie să fie independenți și neexecutivi Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru AGA, precum și cu supravegherea activității directorilor " Splaiul Independenței nr 202E, Sector 6, București Tel • 021 407 99 79 Fax 021 316 65 74 Art 17, alin (2) se modifică astfel: "Statul Român, reprezentant prin Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, nu va putea propune mai mult de 3 (trei) candidați pentru funcția de administratori, membri în Consiliu Ceilalți 4 (patru) candidați pentru funcția de administratori vor fi în mod obligatoriu independenți și neexecutivi și vor fi propuși de ceilalți acționari De asemenea, toți candidații independenți vor respecta criteriile de eligibilitate și independență acceptabile pentru acționarii Societății, inclusiv, cel puțin următoarele criterii obligatorii de eligibilitate și independență, născute din cele mai bune practici internaționale în materie: a) candidatul să nu fie director al Societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii cinci ani; b) candidatul să nu fi fost salariat al Societății ori al unei societăți controlate de către aceasta sau să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii cinci ani; c) candidatul să nu primească sau să fi primit de la Societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv; d) candidatul să nu fie acționar semnificativ al Societății; e) candidatul să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu Societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu Societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea; f) candidatul să nu fie sau să fi fost în idtimii trei ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei societățti controlate de aceasta; g) candidatul să nu fie director într-o altă societate în care un director al Societății este administrator neexecutiv; h) candidatul să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de trei mandate; i) candidatul să nu aibă relații de familie cu o persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit a) și d); j) în ultimii cinci ani, candidatul nu a ocupat o poziție în cadrul unei autorități de stat central sau locale în societăți concurente; k) candidatul va îndeplini criteriile de integritate, expertiză și calificare corespunzătoare ” Art 17, alin (4) se modifică astfel: “ Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezenta a cel puțin 4 (patru) membri dintre care doi dintre membri vor fi obligatoriu membri independenți ” Restul articolelor Actului Constitutiv rămân nemodificate Pentru acest punct de pe ordinea de zi propunem următorul proiect de hotărâre: „Pct 1: AGEA aprobă modificarea Actului Constitutiv, după cum urmează: Art 7, alin (2) se modifică astfel: “Capitalul social este deținut după cum urmează: • Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, deține un număr de 168 751 185 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1 687 511 850 lei, din care 38 467 970 lei aport în natură (reprezentând terenuri și construcții), reprezentând 48,78% din capitalul social; • Acționari tip listă, (462 persoane juridice), dețin un număr de 143 261 974 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1 432 619 740 lei, format din aport în numerar de 1 080 809 740 lei și 109 240 801,12 USD (la un curs de schimb de 3,2205 RON/USD), reprezentând 41,41% din capitalul social • Acționari tip listă, (11 151 persoane fizice), dețin un număr de 33 926 770 acțiuni, având o valoare nominală totală de 339 267 700 lei, format din aport în numerar de 339 267 700 lei, reprezentând 9,81% din capitalul social în capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art 136, alin (4) din Constituție Splaiul Independenței nr 202E, Sector 6, București Tel : 021 407 99 79, Fax : 021 316 65 74 Office dgsc@energie gov ro 2 Art 7, alin (3) se modifică astfel: “Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri reprezintă Statul Român ca acționar la Electrica S A și își exercită toate drepturile ce decurg din această calitate ” Art 17, alin (l) se modifică astfel: ''Electrica este administrată de un Consiliu de administrație compus din 7 (șapte) administratori aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății dintre care cel puțin 4 (patru) administratori trebuie să fie independenți și neexecutivi Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru AGA, precum și cu supravegherea activității directorilor ” Art 17, alin (2) se modifică astfel: "Statul Român, reprezentant prin Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, nu va putea propune mai mult de 3 (trei) candidați pentru funcția de administratori, membri în Consiliu Ceilalți 4 (patru) candidați pentru funcția de administratori vor fi în mod obligatoriu independenți și neexecutivi și vor fi propuși de ceilalți acționari De asemenea, toți candidații independenți vor respecta criteriile de eligibilitate și independență acceptabile pentru acționarii Societății, inclusiv, cel puțin următoarele criterii obligatorii de eligibilitate și independență, născute din cele mai bune practici internaționale în materie: a) candidatul să nu fie director al Societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii cinci ani; b) candidatul să nu fi fost salariat al Societății ori al unei societăți controlate de către aceasta sau să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii cinci ani; c) candidatul să nu primească sau să fi primit de la Societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv; d) candidatul să nu fie acționar semnificativ al Societății; e) candidatul să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu Societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu Societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea; fi candidatul să nu fie sau să fi fost în ultimii trei ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei societățti controlate de aceasta; g) candidatul să nu fie director într-o altă societate în care un director al Societății este administrator neexecutiv; h) candidatul să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de trei mandate; i) candidatul să nu aibă relații de familie cu o persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit a) și d); j) în ultimii cinci ani, candidatul nu a ocupat o poziție în cadrul unei autorități de stat central sau locale în societăți concurente; k) candidatul va îndeplini criteriile de integritate, expertiză și calificare corespunzătoare ” Art 17, alin (4) se modifică astfel: “Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezența a cel puțin 4 (patru) membri dintre care doi dintre membri vor fi obligatoriu membri independenți ” Restul articolelor Actului Constitutiv rămân nemodificate ” 2 împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea actului modificator al Actului Constitutiv și a Actului Constitutiv actualizat, și a secretariatului de ședință și a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA și pentru a îndeplini individual sau împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum a actului modificator și a Actului Constitutiv actualizat Pentru acest punct de pe ordinea de zi propunem următorul proiect de hotărâre: Splaiul Independenței nr 202E, Sector 6, București Tel : 021 407 99 79, Fax : 021 316 65 74 office dgsc@energie gov ro 3 „Pct 2: AGEA aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea actului modificator al Actului Constitutiv și a Actului Constitutiv actualizat, și a secretariatului de ședință și a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA și pentru a îndeplini individual sau împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum a actului modificator și a Actului Constitutiv actualizat ” Cu stimă, ANDREI DOMINIC GEREA, MINISTRUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII ȘI MEDIULUI DE AFACERI Splaiul Independenței nr 202E, Sector 6, București Tel : 021 407 99 79, Fax : 021 316 65 74 office dgsc@energie gov ro 4 MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII ȘI MEDIULUI DE AFACERI CABINET MINISTRU Către, Societatea DFEE ELECTRICA SA Domnului Victor CIONGA, Președinte al Consiliului de administrație Spre știință: Domnului Ioan ROȘCA, Director General Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (MEÎMMMA) în numele Statului Român, în calitate de acționar la Societatea DFEE Electrica SA cu 168 751 185 acțiuni deținute la această societate reprezentând 48,78% din capitalul social total, având în vedere adunarea generală extraordinară a acționarilor convocată pentru data din 10/11 11 2015 și adresa ministerului nr 103743/5 10 2015 prin care a fost solicitat Consilșiului de Administrație al Societății DFEE Electrica SA, în temeiul art 117A1 din Legea nr 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completarea ordinii de zi a ședinței AGEA, prin introducerea a două puncte pe ordinea de zi, revenim la adresa noastră sus menționată, modificând conținutul punctului 1, art 17, alin (4), după cum urmează: în loc de: “Art 17, alin (4) se modifică astfel: “Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezenta a cel puțin 4 (patru) membri dintre care doi dintre membri vor fi obligatoriu membri independenți ”, propunem modificarea Art 17, alin (4) astfel: “Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezența a cel puțin 5 (cinci) membri dintre care doi dintre membri vor fi obligatoriu membri independenți ” Proiectul de hotărâre propus pentru punctul 1, art 17, alin (4), de pe ordinea de zi, se modifică corespunzător, respectiv: “ ( ) Art 17, alin (4) se modifică astfel: "‘'Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezența a cel puțin 5 (cinci) membri dintre care doi dintre membri vor fi obligatoriu membri independenți ” Cu stimă, ANDREI DOMIMC,GEREA, MINISTRUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII SI MEDIULUI DE AFACERI » J9 Splaiul Independenței nr 202E, Sector 6, București Toi • H7I 407 QQ 70 Fov 071 TI A AS 74 București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221 Bucharest, Grigore Alexandrescu street no 9 9 district 1, postal code 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Tax Registration Number RO 13267221 Raspunsuri la intrebarile frecvent adresate cu privire la plata de catre Electrica a dividendelor aferente exercitiului financiar 2014 Answers to frequently asked questions regarding the payment by Electrica of dividends for the financial year 2014 1 Incepand cu ce data plateste Electrica dividendele aferente exercitiul financiar 2014? Plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2014 incepe in data de 15 iulie 2015 ("Data Platii"), si se realizeaza prin intermediul Depozitarului Central S A („Depozitarul Central") si BRD - Groupe Societe Generale ("BRD") - agentul de plata selectat Actionarii nerezidenti pot beneficia de optiunea de amanare a platii dividendelor, mai multe informatii fiind disponibile la intrebarile nr 25, 26, si 27 2 Pana la ce data plateste Electrica dividendele aferente exercitiul financiar 2014? Plata dividendelor cuvenite actionarilor Electrica pentru exercitiul financiar 2014 este supusa prevederilor generale in materia prescriptiei, fiind prescrisa incepand cu data de 15 iulie 2018, respectiv in termen de 3 ani de la Data Platii (15 iulie 2015) 3 Care sunt modalitatile de plata a dividendelor aferente exercitiului financiar 2014? • Prin virament bancar in conturile Participantilor (participant la sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central), pentru actionarii persoane fizice, juridice sau entitati fara personalitate juridical care AU cont deschis la Participant Pentru actionarii persoane fizice, juridice sau entitati fara personalitate juridica pentru care, la Data Platii, Participantul presteaza servicii de investitii financiare principale si/sau conexe si care la data de inregistrare 10 iulie 2015 (“Data de Inregistrare”) detin actiuni evidentiate in Sectiunea II a Registrului Actionarilor Electrica in contul deschis la Participant, dividendele vor fi platite automat prin virament bancar prin intermediul Depozitarului Central in conturile Participantilor la Data Platii, fara a fi necesara furnizarea unor documente suplimentare Fac exceptie de la plata automata in Data Platii cazurile in care actionarul care are cont deschis la Participant este nerezident si a optat pentru plata amanata • Prin virament bancar in contul actionarilor nereprezentati de Participanti Actionarii care nu au cont deschis la Participanti au posibilitatea de a solicita 1 Since what date does Electrica pay dividends for the fiscal year 2014? Payment of dividends for the financial year 2014 begins on 15 July 2015 (the "Payment Date"), and is done through the Depozitarul Central SA ("Central Depository") and BRD - Groupe Societe Generale ("BRD") - the selected paying agent Non-resident shareholders can benefit from the option of postponing the payment of dividends, more information is available in questions no 25, 26, and 27 2 Up to what date does Electrica pay dividends for the fiscal year 2014? Payment of dividends due by Electrica to shareholders for the financial year 2014 is subject to the general provisions in the matter of prescription, being prescribed starting on 15 July 2018, respectively, within 3 years from the date of payment (15 July 2015) 3 What are the means of payment of dividend for the financial year 2014? • By bank transfer to the participants accounts (participant to the clearing-settlement and register system of the Central Depository) for shareholders individuals, businesses or entities without legal personality which have an account opened with the Participant For shareholders individuals, businesses or entities without legal personality for which, upon the payment date, the Participant provides main financial investment and / or ancillary services and that upon the registration date July 10, 2015 ("Registration Date") hold shares outlined in Section II of Electrica Shareholders Register in the account opened at the Participant, dividends will be paid by bank transfer automatically through the Central Depository in Participant's accounts on the payment date, without having to supply additional documents An exception to the automatic payment on the payment date are the cases where the shareholder who has an account with the Participant is resident and opted for deferred payment • By bank transfer in the account of the shareholders unrepresented by the Participants Shareholders who do not have an account with the Participants have the opportunity to ask the București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221 Bucharest, Grigore Alexandrescu street no 9 9 district 1, postal code 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Tax Registration Number RO 13267221 Depozitarului Central sa realizeze plata dividendelor prin virament bancar intr-un cont indicat de actionari Pentru a beneficia de aceasta modalitate de plata actionarii sunt invitati sa furnizeze direct Depozitarului Central documentele indicate in comunicatul privind modalitatile de plata a dividendelor aferente anului 2014, publicat pe site-ul www electrica ro la sectiunea Relatia cu Investitorii, Dividende (“Comunicatul privind Plata Dividendelor”) Pentru mai multe informatii referitoare la aceasta modalitate de plata, va puteti adresa Depozitarului Central la numarul de telefon 021 408 58 56 sau 021 408 59 23 si/sau la adresa de e- mail: dividende@depozitarulcentral ro Actionarii care nu au cont deschis la Participanti au, de asemenea, posibilitatea de a solicita BRD incasarea dividendelor intr-un cont bancar, deschis la BRD sau la oricare din bancile situate in Romania sau in strainatate, prezentandu-se la sediul oricărei unități a BRD cu incepere de la Data Platii si efectuand o solicitare expresa in acest sens, cu prezentarea tuturor informatiilor si documentelor necesare platii, astfel cum sunt acestea prevazute in Comunicatul privind Plata Dividendelor BRD nu va plati dividendele actionarilor care nu prezinta toate documentele corespunzatoare, acestia urmand a fi indrumati catre Depozitarul Central pentru solutionarea oricaror neclaritati Mentionam ca titularul contului in care actionarul solicita virarea dividendelor poate fi doar actionarul respectiv Prin eliberare de numerar la ghiseele BRD Distributia dividendelor se va face in numerar la orice unitate BRD, catre actionarii persoane fizice nereprezentati de Participant, cu exceptia acelora care opteaza pentru plata prin virament bancar in conditiile prevazute la punctul anterior, in limita sumelor stabilite in legislatia aplicabila (ex: conform Legii nr 70/2015, in vigoare incepand cu data de 8 mai 2015, platile / incasarile realizate in numerar pot fi efectuate doar in limita unui plafon zilnic total de 10 000 lei) Pentru incasarea dividendelor in numerar de la ghiseele BRD, actionarii vor prezenta documentele prevazute in Comunicatul privind Plata Dividendelor BRD nu va plati dividendele actionarilor care nu prezinta toate documentele corespunzatoare, acestia urmand a fi indrumati catre Depozitarul Central pentru solutionarea oricaror neclaritati Central Depository to make the dividend payment by bank transfer to an account specified by the shareholders To qualify for this payment method, shareholders are invited to provide to the Central Depository the documents indicated in the press release on the method of payment of dividends for the year 2014 published on www electrica ro at Investor Relations section, Dividends ("Press Release on Dividends Payment") For more information on this payment method, please contact the Central Depository at the phone number 021 408 58 56 or 021 408 59 23 and/or the email address: dividende@depozitarulcentral ro Shareholders who do not have an account with Participants also have the opportunity to ask BRD receiving dividends in a bank account opened at BRD or any of the banks located in Romania or abroad, by attending the offices of any units of BRD starting with the payment date and making an express request in this regard, giving all the information and documents necessary for the payment, as set forth in this press release regarding the payment of dividends BRD will not pay dividends to shareholders who do not have all the appropriate documents, and they shall be guided by the Central Depository for settlement of doubt Please note that the account holder where the shareholder requires dividend payment may only belong to that shareholder By releasing cash from BRD tellers Distribution of dividends will be made in cash at any BRD, to individual shareholders unrepresented by the Participant, except those who opt for payment by bank transfer as provided in the preceding paragraph, within the limits established in the applicable legislation (e g under Law no 70/2015, in force since 8 May 2015, the payments / receipts made in cash may be made only to a maximum daily total of RON 10,000) For receiving dividends in cash from BRD tellers, shareholders shall present the documents stipulated in the Press release on dividends payment BRD will not pay dividends to shareholders who do not have all the appropriate documents, and they shall be guided by the Central Depository for settlement of doubt București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221 Bucharest, Grigore Alexandrescu street no 9 9 district 1, postal code 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Tax Registration Number RO 13267221 4 Dividendele pot fi primite in actiuni in loc de bani? Nu, dividendele aferente exercitiului financiar 2014 se primesc numai sub forma de bani 5 Cand trebuie sa fie detinute actiunile pentru a avea dreptul la dividendele aferente anului 2014? Plata dividendelor se va realiza numai catre actionarii Electrica inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central la data de 10 iulie 2015, aprobata ca data de inregistrare de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electrica ("AGOA") din 27 aprilie 2015 6 Cum se calculeaza dividendele nete aferente anului 2014? Valoarea totala a dividendelor nete cuvenite unui actionar este data de numarul de actiuni detinute la data de inregistrare, inmultit cu valoarea per actiune a dividendului brut aprobat de AGOA din data de 27 aprilie 2015 din care se deduce valoarea impozitului pe dividende, in cotele prevazute de legislatia in vigoare 7 Cum se calculeaza dividendele nete in cazul popririlor? Valoarea totala a dividendelor nete cuvenite unui actionar care face obiectul executarii silite/unor masuri siguratorii sau altor masuri de aceasta natura este data de numarul de actiuni detinute la data de inregistrare, inmultit cu valoarea per actiune a dividendului brut aprobat de AGOA din data de 27 aprilie 2015 din care se deduce valoarea impozitului pe dividende, in cotele prevazute de legislatia in vigoare, precum si valoarea sumelor poprite 8 Cand se calculeaza impozitul pe dividende? In conformitate cu prevederile Codului Fiscal roman, impozitul pe dividende este unul retinut prin stopaj la sursa si se calculeaza la data la care se efectueaza plata dividendului In cazul in care dividendele distribuite pentru 2014 nu vor fi platite pana la sfarsitul anului 2015, impozitul pe dividende va fi calculat, retinut si platit de Electrica la Bugetul de Stat pana la data de 25 ianuarie 2016 9 Electrica va retine impozit la sursa din dividendele mele? Da, conform prevederilor Codului Fiscal roman, regula generala este ca platitorul de venit sa retina prin stopaj la sursa impozitul din dividendul brut Impozitul pe dividend se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 16% asupra dividendului brut de platit, cu exceptiile prevazute de aceasta reglementare Impozitul va fi retinut de Electrica, 4 Dividends can be received in shares instead of cash? No dividends for fiscal year 2014 may only be received in money 5 When the shares must be held to be entitled to dividends for the year 2014? Dividend payment will be made only to Electrica shareholders registered in the Register of Shareholders held by the Central Depository on July 10, 2015 approved as registration date by the Ordinary General Meeting of Electrica Shareholders ("OGMS") of April 27, 2015 6 How is the net dividend for the year 2014 calculated? The total net dividend payable to a shareholder is given by the number of shares held upon the registration date, multiplied by the value per share of the gross dividend approved by the OGMS dated April 27, 2015 minus the amount of tax on dividends in shares provided by the legislation in force 7 How are net dividends calculated in case of attachments? The total net dividend payable to a shareholder which is subject to foreclosure/or precautionary measures or other measures of this nature is given by the number of shares held upon the registration date, multiplied by the value per share of the gross dividend approved by the OGMS dated April 27, 2015 minus the amount of tax on dividends in shares provided by the legislation in force 8 When is the tax on dividends calculated? According to the Romanian Fiscal Code, the tax on dividends is withheld at source and is calculated from the date of payment of dividend If the dividends distributed for 2014 will be paid by the end of 2015, dividend tax will be calculated, withheld and paid by Electrica to the State Budget up until January 25 2016 9 Electrica will withhold tax from my dividends? Yes, according to Romanian Fiscal Code, the general rule is that the income payer to withhold by tax withholding from the gross dividend The tax on the dividend is determined by applying a 16% tax share on the gross dividend paid, except as provided by this regulation The tax will be withheld by Electrica, for both shareholders resident in Romania and for non-resident shareholders București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221 Bucharest, Grigore Alexandrescu street no 9 9 district 1, postal code 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Tax Registration Number RO 13267221 atat pentru actionarii rezidenti in Romania, cat si pentru actionarii nerezidenti 10 In cazul actionarilor nerezidenti, pentru a beneficia de prevederile mai favorabile ale conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statele lor de rezidenta, acestia trebuie sa transmita Electrica, inainte de efectuarea platii, certificate de rezidenta fiscala eliberate de catre autoritatile competente din statul de rezidenta, valabile la Data Platii/emise pentru anul in care are loc plata dividendelor, in original sau copie legalizata, apostilate/supralegalizate, daca este cazul, insotite de traducere autorizata in limba romana, precum si detalii de contact pentru eventuale clarificari asupra certificatelor de rezidenta fiscala In caz contrar, Electrica va retine din dividendul brut cota generala de impozit pe dividende prevazuta de Codul Fiscal roman, respectiv 16% cat este aceasta in prezent In cazul unui actionar nerezident, trebuie declarate dividendele in declaratia de venit din tara de rezidenta fiscala? Este posibil ca investitorilor nerezidenti sa li se solicite sa declare dividendele in declaratiile de venit din tara lor de rezidenta si, de aceea, se recomanda ca acestia sa solicite ajutor de specialitate in legatura cu obligatiile fiscale din tara lor de rezidenta 11 Ce reprezinta data de inregistrare? Este data calendaristica stabilita de AGOA care serveste la identificarea actionariior care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA Data de inregistrare stabilita de AGOA Electrica din data de 27 aprilie 2015, care a aprobat distribuirea dividendelor aferente anului 2014, este 10 iulie 2015 12 Ce reprezinta data platii? Este data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de actiuni devine certa In cazul dividendelor Electrica aferente anului 2014, plata se face prin intermediul Depozitarului Central si a BRD, ca agent de plata selectat, cu incepere de la 15 iulie 2015, aceasta fiind data platii dividendelor aferente anului 2014 aprobata de actionarii Electrica in cadrul AGOA din 27 aprilie 2015 13 Se pot plati dividendele intr-un cont bancar deschis intr-o alta moneda? Plata dividendelor se va face in RON, dar, daca se solicita plata dividendelor intr-o alta moneda, suma in RON aferenta dividendelor nete de incasat va fi convertita in valuta solicitata pe baza 10 In case of non-resident shareholders to benefit from the more favourable provisions of double taxation avoidance agreements concluded between Romania and their states of residence, they must submit to Electrica, before payment, tax residence certificate issued by the competent authorities in the State of residence, valid on the date of payment/issued for the year in which the payment of dividends occurs, in original or certified copy, authenticated/legalized, if accompanied by authorized translation into Romanian and contact details for any clarifications on the tax residency certificates Otherwise, Electrica will retain from the gross dividend the overall share of the tax on dividends under the Romanian Tax Code, namely 16% as it is now In the case of a non-resident shareholder, dividends must be declared in the income statement in the country of tax residence? It is possible that non-resident investors be required to declare dividends in the income statements in their country of residence and, therefore, it is recommended that they seek professional assistance on tax obligations in their country of residence 11 What is the date of registration? Is the calendar date established by OGMS which serves to identify who will benefit from dividends or other rights and which are affected by the decisions of OGMS The registration date established by Electrica OGMS dated April 27, 2015, which approved the dividend distribution for the year 2014 is 10 July 2015 12 What is the payment date? Is the calendar date on which the distribution of income incidental to ownership of shares becomes certain With Electrica dividends for the year 2014, the payment is made through the Central Depository and BRD, as selected paying agent, starting from July 15, 2015, being the date of dividend payment for the year 2014 approved by Electrica shareholders in the OGM dated 27 April 2015 13 Dividends can be paid in a bank account in another currency? Dividend payment will be made in RON, but if dividend payment in another currency is required, the amount in RON corresponding to net dividends receivable will be converted into the București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221 Bucharest, Grigore Alexandrescu street no 9 9 district 1, postal code 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Tax Registration Number RO 13267221 cursului de schimb folosit de BRD la Data Platii Aceasta optiune este valabila numai pentru platile prin virament bancar pentru actionarii nerezidenti care nu au cont deschis la Participanti 14 De unde pot obtine formularul de colectare a codului IBAN in baza caruia se face plata dividendelor prin transfer bancar? Formularele de colectare cod IBAN sunt disponibile pe site-ul Electricasi pe site-ul Depozitarului Central, putand fi descarcarcate de la urmatoarele adrese: • Electrica: http:/www electrica ro/relatia-cu- investitorii/dividende - Anexa 2 la Comunicatul privind modalitatile de plata a dividendelor aferente anului 2014; • Depozitarul Central: www depozitarulcentral ro Formularele pentru platile in virament procesate la ghiseele Agentului de plata, BRD, pot fi ridicate de la orice unitate BRD 15 Ce act de identitate poate fi folosit pentru completarea formularului de colectare IBAN? Un document de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate) avand mentionat codul numeric personal pentru cetatenii romani sau un pasaport avand mentionat numarul de identificare pentru cetatenii straini sunt documente acceptabile Un carnet de conducere sau alte forme de acte de identitate cu fotografie, altele decat buletinul/cartea de identitate (pentru cetateni romani) sau pasaport (pentru cetateni straini), nu sunt acceptabile 16 Cum pot fi incasate dividendele unui actionar decedat? In cazul in care in Registrul Actionarilor sunt incluse, la Data de Inregistrare, persoane decedate, dividendele cuvenite acestora urmeaza a se plati doar dupa solicitarea de catre mostenitor(i) si inregistrarea de catre Depozitarul Central a transferului direct de proprietate asupra actiunilor ca efect al succesiunii, in conformitate cu regimul juridic aplicabil 17 Cand se pot transmite documentele necesare in vederea efectuarii platii? Prezentarea la ghiseele BRD in vederea solicitarii platii in numerar sau prin virament bancar se poate face incepand cu Data Platii (15 iulie 2015) Alternativ, solicitarile pentru plata intr-un cont bancar se pot transmite, impreuna cu documente indicate in Comunicatul privind Plata Dividendelor, si catre Depozitarul Central, la adresa :Depozitarul Central SA, Bd Carol I nr 34- required currency at the exchange rates used by BRD on the payment date This option is only available for payments by bank transfer for non-resident shareholders who do not have account with the Participants 14 Where can I get the form for IBAN collection based on which the dividend payment is made via bank transfer? IBAN collection forms are available on the Electrica's website and on the Central Depository's website and can be downloaded from the following addresses: • Electrica: http:/www electrica ro/relatia-cu- investitorii/dividende - Annex 2 to the Press Release on the means of payment of the dividends for 2014; • Central Depository: www depozitarulcentral ro Forms for transfer payments processed at Payment Agent counters, BRD, can be picked up at any BRD unit 15 What ID can be used for filling in the IBAN collection form? An identity document (ID card or identity card) mentioning the personal code for Romanian citizens or passport stating the identification number for foreigners are acceptable documents A driver's license or other photo identification documents other than passport/identity card (for Romanian citizens) or passport (for foreigners) are not acceptable 16 How can be collected the dividends of a deceased shareholder? If the Shareholders Register includes, at the Registration Date, deceased persons, their dividends are to be paid only after the request by the heir (s) and registration by the Central Depository of the direct transfer of ownership of shares as a result of succession, in accordance with the applicable legal regime 17 When can I submit the documents required for payment? Appearance before BRD counters to request payment in cash or by bank transfer can be done starting with the payment date (15 July 2015) Alternatively, requests for payment into a bank account can be transmitted, together with supporting documents indicated in the Press release on dividends payment, also to the Central Depository at: Central Depository 34-36 Carol I București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221 Bucharest, Grigore Alexandrescu street no 9 9 district 1, postal code 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Tax Registration Number RO 13267221 36, sector 2 Bucuresti In toate cazurile plata dividendelor aferente anului 2014 nu se va face de catre BRD anterior datei de 15 iulie 2015 avenue, sector 2 Bucharest In all cases the payment of the dividend for 2014 will not be done by BRD prior to July 15, 2015 18 Plata se va face integral sau se percep comisioane bancare? BRD nu va percepe actionarilor niciun comision bancar pentru plata dividendelor in RON, atat pentru platile in numerar, cat si pentru platile prin transfer bancar in conturi deschise atat in Romania, cat si in strainatate Aceste comisioane bancare BRD vor fi suportate de catre Electrica In cazul in care platile se fac prin Participanti sau intr-un cont bancar deschis la o alta banca decat BRD, comisioanele entitatilor incasatoare (daca este cazul) vor fi suportate de actionari 19 In ce termen de la depunerea cererii de plata in virament se efectueaza plata dividendelor? BRD va efectua plata dividendelor nete in cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii de catre BRD a cererii de plata, insotita de documentele suport complete si corecte si a eventualelor clarificari solicitate Data creditarii conturilor bancare ale actionarilor depinde de circuitul interbancar si de lantul de banci corespondente In ipoteza amanarii platii, plata dividendelor se va efectua in cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii de catre Electrica a documentelor suport complete si corecte si a eventualelor clarificari solicitate, iar in cazul actionarilor pentru care Participantii nu au depus documentele suport pana la data de 30 noiembrie 2015, plata dividendelor se va efectua pe data de 21 decembrie 2015 20 Ce trebuie sa fac daca nu primesc banii in termenele precizate la intrebarea anterioara? Trebuie sa contactati BRD, care va investiga situatia fara achitarea vreunui cost Informatii suplimentare privind procedura de plata a dividendelor pot fi solicitate la adresa titluri@brd ro sau la telefon: +4 021 200 8372, +4 021 200 8387, +4 021 200 8385 21 Ce trebuie sa fac daca suma primita nu corespunde cu numarul de actiuni pe care il detin? Daca ati primit o suma diferita fata de cea asteptata in baza numarului de actiuni detinute, atunci trebuie sa contactati Depozitarul Central pentru a cere un extras de cont la Data de Inregistrare (10 iulie 2015) Acest extras va confirma numarul de actiuni detinute, astfel incat veti putea calcula suma 18 Payment will be made in full or bank fees are charged? BRD will not charge to shareholders any bank fees for dividend payments in RON, both for cash payments and for bank transfer payments in the accounts both in Romania and abroad The BRD bank charges will be borne by Electrica If payments are made though participants or a bank account to another bank than BRD, the fees of the collecting entities (if any) will be borne by shareholders 19 In what period as of the request for payment by transfer does the payment of dividends is made? BRD will pay the net dividends within maximum 2 working days from receipt of the request for payment by BRD, accompanied by supporting documents complete and correct and possible clarifications requested The date of crediting shareholders bank accounts depends on the inter-banking circuit and o the chain o correspondent banks In the event of payment deferrals, payment of dividends shall be made no later than 10 days from the date of receipt by Electrica of complete and correct supporting documents and any clarifications requested, and with shareholders for which the participants did not submit supporting documents until November 30, 2015 dividend payment will be made on 21 December 2015 20 What should I do if I do not get my money within the deadlines specified in the previous question? You must contact BRD, which will investigate the situation without paying any cost Further information on the procedure for payment of dividends may be requested from titluri@brd ro or phone: +4 021 200 8372, +4 021 200 8387, +4 021 200 8385 21 What should I do if the amount received does not correspond to the number of shares I own? If you received an amount different from that expected based on the number of shares, then you should contact the Central Depository to request an account statement from as at the Registration Date (10 July 2015) This statement will confirm the number of shares so you can calculate the proper București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221 Bucharest, Grigore Alexandrescu street no 9 9 district 1, postal code 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Tax Registration Number RO 13267221 corespunzatoare dividendelor la care sunteti indreptatit In cazul in care suma tot nu corespunde, puteti contacta BRD la adresa titluri@brd ro sau la telefon: +4 021 200 8372, +4~021~200~8387, +4 021 200 8385 sau Electrica la unul din numerele de telefon: +4 021 408 5402, pentru clarificari 22 Daca dau instructiuni gresite bancii si/sau doresc sa schimb instructiunile, ce trebuie sa fac? Instructiunile pot fi schimbate doar daca, in urma solicitarii actionarului, BRD constata ca poate modifica instructiunea de plata si confirma acest lucru Pentru reinitierea platii orice cost aditional va fi suportat de catre solicitant, inclusiv comisionul pentru tranzactie BRD nu raspunde de eventualele intarzieri sau pagube in cazul furnizarii de informatii eronate de catre actionar, ce au dus la neexecutarea sau executarea defectuoasa sau cu intarziere a operatiunii de plata 23 Pot incasa dividendele in numele altei persoane? Nu, cu exceptia cazului in care sunteti imputernicit si detineti o procura speciala notariala in original/o copie legalizata de pe o procura speciala in acest sens, sau sunteti reprezentantul legal (tutore, parinte) sau curatorul actionarului respectiv si furnizati documentatia suport indicata in Comunicatul privind Plata Dividendelor 24 Fondurile de Pensii au dreptul la scutirea de plata a impozitelor pe dividende? Fondurile de pensii facultative, respectiv fondurile de pensii administrate privat, romane si straine pentru care Codul Fiscal roman prevede scutirea de impozit pe dividende, trebuie sa depuna documente doveditoare care sa ateste statutul de fonduri de pensii mentionate in formularele de plata Fondurile de pensii straine, astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb care doresc sa beneficieze de scutire de impozit pe dividende, trebuie sa depuna pe langa documentele doveditoare mentionate mai sus si certificatul de rezidenta fiscala valid al fondului de pensii, in original sau in copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit de traducerea autorizata a acestuia in limba romana In caz contrar, acestor entitati li se va retine impozit conform Codului Fiscal roman, respectiv 16% cat este acesta in prezent amount of dividends to which you are entitled If the amount still does not match, you can contact BRD at titluri@brd ro or phone: +4 021 200 8372, +4 021 200"8387,'+4_021 200 8385 or Electrica at one of the phone numbers: +4 021 408 5402, for clarification 22 If I give wrong instructions to the bank and/or I want to change instructions, what should I do? Instructions can be changed only if, upon the request of the shareholder, BRD notes that may change the payment instruction and confirms it For reinitiation of the payment any additional cost will be borne by the applicant, including the fee for the transaction BRD is not responsible for any delay or damage in case of shareholder's providing false information, which led to the non-performance or defective or late performance of the payment operation 23 Can I collect dividends on behalf of another person? No, unless you are empowered and hold a notarized special power of attorney in original/certified copy from a special power of attorney to do so, or you are the legal representative (guardian, parent) or guardian of that shareholder and provide support documentation indicated in the Press release on dividends payment 24 Pension Funds are entitled to exemption from tax on dividends? The voluntary pension funds, private pension funds, Romanian and foreign for which the Romanian Fiscal Code provides for exemption on dividends, must submit evidence attesting the status of pension funds mentioned in the payment forms Foreign pension funds, as defined in European Union Member State legislation or in one of the European Free Trade Association countries that want to benefit from tax relief on dividends, must submit besides the supporting documents mentioned above also valid tax residency certificate of the pension fund, in original or certified copy, authenticated/legalized, if necessary, accompanied by a certified translation thereof into Romanian Otherwise, these entities will be retained tax under the Romanian Tax Code, i e 16% as it is now București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221 Bucharest, Grigore Alexandrescu street no 9 9 district 1, postal code 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Tax Registration Number RO 13267221 25 Ce reprezinta plata amanata? Amanarea platii este optiune oferita de Electrica actionarilor sai nerezidenti, care consta in amanarea platii dividendelor la o data ulterioara Datei Platii pentru a oferi acestor actionari posibilitatea de a beneficia de prevederile fiscale mai favorabile ale conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta Actionarii care au cont deschis la Participant pot opta pentru amanarea platii exprimand optiunea catre Participantul relevant, care o va comunica Depozitarului Central in cadrul raportarii de la Data de Inregistrare Actionarii nereprezentati de Participant pot opta pentru plata amanata, comunicand optiunea direct catre Electrica pana la data de 8 iulie 2015 26 Cine poate beneficia de amanarea platii dividendelor? Optiunea de plata amanata poate fi exprimata doar de catre actionarii nerezidenti 25 What is deferred payment? Delaying payment is an option offered by Electrica to its non-resident shareholders, which consists of postponing the dividend payment date to a later date to the payment date at to give these shareholders the opportunity to benefit from more favourable tax provisions of conventions for the avoidance of double taxation concluded between Romania and their country of residence Shareholders who have account with the Participant may choose to postpone payment by making the option to the relevant Participant, who shall communicate it to the Central Depository with the reporting upon the Registration Date Shareholders unrepresented by the Participant can opt for deferred payment, directly communicating to Electrica the option by July 8, 2015 26 Who can benefit from delaying payment of dividends? Deferred payment option can be expressed only by non-resident shareholders 27 Cand se face plata dividendelor in cazul actionariior nerezidenti care au optat pentru plata amanata? Plata dividendelor se va efectua in cel mult zece zile lucratoare de la data primirii de catre Electrica a documentelor suport complete si corecte si a eventualelor clarificari solicitate In cazul actionariior pentru care nu s-au depus documentele suport pana la 30 noiembrie 2015, plata dividendelor se va efectua pe 21 decembrie 2015 cu retinerea cotei de impozit pe dividende standard in vigoare prevazuta de Codul Fiscal roman 27 When is dividends payment made in the case of non-resident shareholders having opted for deferred payment? Dividend payment will be made within ten days as of receipt by Electrica of the complete and correct supporting documents and any clarifications requested In the case of Shareholders for which no supporting documents were submitted by 30 November 2015, the dividend payment will be made on December 21, 2015 by withholding the standard tax rate on dividends in force provided by the Romanian Fiscal Code electrica s a S D F E E Electrica S A Str Grigore Alexandrescu nr 9, sector 1 010621, București Tel: 0212085999, Fax: 0212085998 CIF: RO 13267221, J40/7425/2000 Capital social: 3 459 399 290 RON www electrica ro Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) Bursa de Valori București (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE) Raport curent conform Legii nr 297/2004 privind piața de capital din România, Regulamentului nr 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București Data Raportului: 14 03 2016 Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"ELECTRICA" S A Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459 399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: Propunerea de a distribui dividend brut de 0,8600 lei pe acțiune pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" S A (Electrica) informează prin prezenta că în ședința din data de 11 martie 2016, consiliul de administrație al acesteia a avizat, în vederea înaintării spre aprobare către adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) din data de 27 aprilie 2016 (la prima convocare) / 28 aprilie 2016 (la a doua convocare), propunerea de a distribui dividend brut în valoare de 0,8600 lei pe acțiune pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 Conform prevederilor art 111, alin 2, lit a) din Legea nr 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să fixeze dividendul Electrica a publicat pe site propunerea de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar 2015 (document aferent punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA) 1 București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de înregistrare Fiscală RO 13267221 s a Către: Bursa de Valori București ș „C ELEC'L u v S A Autoritatea de Supraveghere Financiară Bursa de Valori Londra (LSE) electrica DIRECTOR GENERAL Raport curent conform Legii nr 297/2004 privind piața de capital din România si Regulamentului nr 1/2006 al CNVM Data Raportului: 15 10 2014 Denumirea entității emitente: Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"ELECTRICA” S A Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459 399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: In data de 14 octombrie 2014, la sediul SC Electrica SA, Consiliul de Administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr 32/2014 s-a întrunit in prima ședința si a numit in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pe domnul Victor CIONGA, cu un mandat valabil pana la sfârșitul lunii ianuarie 2016 1 15 October 2014 București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de înregistrare Fiscală RO 13267221 electrica s a “fctcC i RICA” S A DIRECTOR GENERAL Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) Bursa de Valori București (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE) Raport curent conform Legii nr 297/2004 privind piața de capital din România, Regulamentului nr 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București Data Raportului: 26 06 2015 Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -‘'ELECTRICA” S A Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459 399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: Plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2014 de către Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - “Electrica” S A Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "Electrica" S A (Societatea sau Electrica) informează acționarii că, în baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor din data de 27 aprilie 2015, va efectua plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2014, prin intermediul Depozitarului Central S A și a agentului de plata BRD - Groupe Societe Generale S A , începând cu data de 15 iulie 2015, către acționarii Electrica înscriși în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S A la data de înregistrare 10 iulie 2015 Dividendul brut este de 0,7217 lei pentru o acțiune, iar impozitul pe dividende aferent va fi reținut la sursa în cotele prevăzute de lege, după caz Detalii privind modalitățile de plata a dividendelor se regăsesc în documentul anexat la prezentul raport {Comunicat privind modalitățile de plată a dividendelor aferente anului 2014), precum și pe pagina de internet Electrica www electrica ro secțiunea Relația cu Investitorii/Dividende Comunicatul privind modalitățile de plată a dividendelor aferente anului 2014 se va publica și în ziarul Bursa din 29 iunie 2015 1 26 June 2015 București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de înregistrare Fiscală RO 13267221 electrica s a pELECTRICA” S A i DIRECTOR GENERAL Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) Bursa de Valori București (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE) Raport curent conform Legii nr 297/2004 privind piața de capital din România, Regulamentului nr 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București Data Raportului: 27 10 2015 Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"ELECTRICA" S A Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459 399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "Electrica" SA pentru data de 14 decembrie 2015 în conformitate cu Legea societăților nr 31/1990, Legea nr 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul nr 1/2006 al CNVM privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "Electrica" S A (Electrica sau Societatea) își convoacă acționarii la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 14 decembrie 2015, ora 10:00 (ora României) Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA Electrica vor fi disponibile acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății la adresa http://www electrica ro/adunarea-generala-a-actionarilor-din-10-noiembrie-2015/ și în format fizic la Registratura Electrica de la sediul social al acesteia, începând cu data de 13 noiembrie 2015 Convocarea AGOA Electrica a fost aprobată în ședința 26 octombrie 2015 Convocatorul AGOA se publică î puțin un ziar de circulație națională Anexat: Convocatorul Adunării Generale Ordi lor la data de 14 decembrie 2015 lui de administrație al Societății din data de onitodul Oficial al României, Partea a IV-a și în cel RN Anexă: Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la data de 14 decembrie 2015 1 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de înregistrare Fiscală RO 13267221 București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 ! electrica s a Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) Bursa de Valori București (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE) Raport curent conform Legii nr 297/2004 privind piața de capital din România, Regulamentului nr 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București Data Raportului: 23 07 2015 Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"ELECTRICA” S A Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459 399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"Electrica" S A pentru data de 9 septembrie 2015 în conformitate cu Legea societăților nr 31/1990, Legea nr 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul nr 1/2006 al CNVM privind emitenții și valorile mobiliare, Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "Electrica" S A (Societatea sau Electrica) își convoacă acționarii la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 9 septembrie 2015, ora 10:00 (ora României) Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA Electrica vor fi puse la dispoziția acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății la adresa http://www electrica ro/adunarea-generala-a-actionarilor-din-9-septembrie-2015/ și în format fizic la Registratura Societății de la sediul social al acesteia, începând cu data de 7 august 2015 Convocarea AGOA Electrica a fost aprobată în ședința consiliului de administrație al Societății din data de 22 iulie 2015 Convocatorul AGOA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională Anexat: Convocatorul Adunării Generale Or de 9 septembrie 2015 1 Anexă: Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la data de 9 septembrie 2015 2 București, str Grigoie Alexandrescu nr 9 sector 1, cod poștal 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40Z7425Z2000 Cod de înregistrare Fiscala RO 13267221 “ELECTRICA” S A electrica Către: Bursa de Valori București Autoritatea de Supraveghere Financiară din România Bursa de Valori Londra (LSE) Raport curent conform art 226 alin (1) al Legii nr 297/2004 privind piața de capital, art 113 Ut A al Regulamentului nr 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București Data Raportului: 10 11 2015 Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"ELECTRICA" SA Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fex: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459 399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" SA („Electrica” sau „Societatea”) nr 3 din data de 10 noiembrie 2015 Electrica, prin prezenta, informează că în data de 10 noiembrie 2015 a avut loc la sediul FISE Electrica Serv SA din București, sector 1, Șos Ștefan cel Mare, nr IA, cod poștal 011736, Sala de Conferințe, începând cu ora 10:00, ora României, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Electrica, care a fost legal și statutar constituită la prima convocare Au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondență, acționarii înscriși în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de 15 octombrie 2015, stabilită ca dată de referință, cvorumul fiind de 77,73% din totalul drepturilor de vot și de 76,18% din capitalul social al Societății Ședința a fost prezidată de dl Victor Cionga, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Electrica în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acționarii Electrica au aprobat următoarele: 1 - PCT 1: MANDATAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ELECTRICA S A („CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE») PENTRU A ÎNCEPE NEGOCIERILE CU FONDUL PROPRIETATEA SA („FONDUL PROPRIETATEA») PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE CĂTRE ELECTRICA A ÎNTREGII PARTICIP AȚH DEȚINUTE DE FONDUL PROPRIETATEA LA CAPITALUL SOCIAL AL FILIALELOR ELECTRICA, RESPECTIV ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD („EDMN»), ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD („EDTN”), ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA SUD (-EDTS») ȘI ELECTRICA FURNIZARE SA („ELECTRICA FURNIZARE»), ÎN URMĂTOARELE TERMENI ȘI CONDIȚII: 1 1 Obiectul achiziționării: toate deținerile Fondului Proprietatea la capitalul social al EDMN, EDTN, EDTS și Electrica Furnizare, după cum urmează: i 21,99% din capitalul social al EDMN, respectiv acțiuni; ii 22% din capitalul social al EDTN, respectiv acțiuni; iii 21,99% din capitalul social al EDTS, respectiv acțiuni; iv 22% din capitalul social al Electrica Furnizare, respectiv acțiuni 1 2 Prețul: prețul oferit către Fondul Proprietatea pentru dobândirea deținerilor descrise în paragraful 1 1 va trebui să țină seama exclusiv de argumentele economice existente pentru această achiziție La momentul finalizării procesului de negociere, Consiliul de Administrație este obligat să facă public prețul oferit, fie el acceptat sau nu de către Fondul Proprietatea, împreună cu argumentația economică care a stat la baza ofertei 1 3 Perioada negocierii: Consiliul de Administrație va trebui să încheie procesul de negociere până la data de 31 03 2016, încheierea procesului va fi urmată de publicarea prețului oferit așa cum este stipulat în paragraful 1 2 ■ PCT 2 1 : Dacă punctul 2 al ordinii de zi al Adunării nu este aprobat, aprobarea încheierii efective a contractului (inclusiv termenii specifici ai acestuia) avftnd ca obiect achiziționarea de către Societate a participațiilor minoritare deținute de Fondul Proprietatea SA în toate filialele Societății va fi decisă de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, ce va fi convocată de către Consiliul de Administrație a Societății în mod prompt după și în măsura în care Consiliul de Administrație consideră că prețul rezultat ca urmare a negocierilor purtate cu Fondul Proprietatea, în conformitate cu pct 1 de mai sus, este un preț acceptabil pentru Societate - PCT 3 MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA SA, DUPĂ CUM URMEAZĂ: Art 7, alin (2) se modifică astfel: „Capitalul social este deținut după cum urmează: 2 • Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, deține un număr de 168 751 185 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1 687 511 850 lei, din care 38 467 970 lei aport în natură (reprezentând terenuri și construcții), reprezentând 48,78% din capitalul social; • Acționari - tip listă, (462persoane juridice), dețin un număr de 143 261 974 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1 432 619 740 lei, format din aport în numerar de 1 080 809 740 Iei și 109 240 801,12 USD (la un curs de schimb de 3,2205 RON/USD), reprezentând 41,41 % din capitalul social • Acționari — tip listă, (11 151 persoane fizice), dețin un număr de 33 926 770 acțiuni, având o valoare nominală totală de 339 267 700 lei, format din aport în numerar de 339 267 700 lei, reprezentând 9,81% din capitalul social în capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art 136 alin (4) din Constituție " Art 7t alin (3) se modifică astfel:,Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri reprezintă Statul Român ca acționar Ia Electrica S Â și își exercită toate drepturile ce decurg din această calitate ” Art 17, alin (1) se modifică astfel: „ „Electrica" este administrata de un Consiliu de administrație compus din 7 (șapte) administratori aleși de Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Societății dintre care cel puțin 4 (patru) administratori trebuie sa fie independenți si neexecutivi Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru AGA, precum și cu supravegherea activității directorilor ” Art 17, alin (2) se modifică astfel: „Statul Român, reprezentat prin Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, nu va putea propune mai mult de 3 (trei) candidați pentru fimcția de administratori, membri in Consiliu Ceilalți 4 (patru) candidați pentru fimcția de administratori vor fi în mod obligatoriu independenți și neexecutivi și vor fi propuși de ceilalți acționari De asemenea, toți candidații independenți vor respecta criterii de eligibilitate și independență acceptabile pentru acționarii Societății, inclusiv, cel puțin următoarele criterii obligatorii de eligibilitate și independență, născute din cele mai bune practici internaționale în materie: a) candidatul să nu fie director al Societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii cinci ani; b) candidatul să nu fi fost salariat al Societății ori al unei societăți controlate de către aceasta sau să fi avut im astfel de raport de munca în ultimii cinci ani; c) candidatul să nu primească sau să fi primit de la Societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv; d) candidatul să nu fie acționar semnificativ al Societății; 3 e) candidatul să nu aibă sau să fi avut in ultimul an relații de afaceri cu Societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu Societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea; f) candidatul să nu fie sau să fi fost în ultimii trei ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta; g) candidatul să nu fie director într-o altă societate în care un director al Societății este administrator neexecutiv; h) candidatul sa nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de trei mandate; i) candidatul să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit a) si d); j) în ultimii cinci ani, candidatul nu a ocupat o poziție în cadrul unei autorități de stat central sau locale sau în societăți concurente; k) candidatul va îndeplini criteriile de integritate, expertiză și calificare corespunzătoare ” Art 17, alin (4) se modifică astfel: „Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezența a cel puțin 5 (cinci) membri dintre care doi dintre membri vor fi obligatoriu membri independenți " Restul articolelor Actului Constitutiv rămân nemodificate - PCT 4: ÎMPUTERNICIREA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU SEMNAREA ACTULUI MODIFICATOR AL ACTULUI CONSTITUTIV ȘI A ACTULUI CONSTITUTIV ACTUALIZAT, ȘI A SECRETARIATULUI DE ȘEDINȚĂ ȘI A SECRETARIATULUI TEHNIC PENTRU SEMNAREA ÎMPREUNĂ A HOTĂRÂRII AGEA ȘI PENTRU A ÎNDEPLINI INDIVIDUAL SAU ÎMPREUNĂ ORICE ACT SAU FORMALITATE CERUTE DE LEGE PENTRU ÎNREGISTRAREA ȘI PUBLICAREA ACESTEIA LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI, PRECUM A ACTULUI MODIFICATOR ȘI A ACTULUI CONSTITUTIV ACTUALIZAT - PCT 7: STABILIREA DATEI DE 25 NOIEMBRIE 2015, ÎN CAZUL ÎN CARE HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ LA PRIMA CONVOCARE, SAU 26 NOIEMBRIE 2015, ÎN CAZUL ÎN CARE HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ LA A DOUA CONVOCARE, CA DATĂ DE ÎNREGISTRARE, DATĂ LA CARE VA AVEA LOC IDENTIFICAREA ACȚIONARILOR ASUPRA CĂRORA SE RĂSFRÂNG EFECTELE AGEA, ÎN CONFORMITATE CU ART 238 DIN LEGEA 297Z2004 PRIVIND PIAȚA DE CAPITAL - PCT 8; ÎMPUTERNICIREA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, A SECRETARULUI DE ȘEDINȚĂ ȘI A SECRETARIATULUI TEHNIC, PENTRU SEMNAREA ÎMPREUNĂ A HOTĂRÂRILOR AGEA ȘI 4 PENTRU A ÎNDEPLINI INDIVIDUAL ȘI NU ÎMPREUNĂ ORICE ACT SAU FORMALITATE CERUTE DE LEGE PENTRU ÎNREGISTRAREA PRECUM ȘI PENTRU PUBLICAREA LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI Totodată, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-au respins următoarele puncte de pe ordinea de zi: - PCT 2: împuternicirea Consiliului de Administrație pentru încheierea tuturor documentelor și contractelor necesare și îndeplinirea oricărui act, în relația cu orice parte, în vederea finalizării, implementării și executării achiziției - PCT 5: Adoptarea următoarelor modificări ale Actului constitutiv: Art 17, (1), se va modifica după cum urmează:(l) "Electrica" este administrata de un consiliu de administrație compus din 7 administratori neexecutivi, aleși de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății, dintre care cel puțin 4 administratori trebuie sa fie independenți Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru AGA, precum si cu supravegherea activitatii directorilor ” Art 17, (2), se va modifica după cum urmează: „(2) Statul Roman, reprezentat de Ministerul Economiei, acționând prin Departamentul pentru Energie sau orice alta entitate succesoare, nu va putea propune mai mult de trei (3) candidați pentru funcția de administratori, membri in Consiliu Ceilalți patru (4) candidați pentru funcția de administratori vor fi in mod obligatoriu independenți si vor fi propuși numai de ceilalți acționari Toți candidatii vor respecta criterii de eligibilitate născute din cele mai bune practici internaționale in materie adoptate de acționari la propunerea comitetului de nominalizare si remunerare al Consiliului In plus, candidatii independenți vor respecta de asemenea si, cel puțin, următoarele criterii de independenta acceptabile pentru acționarii Societății si născute din cele mai bune practici internaționale in materie: a) candidatul sa nu fie director al Societății sau al unei societăți controlate de către aceasta si sa nu fi îndeplinit o astfel de funcție in ultimii cinci ani; b) candidatul sa nu fi fost salariat al Societății ori al unei societăți controlate de către aceasta sau sa fi avut un astfel de raport de munca in ultimii cinci ani; c) candidatul sa nu primească sau sa fi primit de la Societate ori de la o societate controlata de aceasta o remunerație suplimentara sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calitatii sale de administrator neexecutiv; d) candidatul sa nu fie acționar semnificativ al Societății; e) candidatul sa nu aiba sau să fi avut in ultimul an relații de afaceri cu Societatea ori cu o societate controlata de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu Societatea, daca, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natura a-i afecta obiectivitatea; 5 f) candidatul sa nu fie sau sa fi fost in ultimii trei ani auditor/auditorul financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al tatei societăți controlate de aceasta; g) candidatul sa nu fie director intr-o alta societate in care un director al Societății este administrator neexecutiv; h) candidatul sa nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de trei mandate; i) candidatul sa nu aiba relații de familie cu o persoana aflata in una dintre situațiile prevăzute la Ut a) si d); j) in ultimii cinci ani, candidatul nu a ocupat o poziție in cadrul unei autoritati de stat central sau locale sau in societăți concurente; k) candidatul va îndeplini criteriile de integritate, expertiza si calificare corespunzătoare” Art 17, (4), se va modifica după cum uimează: „(4) Ședințele Consiliului vor fi tinute in mod valabil in prezenta a cel puțin cinci (5) membri dintre care cel puțin trei (3) membri vor fi obligatoriu independenți ” Art 17 (23), se va modifica după cum uimează: „(23) Consiliul deleaga conducerea Societății unuia sau mai multor directori, din afara Consiliului, numind pe unul dintre ei director general” Art 18 C (2) se va modifica după cum urmează: „(2) Comitetul de nominalizare si remunerare formulează propuneri pentru fimctiile de membri ai Consiliului, elaborează si propune Consiliului procedura de selecție a candidatilor pentru funcțiile de director si pentru alte funcții de conducere, recomanda Consiliului candidați pentru fimctiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor si a altor fimctii de conducere Comitetul de nominalizare si remunerare propune de asemenea criterii de eligibilitate pentru membrii Consiliului, iar, de la momentul adoptării acestor criterii de către acționari, este responsabil pentru analizarea candidatilor propuși pentru ocuparea funcției de membru in Consiliu, avizarea sau respingerea candidatilor, după caz" Art 18 C (6) se va modifica după cum urmează: ,,(6) Comitetele consultative se compun dintr-un număr impar de membri ai Consiliului, avand cel puțin trei (3) si cel mult (5) membri Majoritatea membrilor comitetului de audit si comitetului de nominalizare si remunerare trebuie sa fie reprezentata de administratori independenți In plus, cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie sa dețină experiența relevanta in contabilitate si/sau auditfinanciar” PCT 6: în cazul în care acționarii, la data de 10 noiembrie, adoptă una dintre cele două propuneri de a mări numărul membrilor Consiliului de la 5 la 7, BERD propune ca următorul proces să aibă loc: 6 Comitetul de Nominalizare și Remunerare va supune Consiliului înainte de sfârșitul anului un set de criterii de eligibilitate pentru membrii Consiliului; După adoptarea acestor criterii, Consiliul în funcție va convoca o adunare generală extraordinară a acționarilor înainte de data de 15 01 2016 pentru a aproba criteriile de eligibilitate pentru membrii Consiliului, în condițiile art 13 (4) (r) După adoptarea criteriilor de eligibilitate de către acționari, Consiliul va convoca imediat, dar nu mai târziu de 01 03 2016, o adunare generală extraordinară pentru a alege un nou Consiliu; Toate părțile îndreptățite potrivit legii vor putea propune candidați pentru ocuparea unei funcții de membru in Consiliu către Comitetul de Nominali zare și Remunerare Comitetul va analiza candidații pe baza criteriilor de eligibilitate și toți cei care vor îndeplini condiția de a fi eligibili vor fi automat supuși votului adunării generale extraordinare mai sus menționate Dacă Comitetul, pe baza criteriilor de eligibilitate, va considera unul sau mai mulți candidați ca neeligibili, acești candidați vor fi respinși 7 S D F E E Electrica S A Str Grigore Alexandrescu nr 9, sector 1 010621, București Tel: 0212085999, Fax: 0212085998 CIF: RO 13267221, J40/7425/2000 Capital social: 3 459 399 290 RON www electrica ro “ELECTRICA” S A DIRECTOR GENERAL € electrica s a Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) Bursa de Valori București (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE) Raport curent conform Legii nr 297/2004 privind piața de capital din România, Regulamentului nr 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București Data Raportului: 16 03 2016 Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"ELECTRICA" S A Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459 399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: îndreptare eroare materiala in conținutul Convocatorului Adunării Generale Extraordinare si a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"Electrica" SA pentru data de 27 aprilie 2016 în conformitate cu Legea societăților nr 31/1990, Legea nr 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul nr 1/2006 al CNVM privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "Electrica" S A (Electrica sau Societatea) a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de 27 aprilie 2016, ora 10:00 (ora României) si Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 27 aprilie 2016, ora 13:00 (ora României) In acest sens, Societatea a transmis raportul curent cu numărul 9900 / 5199 /14 03 2016 In conținutul Convocatorului, respectiv in enunțarea ordinii de zi a AGEA s-a constatat următoarea eroare materiala: la punctul nr 17 „Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat cu modificările menționate la punctele 11 si 12 de mai sus” se face referința in mod greșit la punctele 11 si 12, referința corecta fiind punctele 15 si 16 Director General, Iuliana Andronache 1 S D F E E Electrica S A Str Grigore Alexandrescu nr 9, sector 1 010621, București Tel: 0212085999, Fax: 0212085998 CIF: RO 13267221, J40/7425/2000 Capital social: 3 459 399 290 RON www electrica ro RICA’S A j 3R GENERAL I electrica Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) Bursa de Valori București (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE) Raport curent conform Legii nr 297/2004 privind piața de capital din România, Regulamentului nr 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București Data Raportului: 26 aprilie 2016 Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"ELECTRICA" S A Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459 399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: Numirea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" S A informează, prin prezenta, că în data de 26 aprilie 2016, Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art 1372 alin (1) din Legea nr 31/1990, l-a numit pe domnul Willem Jan Antoon Henri Schoeber in calitatea de membru provizoriu in Consiliul de Administrație, incepand cu data de 1 mai 2016 si pana la întrunirea următoarei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății (AGOA), dar nu mai târziu de data de 14 decembrie 2019 Consiliul de Administrație a aprobat de asemenea completarea postului vacant din cadrul Comitetului de Strategie, Restructurare si Guvernanta Corporativa incepand cu data de 1 mai 2016 In consecința, compoziția CSRGC va fi următoarea: domnul Cristian Busu, doamna Ioana Dragan, domnul Willem Schoeber CEO Iuliana Andronache 1/1 S C ELECTRICA S A Rezultate preliminare neauditate individuale 31 decembrie 2014 1 SC ELECTRICA SA SITUATIA PRELIMINARA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2014 (Toate sumele sunt exprimate in RON) Preliminat ACTIVE 31 decembrie 2014 (neauditat) 31 decembrie 2013 (neauditat) Active imobilizate Imobilizari corporale 291 258 568 302 373 419 Imobilizari necorporale 677 666 797 803 Investitii in filiale 1 439 906 740 1 414 121 248 Creante privind impozitul amanat - 13 377 760 Total active imobilizate 1 731 842 974 1 730 670 230 Active circulante Numerar si echivalente de numerar 1 212 623 824 144 125 683 Alte investitii 901 415 791 - Creante comerciale 79 656 301 111 268 280 Alte creante 25 104 725 20 505 435 Stocuri 166 347 134 502 Cheltuieli in avans 336 573 328 120 Creante privind impozitul pe profit curent 32 906 372 22 794 808 Active detinute in vederea distribuirii - 507 302 152 Total active circulante 2 252 209 933 806 458 980 Total active 3 984 052 907 2 537 129 210 CAPITALURI PROPRII SI DATORII Capitaluri proprii Capital social, din care: 3 814 242 000 2 509 306 102 Capital social subscris 3 459 399 290 2 078 399 040 Ajustari la inflatie a capitalului social 354 842 710 430 907 062 Prima de emisiune 103 049 177 - Actiuni proprii (75 372 435) - Contributii suplimentare ale actionarilor 3 277 268 52 012 961 Rezerva din reevaluare 828 548 - Rezerve legale 118 146 297 114 093 070 Rezultat reportat (77 017 421) (310 627 887) Total capitaluri proprii 3 887 153 434 2 364 784 246 2 SC ELECTRICA SA SITUATIA PRELIMINARA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2014 (Toate sumele sunt exprimate in RON) Preliminat Datorii 31 decembrie 2014 (neauditat) 31 decembrie 2013 (neauditat) Datorii pe termen lung Datorii privind impozitul amanat 2 522 647 - Beneficiile angajatilor 3 243 356 2 758 753 Alte datorii - 5 497 560 Total datorii pe termen lung 5 766 003 8 256 313 Datorii curente Descoperiri de cont - 36 999 437 Datorii comerciale 81 156 586 84 071 050 Alte datorii 7 575 412 7 803 171 Venituri amanate 384 428 410 264 Beneficiile angajatilor 1 329 541 2 948 375 Provizioane 687 503 31 856 354 Total datorii curente 91 133 470 164 088 651 Total datorii 96 899 473 172 344 964 Total capitaluri proprii si datorii 3 984 052 907 2 537 129 210 3 SC ELECTRICA SA SITUATIA PRELIMINARA INDIVIDUALA A PROFITULUI SAU PIERDERII PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014 (Toate sumele sunt exprimate in RON) Preliminat Venituri 2014 (neauditat) 244 810 597 2013 (neauditat) 282 988 139 Alte venituri din exploatare 4 462 492 15 356 685 Energie electrica achizitionata (224 965 288) (227 938 870) Cheltuieli cu beneficiile angajatilor (16 754 245) (23 804 906) Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale (13 252 249) (9 377 572) Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale, net - (12 465 531) Ajustari de valoare privind investitiile in filiale (1 060 189) (45 533 477) Reluarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor - 16 594 284 comerciale si altor creante, net Alte cheltuieli de exploatare, net de variatia provizioanelor 6 860 571 (48 836 665) Profit/(Pierdere) din exploatare 101 689 (53 017 913) Venituri financiare 257 583 262 95 986 764 Cheltuieli financiare (2 180 455) (1 859 168) Castig din cedare de actiuni detinute in alte entitati 30 947 719 - Venituri financiare nete 286 350 526 94 127 596 Profit inainte de impozitare 286 452 215 41 109 683 Cheltuiala cu impozitul pe profit (5 986 887) (1 737 159) Profit net 280 465 328 39 372 524 4 MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII ȘI MEDIULUI DE AFACERI CABINET MINISTRU lâ3W/5' /6'tzVr Către, Societatea DFEE ELECTRICA SA Domnului Victor CIONGA, Președinte al Consiliului de administrație Spre știință: Domnului Ioan ROȘCA, Director General Pentru o mai bună administrare a societății, în scopul creerii unei structuri echilibrate a Consiliului de administrație, cu competențe extinse, adaptată complexității activității din cadrul grupului Electrica, în scopul dezvoltării afacerii și realizării unor investiții eficiente, bazate pe practici avansate, în zona operațiunilor, a contorizării eficiente, managementului activelor șsi guvernanței corporative, Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în numele Statului Român, în calitate de acționar la Societatea DFEE Electrica SA cu 168 751 185 acțiuni deținute la această societate reprezentând 48,78% din capitalul social total, având în vedere adunarea generală extraordinară a acționarilor convocată pentru data din 10/11 11 2015, solicită Consiliului de administrație al Societății DFEE Electrica SA, în temeiul art 117A1 din Legea nr 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completarea ordinii de zi a ședinței AGEA, prin introducerea a două puncte pe ordinea de zi, care vor avea următorul conținut: 1 Modificarea Actului Constitutiv al Societății de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA SA, după cum urmează: Art 7, alin (2) se modifică astfel: “Capitalul social este deținut după cum urmează: • Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, deține un număr de 168 751 185 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1 687 511 850 lei, din care 38 467 970 lei aport în natură (reprezentând terenuri și construcții), reprezentând 48,78% din capitalul social; • Acționari tip listă, (462 persoane juridice), dețin un număr de 143 261 974 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1 432 619 740 lei, format din aport în numerar de 1 080 809 740 lei și 109 240 801,12 USD (la un curs de schimb de 3,2205 RON/USD), reprezentând 41,41°/o din capitalul social • Acționari tip listă, (11 151 persoane fizice), dețin un număr de 33 926 770 acțiuni, având o valoare nominală totală de 339 267 700 lei, format din aport în numerar de 339 267 700 lei, reprezentând 9,81% din capitalul social In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art 136, alin (4) din Constituție Art 7, alin (3) se modifică astfel: “Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri reprezintă Statul Român ca acționar la Electrica S A și își exercită toate drepturile ce decurg din această calitate ” Art 17, alin (l) se modifică astfel: "Electrica este administrată de un Consiliu de administrație compus din 7 (șapte) administratori aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății dintre care cel puțin 4 (patru) administratori trebuie să fie independenți și neexecutivi Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru AGA, precum și cu supravegherea activității directorilor " Splaiul Independenței nr 202E, Sector 6, București Tel • 021 407 99 79 Fax 021 316 65 74 Art 17, alin (2) se modifică astfel: "Statul Român, reprezentant prin Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, nu va putea propune mai mult de 3 (trei) candidați pentru funcția de administratori, membri în Consiliu Ceilalți 4 (patru) candidați pentru funcția de administratori vor fi în mod obligatoriu independenți și neexecutivi și vor fi propuși de ceilalți acționari De asemenea, toți candidații independenți vor respecta criteriile de eligibilitate și independență acceptabile pentru acționarii Societății, inclusiv, cel puțin următoarele criterii obligatorii de eligibilitate și independență, născute din cele mai bune practici internaționale în materie: a) candidatul să nu fie director al Societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii cinci ani; b) candidatul să nu fi fost salariat al Societății ori al unei societăți controlate de către aceasta sau să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii cinci ani; c) candidatul să nu primească sau să fi primit de la Societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv; d) candidatul să nu fie acționar semnificativ al Societății; e) candidatul să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu Societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu Societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea; f) candidatul să nu fie sau să fi fost în idtimii trei ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei societățti controlate de aceasta; g) candidatul să nu fie director într-o altă societate în care un director al Societății este administrator neexecutiv; h) candidatul să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de trei mandate; i) candidatul să nu aibă relații de familie cu o persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit a) și d); j) în ultimii cinci ani, candidatul nu a ocupat o poziție în cadrul unei autorități de stat central sau locale în societăți concurente; k) candidatul va îndeplini criteriile de integritate, expertiză și calificare corespunzătoare ” Art 17, alin (4) se modifică astfel: “ Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezenta a cel puțin 4 (patru) membri dintre care doi dintre membri vor fi obligatoriu membri independenți ” Restul articolelor Actului Constitutiv rămân nemodificate Pentru acest punct de pe ordinea de zi propunem următorul proiect de hotărâre: „Pct 1: AGEA aprobă modificarea Actului Constitutiv, după cum urmează: Art 7, alin (2) se modifică astfel: “Capitalul social este deținut după cum urmează: • Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, deține un număr de 168 751 185 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1 687 511 850 lei, din care 38 467 970 lei aport în natură (reprezentând terenuri și construcții), reprezentând 48,78% din capitalul social; • Acționari tip listă, (462 persoane juridice), dețin un număr de 143 261 974 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1 432 619 740 lei, format din aport în numerar de 1 080 809 740 lei și 109 240 801,12 USD (la un curs de schimb de 3,2205 RON/USD), reprezentând 41,41% din capitalul social • Acționari tip listă, (11 151 persoane fizice), dețin un număr de 33 926 770 acțiuni, având o valoare nominală totală de 339 267 700 lei, format din aport în numerar de 339 267 700 lei, reprezentând 9,81% din capitalul social în capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art 136, alin (4) din Constituție Splaiul Independenței nr 202E, Sector 6, București Tel : 021 407 99 79, Fax : 021 316 65 74 Office dgsc@energie gov ro 2 Art 7, alin (3) se modifică astfel: “Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri reprezintă Statul Român ca acționar la Electrica S A și își exercită toate drepturile ce decurg din această calitate ” Art 17, alin (l) se modifică astfel: ''Electrica este administrată de un Consiliu de administrație compus din 7 (șapte) administratori aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății dintre care cel puțin 4 (patru) administratori trebuie să fie independenți și neexecutivi Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru AGA, precum și cu supravegherea activității directorilor ” Art 17, alin (2) se modifică astfel: "Statul Român, reprezentant prin Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, nu va putea propune mai mult de 3 (trei) candidați pentru funcția de administratori, membri în Consiliu Ceilalți 4 (patru) candidați pentru funcția de administratori vor fi în mod obligatoriu independenți și neexecutivi și vor fi propuși de ceilalți acționari De asemenea, toți candidații independenți vor respecta criteriile de eligibilitate și independență acceptabile pentru acționarii Societății, inclusiv, cel puțin următoarele criterii obligatorii de eligibilitate și independență, născute din cele mai bune practici internaționale în materie: a) candidatul să nu fie director al Societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii cinci ani; b) candidatul să nu fi fost salariat al Societății ori al unei societăți controlate de către aceasta sau să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii cinci ani; c) candidatul să nu primească sau să fi primit de la Societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv; d) candidatul să nu fie acționar semnificativ al Societății; e) candidatul să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu Societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu Societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea; fi candidatul să nu fie sau să fi fost în ultimii trei ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei societățti controlate de aceasta; g) candidatul să nu fie director într-o altă societate în care un director al Societății este administrator neexecutiv; h) candidatul să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de trei mandate; i) candidatul să nu aibă relații de familie cu o persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit a) și d); j) în ultimii cinci ani, candidatul nu a ocupat o poziție în cadrul unei autorități de stat central sau locale în societăți concurente; k) candidatul va îndeplini criteriile de integritate, expertiză și calificare corespunzătoare ” Art 17, alin (4) se modifică astfel: “Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezența a cel puțin 4 (patru) membri dintre care doi dintre membri vor fi obligatoriu membri independenți ” Restul articolelor Actului Constitutiv rămân nemodificate ” 2 împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea actului modificator al Actului Constitutiv și a Actului Constitutiv actualizat, și a secretariatului de ședință și a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA și pentru a îndeplini individual sau împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum a actului modificator și a Actului Constitutiv actualizat Pentru acest punct de pe ordinea de zi propunem următorul proiect de hotărâre: Splaiul Independenței nr 202E, Sector 6, București Tel : 021 407 99 79, Fax : 021 316 65 74 office dgsc@energie gov ro 3 „Pct 2: AGEA aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea actului modificator al Actului Constitutiv și a Actului Constitutiv actualizat, și a secretariatului de ședință și a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA și pentru a îndeplini individual sau împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum a actului modificator și a Actului Constitutiv actualizat ” Cu stimă, ANDREI DOMINIC GEREA, MINISTRUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII ȘI MEDIULUI DE AFACERI Splaiul Independenței nr 202E, Sector 6, București Tel : 021 407 99 79, Fax : 021 316 65 74 office dgsc@energie gov ro 4 To: Societatea Comerciala de Distribuție si Furnizare a Energiei Electrice - “Electrica S A ” 9 Grigore Alexandrescu, Bucharest, Romania FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DATED 22 SEPTEMBER 2014 Proposal regarding the Framework Management Agreement Given the limited time available for the review of the Framework Management Agreement, the European Bank for Reconstruction and Development (“EBRD”), represented by Matei Anghelescu, shareholder in S C Electrica S A (“the Company”) with 29,944,090 shares, proposes that the Company appoints a reputable local counsel to prepare a new Framework Management Agreement, in line with the best market practice and standards, within three months from the official appointment of the independent, non-executive Directors Until that time, we propose the Framework Management Agreement (“Non-Executive Director's Service Agreement”) below In accordance to the identification requirements set out in the Supplemented Convening Notice of the Ordinary General Meeting of Shareholders, we annex the following documents: • Copy of the ID card of the legal representative • Certificate issued by EBRD on 21 08 2014 • Copy of the Law regarding the ratification of the Agreement for Setting up the European Bank for Reconstruction and Development published in the Official Gazzette on 25 10 1990 • Copy of the basic documents of the European Bank for Reconstruction and Development • Copy of the confirmation regarding the execution of trades on behalf of EBRD, issued by Raiffeisen Bank SA • Copy of the confirmation regarding the execution of trades on behalf of EBRD, issued by BRD Societe Generale SA On behalf of EBRD Matei Anghelescu (as per attached Certificate issued on 21 08 2014) 26 08 2014 No 2 of 23/07/2013 Non-Executive Director's Service Agreement NO __ Concluded this day of __________________________ I Recitals Having regard to: • Government Decision No ____________ concerning the setting up of S C /S N • Law No 31/1990 concerning trade companies, republished, as further amended and supplemented (“Law No 31/1990”); • Articles of Incorporation no ; • Rules on the organising and functioning of the Board of Directors approved by Decision No______________(“Rules”); • Article 1913 and the following, as well as Article 2009 and the following of the Civil Law; • Decision of the Ordinary General Assembly of Shareholders of the Company No ________dated_______________on the nomination as director for the Company for a 4- year mandate and on the approval of the agreement concluded between the company and the company's directors; and the fact that: • By Decision No___________________, the Ordinary General Assembly of the Company's Shareholders nominated Mr___________as a member of the Board of Directors, and it has explicitly accepted the nomination, following to exercise, together with the other members of the Board of Directors the duties provided for by Law No 31/1990, by Articles of Incorporation of the company (“Articles of Incorporation”) as well as the laws specific to the capital market; • Law No 31/1990 requires the members of the Board of Directors that throughout their mandate they are not in a juridical work relationship with the company; • The rights and obligations of the signatory parties need to be established, in the context of a legal relationship established between professionals, suitable to exercising the position of member of the Board of Directors, Parties agree to sign this agreement of mandate, hereinafter referred to as non-executive director's service agreement (“Service agreement”), further to the agreement expressed by the signatory parties II Contracting parties Art 1 ________________, a trading company managed in one tier model, having its registered office in _______________________________________, registered with the Trade Register Office attached to the Bucharest Tribunal under no __, IBAN account ___________, opened at ___________, represented by ________ as mandator (“the Company”), and Mr/Mrs _______________, ___________ citizen, born on _________, in _________, domiciled in ______________, identified with ID card serial no __________, Personal Numerical Number ______________, as director or authorised person (“Director/Authorised person”) III Definitions Art 2 In this Service agreement, the terms below shall have the following meaning: a Articles of Incorporation - Articles of Incorporation of________________ Company, approved by the General Assembly of Shareholders of the Company, as in force on the date of this Service agreement or as it will be amended/added/rephrased by a decision of the (extraordinary) General Assembly of Shareholders of the Company; b The legal framework applicable - the set of Romanian juridical norms included in the Companies Act No 31/1990, as further amended and supplemented, regulations of the capital market, Civil Law, Fiscal Law, as well as in other norms incidental to this Service agreement, applicable to the parties; c Conflict of interests - any situation or circumstance determined/determinable according to the legal framework and the Rules on the organising and functioning of the Company (“ROF”), where the personal interest of the Director, whether directly or indirectly, is against the interest of the Company, so that it affects or might affect the independence and impartiality of the same in making the business decisions or the timely and objective performing of his duties of his mandate for the Company; d Final incapacity to exercise the mandate/legal impediment - any circumstance that creates unavailability lasting at least 90 consecutive calendar days, making the Director lack the possibility for the same to perform his duties, whether personally or through representation, the Director's preventive arrest or arrest, the cancellation of decision of the (ordinary) General Assembly of Shareholders of the Company on the nomination of the Director, etc ; e Remuneration payable to the Director - the remuneration consisting of a fixed monthly fee and a variable component determined by decision of the general meeting of shareholders, in compliance with art 153 of Law No 31/1990, as further amended and supplemented; f Force Majeure - any external unpredictable, invincible and inevitable event, which could have not been foreseen at the time of concluding this Service agreement and which renders the execution of the Service agreement impossible Such events are: wars, revolutions, fires, floods or any other natural disasters, restrictions arising from quarantine, embargo, the enumeration being not exhaustive but declarative It is not considered force majeure an event of the like of the above one that, without creating an impossibility of executing, makes the fulfilling of the obligations of either party highly expensive g Business decision - any decision to take or not to take certain actions on the administration of the Company; h Fortuitous event - an event which could have been neither foreseen nor prevented by the director from happening There are considered as fortuitous event the changing of the legal, regulatory framework and of the tax system in Romania in place at the time of signing this Agreement and that further burdens the Company IV Subject of the agreement Art 3 By this Service agreement, the Director is authorised to adopt, together with the other directors, all of the measures required to control the management of the company, pursuant to the legal framework applicable, in force, and to the Articles of Incorporation of the Company and this Service agreement, within the limits of the business of the Company and by complying with the exclusive powers, reserved by Law No 31/1990, and by the Articles of Incorporation, to the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors, the General Assembly of Shareholders and executive directors of the Company Art 4 The place of executing the Mandate is at the Company premises, as stated in art 1 of this Agreement, or where the same acts as the representative of the Company The place of executing the Mandate may be modified by the Company and may be set either at the branch offices of the Company or at other location determined by the Company The decision to change the place of executing the Mandate shall be communicated by care of the Company, pursuant to the Rules on the organising and functioning of the Board of Directors V The term of the Service agreement Art 5 The Service agreement shall be completed over a period of 4 (four) years starting with through , and it may be renewed by a decision of the General Assembly of the Shareholders, in compliance with the law and with the provisions of the Articles of Incorporation VI Obligations of the Director Art 6 The Director, together with the other members of the Board of Directors, should: 6 1 Exercise the tasks set out in the Articles of Incorporation 6 2 Perform his/her functions independently and actively contribute to the board discussions 6 3 Be well informed of the issues being discussed by the board and have the power to request more time in case documents are not circulated in good time for the meeting 6 4 Make every effort to attend the board/committee meetings, either in person, or via electronic conference facilities (telephone, video or other means) 6 5 Actively participate on the Board of Directors annual evaluation exercise Art 7 The Director is also required: 7 1 To not be bound to the Company by a labour agreement; 7 2 To exercise his mandate with loyalty, prudence and diligence of a good director in the sole interest of the Company and do not undertake any particular obligation to one shareholder or another of the Company in connection with the business of the Company; The director does not violate the obligation above if, when making a business decision, he is reasonably entitled to consider (i) to be acting in the interest of the Company and (ii) he made the decision based on the adequate information 7 3 To take all necessary measures to protect the assets of the Company; 7 4 To keep confidential the information and business secrets of the Company, to which he had access to the through the documents presented to the Board of Directors, except where such use is required by law or necessary in relation to public authorities and/or participation of the Director in any dispute which concerns the business of the Company; 7 5 To avoid conflicts of interest in relation to the Company; 7 6 To conclude no legal agreements with the Company, except under the conditions set by law Art 8 The Director, along with the other directors, has the obligation to inform the shareholders at the first General Meeting of Shareholders following the concluding of the legal act on any transactions with the directors or executive directors, the director general or, as the case may be, with the employees, the shareholders holding control over the Company or a company controlled by the same, by providing the shareholders with the documents reflecting the key significant data and information about the transactions performed; the obligation is also incumbent with the transactions concluded with the spouse, relatives or related persons to the fourth degree including Art 9 The Director, along with the other directors, has the obligation to inform the shareholders at the first General Meeting of Shareholders following the concluding of the legal act on any transactions concluded by the Company with another Company meeting the conditions to be considered public enterprise) or public authority, if the transaction has the worth indicated by law Art 10 The Director, along with the other directors, has the obligation to submit biannually, quarterly and annually to the General Meeting of Shareholders, in a special chapter, the legal documents concluded under art 10, stating the following elements: the parties that have concluded the legal document, the date of concluding and the nature of the act, the description of its subject, the overall worth of the legal document, mutual debts, securities, terms and payment methods and other essential and significant information about those legal acts, as well as any information required to determine the effects of those legal documents on the financial situation of the Company Art 11 Director shall not use for himself and he shall not disclose to any unauthorised person any confidential or classified information on the business of the Company In this regard, the Director undertakes to meet the confidentiality rules set out in Annex 1 to this Service agreement Art 12 The director shall not use the Confidential Information - according to the definition of this term set out in Annex 1 - whether directly or indirectly - to his own benefit or the benefit of third parties, except where such use is required by law or by the Director's involvement in a trial Art 13 The Director shall fully comply with the non-competition obligations provided for in Annex 2 to this Service agreement VII The Director’s rights Art 14 The Director has a fixed, gross monthly fee of EUR 2 500 per month Art 15 The Director also benefits from the payment of a variable component which shall not exceed EUR 10 000 per year, gross The variable component will be determined by the Nomination and Remuneration Committee within three months after the signing of the Service Agreement Art 16 The payment of remuneration shall be done once a month, namely on_______of the month, regardless of the number of meetings in that month Art 17 The director benefits from the settlement of reasonable expenses related to the execution of the mandate, on the basis of justifying documents Art 18 The director benefits from a Directors & Officers Liability kind of insurance at the expense of the Company, given that it complies with the Companies Act No 31/1990, as further amended and supplemented, the value insured being EUR 10 million The payment of the premiums of this insurance shall be made by the Company and they shall not be deducted from the director's remuneration The insurance will be issued prior to the directors signing the Service agreement VIII Obligations of the Company Art 19 The director shall be entitled to reimbursement for reasonable expenses incurred by or on behalf of the Director for the benefit of the Company and attributable to the business of the Company such as travel in business class, hotel, phone and dinner expenses The reimbursement payment for any such expenses shall be due and payable within thirty (15) days following the receipt, by the Company of a written notice from the Director of the date and nature of such expenses and reasonable evidence) Art 20 The Company undertakes to ensure the Director full freedom in order to fulfil the mandate/duties/obligations, within the limits provided for by the Articles of Incorporation, this Agreement and the legal framework applicable, as provided for in Article 2(b) of the Agreement Art 21 The Company undertakes to ensure the Director the conditions required for the performance of his activity IX Force majeure Art 22 Parties shall be released from liability in case of force majeure, as it is defined in article 2(f) of this Service agreement Art 23 In case of force majeure, parties shall make joint efforts to mitigate the potential damage that could result from the occurrence of such cause Art 24 The parties also undertake to inform each other in writing no later than five (5) days after the intervention of any cause of force majeure and, in general, to inform each other and in time on the possible impediments likely to lead to difficulties in fulfilling the subject of this Service agreement X Amendments to the Service agreement Art 25 This Service agreement may be amended only by the written consent of the signatory parties, expressed through an addendum Art 26 This Service agreement shall be adjusted according to the legal regulations subsequent to its concluding and which are applicable to it XI Termination of the Service agreement Art 27 This Service agreement ceases in the follows cases: 27 1 the term it was concluded for has expired; 27 2 the Director is revoked with immediate effect by the Company's General Meeting of Shareholders; 27 3 upon the Director's death; 27 4 in the event of insolvency or bankruptcy of the Company; 27 5 the signatory parties' consent; 27 6 Director's resignation, with a 3 months' notice 27 7 the intervention of legal impediments, as they are defined in article 2(d) of this Service agreement, which prohibit the Director to occupy this position; 27 8 under any other circumstances provided by the Articles of Incorporation Art 28 If unexpected or unjustified revocation of the Director takes place, then he is entitled to receive from the Company compensation for the period of the Service agreement not executed, regardless of the date on which the revocation occurs, but no more than 12 fixed monthly allowance determined as follows: a) in case the revocation occurs any time prior to the start of the last year of the mandate, the director shall receive compensation accounting for 12 fixed monthly allowance; b) in case the revocation occurs in the last year of the agreement, compensation shall be paid according to the number of months left until the end of the mandate, but not more than 6 fixed monthly allowance The payment of this compensation is made within 30 working days after the date of termination of this Service agreement This form of compensating the director is his only compensation in case directors are unjustifyingly revoked In the event the director is revoked for ground/justified reasons, the Company owes him no compensation for the period left unexecuted of the mandate XIV Litigation Art 29 Any dispute arising between the parties concerning the conclusion, performance, amendment, termination or construal of the clauses of this Service agreement, which cannot be settled amicably, shall be submitted to the competent Romanian courts XVI Final provisions Art 30 The director says he is aware of the provisions of the Articles of Incorporation and of the Rules on the organising and functioning of the Board of Directors of the Company Art 31 The director says he is in none of the situations of incompatibility provided for by Law No 31/1990, or competition, provided for in Annex 2 to the Agreement Art 32 Annex 2 is an integral part of this Agreement Art 33 This Service agreement is governed by and construed in accordance with the Romanian law For any matter not specifically mentioned herein, this Service agreement shall be supplemented with the Romanian Civil Law This Service agreement is also supplemented by Law No 31/1990 This Service agreement is not a labour agreement and it is not governed by the labour laws Art 34 This Service agreement is the entire agreement between the parties and it cancels any previous agreements, whether written or oral, between the parties concerning the subject matter of this agreement Art 35 Should certain provisions of this Service agreement become legally ineffective, the validity of the remaining provisions of this Agreement shall not be affected In such cases, the parties agree to renegotiate in good faith any clause that has become legally ineffective, adding the clause thus renegotiated to this Service agreement Art 36 All changes that the Parties address to one another under this Service agreement shall be in writing and sent by fax, e-mail, registered mail or courier to the addresses indicated at article 1 of this Agreement Depending on the specific situation, the parties shall choose in good faith and in a reasonable manner the most appropriate notification means of those mentioned in the first sentence of this article, so that notification achieves its purpose and contributes to the fulfilment of contractual obligations incumbent to the parties Art 37 If, at any time during the term of this Service agreement, one of the parties expressly insists to impose a specific provision of the Agreement, it does not mean that that part has waived such provisions or has waived the right to enforce these provisions Art 38 This agreement will be amended within three months from signing, based on recommendations to be made by a local legal counsel, aligning it with best market practice and standards In witness thereof, we concluded this day of ______________, at _______________, in 2 (two) counterparts, this Service agreement, parties stating at the same time that have received one copy each, upon the signing of this Agreement Company Director Through: _____________________ Mr /Ms Annex 1 RULES ON CONFIDENTIALITY 1 Definition The term “Confidential Information” means and includes any information on the economic activity of the Company that is not public, according to (i) the law, (ii) the decisions of the General Assembly of Shareholders, (iii) decisions of the Board of Directors and (iv) internal regulations of the Company Without limiting the foregoing, confidential information includes: a) the agreement terms and any information on business partners, customers, agents, employees, contractors, investors or suppliers of the Company, and the conditions under which the Company carries out economic activities with each of these persons; b) computer software (including source code and object code) or the software developed, modified or used by the Company; c) information of any kind compiled by the Company, including but not limited to, information about products and services, advertising and marketing, as well as by the customers, suppliers and/or business partners, actual or potential; d) algorithms, procedures or techniques, or ideas and main principles underlying such algorithms, procedures or techniques developed or those used by the Company or otherwise known to the Company (except for any algorithm, procedure or technique relating to the public), whether such algorithms, procedures, techniques are or not part of a computer program, including, but not limited to techniques for: • identifying the potential customers; • effective communication with the actual or potential customers; • reduction of operation expenses or increase in the system efficiency e) The fact that the Company uses, has used or evaluated as possibility to use any specific database, data sources, algorithms, procedures or techniques or ideas developed or provided by a person other than the Company (including any algorithm, procedure technique from the public domain), whether such algorithms, procedures or techniques are part of a computer program or not; f) marketing strategies developed, investigated, acquired (from a third party or otherwise), evaluated, modified, tested or used by the Company, or any information on or that could reasonably lead to the development of such a strategy; g) information on the future plans of the Company, including, without limitation, plans for geographic expansion, market share or services, any information that could be normally included in the financial statements of the Company, including but not limited to, the amount of assets, liabilities, net worth, income, expenses or net income of the Company, except for the information whose disclosure is authorised under the internal rules of the Company; h) information that will be disclosed only as provided for at point 5; i) any other information acquired by the Director in the exercise of his mandate, which might reasonably considered to reflect vulnerabilities of the Company, and that would help a competitor or potential competitor of the Company to compete successfully against the Company; j) any information received by the Company from third parties which, in turn, have an obligation of confidentiality they inform the Company about; k) any information derived from all of the above, and l) any copies of all of this information, except where such copies are required by a court or other public authority, under the law 2 Using and disclosing the Confidential Information The Director acknowledges that he has acquired and/or will acquire Confidential Information during or in connection with exercising the mandate within the Company, and that the use, in order to be compete with the Company, of such Confidential Information by himself or by other persons, would severely jeopardize the capacity of the Company to continue its business Therefore, the Director agrees that, directly or indirectly, at any time during the Service agreement concluded with the Company or at any time after the termination thereof, and no matter when and why this agreement ceases, he shall not use or cause the use of any Confidential Information related to any activities or businesses, except for the economic activities of the Company, and shall not disclose or cause the disclosure of any Confidential Information to any natural person, company, association, group or other entity, unless such disclosure has been specifically authorised in writing by the Company, or unless it is required by any applicable law or ordered by a decision of a competent court of law or arbitral court, or by any public authority which by law is entitled to receive such information In addition, the Director undertakes to notify the Company promptly of any act of a court of law or arbitral court, or of another public authority, such as those specified in the preceding paragraph, so that the Company can adopt, under the law, protection measures or other appropriate solution and he shall continue to provide any assistance the Company may reasonably request in order to ensure such measures or solutions Should the protective measures mentioned in the previous paragraph be not sufficient, the Director shall provide only that section of Confidential Information that is legally requested by the public authority concerned and shall make all reasonable and legally grounds efforts in order to obtain the confidential treatment of any Confidential Information thus disclosed 3 Using and disclosing the information on third parties The Director understands that the Company sometimes receives information from third parties that the Company has to treat as confidential and use it only for limited purposes (“Information on third parties”) The Director agrees that, directly or indirectly, at any time during the Service agreement concluded with the Company, or at any time after its termination, and no matter when and why this Agreement ceases, he shall not use or cause the use of any Information on third party, unless permitted by a written agreement between the Company and that third party, unless it is required by any applicable law or by decision of a competent court of law or arbitral court or by any other public authority that by law is entitled to receive such information In addition, the Director undertakes to notify the Company promptly of any act of a court of law or arbitral court, or of another public authority, such as those specified in the preceding paragraph, so that the Company can adopt, under the law, protection measures or other appropriate solution Should the protective measures be not sufficient, the Director shall provide only that section of the Information on third parties, as legally required 4 Protecting commercial secrets No provision in this Service agreement shall engage the Company and shall in no way affect its rights to protect its trade secrets, by any means provided for by law 5 Disclosing information by the Company Throughout the execution of the Service agreement and on the date of termination of this Service agreement, the Director shall promptly disclose and deliver the Company, to the extent that such disclosure could be reasonably considered to be in the interest of the Company, in writing, or in any form and manner, reasonably requested by the Company, the following information (“Information to be disclosed”): (i) All and any algorithms, procedures or techniques concerning the economic activities of the Company or the activity of the Director within the Company, the key ideas and principles underlying such algorithms, procedures or techniques designed, original, adapted, discovered, developed, acquired (from a third party or otherwise), evaluated, tested or applied by the Director during his activity within the Company, if such algorithms, procedures or techniques have been incorporated in a software; (ii) All and any marketing strategies, key ideas and principles underlying such strategies and any information that could reasonably lead to the development of such strategies designed, original, adapted, discovered, developed, acquired (from a third party or otherwise), evaluated, tested or applied by the Director during his activity in the Company; (iii) information on all and any products and services, key ideas and principles underlying such products and services, designed, original, adapted, discovered, developed, acquired (from a third party or otherwise), evaluated, tested or applied by the Director during his activity in the Company, and (iv) Any other ideas or information designed, original, adapted, discovered, developed, acquired (from a third party or otherwise), evaluated, tested or applied by the Director during his activity in the Company, if such ideas or information could be reasonably considered to be useful or valuable to the Company 6 The confidential nature of the Information to be disclosed The parties agree that the Information to be disclosed, pursuant to point 5 is, in turn, subsumed to the scope of Confidential Information, as defined at point 1 of this Annex, and the Director undertakes to use and keep all Information to be disclosed under point 5 in the same way as the Confidential Information while meeting the provisions of point 3 of this Annex concerning the confidentiality of Information on to third parties 7 Extent in time of meeting the confidentiality obligations Confidentiality obligations incumbent to the Director under this Annex, part of the Service agreement, remain applicable after the termination of this Service agreement and shall produce effects for an indefinite period of time Company Director Through: ____________________________ Mr /Ms _______________________ Annex 2 NON-COMPETE OBLIGATIONS 1 Non-competition In the exercise of his mandate in the Company, the Director, directly or indirectly, either in his own name or as an employee, agent, director, director, partner, shareholder, investor or in any other capacity, agrees and undertakes: a) to not engage in any activity or business that is in competition with or similar to an activity or business of the Company, or with an activity or business which the Company carries out or intends to carry out; b) not to assist in any way any person whose activities are in competition with or otherwise prejudice the commercial activities of the Company The non-compete clause produces effects throughout Romania, with regard to any third party competitors 2 Refraining from requesting services In the exercise of his mandate in the Company, the Director, directly or indirectly, with or without fee, either in his own name or as an employee, agent, consultant, director, director, partner, shareholder, investor or in any other capacity, shall not: a) cause or attempt to cause any employee, consultant, supplier, buyer or independent contractor of the Company to terminate its relationship with the Company; b) use, retain as a consultant or contractor, or determine hiring or retention of any employee, hiring/termination of a contractual relationship with any agent, consultant, service or product provider, buyer or independent contractor of the Company 3 Violating the non-compete obligations Any breach of the obligations in this Annex by the Director entitles the Company to request him compensation for damage caused to the Company Company Director Through: _____________________________ Mr /Ms ___________________________________ S Filiala de întreținere și Servicii Energetice “Electrica Serv” - S A J40 / 4454 / 2005, CIF: RO17329505 z^™electrica ^serv Nr 9100-2984/23 02 2016 Extras CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTARAREA NR 4 Consiliul de Administrație al S „Electrica Serv” SA, întrunit legal și statutar, în ședința din data de 23 02 2016 analizând materialele de pe Ordinea de zi, în temeiul HGR nr 627/2000 privind reorganizarea Companiei de Electricitate SA, a HGR nr 74/2005 privind înființarea SC FISE „Electrica Serv” SA, a HGR nr 760/2010 privind înființarea societăților comerciale "Servicii Energetice Banat" - S A , "Servicii Energetice Dobrogea" - S A , "Servicii Energetice Moldova" - S A , "Servicii Energetice Oltenia" - S A și "Servicii Energetice Muntenia" - S A prin reorganizarea Societății Comerciale Filiala de întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S A , OUG nr 109/2011 privind guvemanța corporativa a intreprinderilor publice, a Hotărârii AGA - SC FISE „Electrica Serv” SA nr 7/2013, nr 8/2013 și nr 2/2015, precum și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr 36/2015, DECIDE: 1 2 3 Avizează, in baza notei nr 9100-2644/16 02 2016 (anexa nr 3), BVC pe anul 2016 al S FISE Electrica Serv SA 4 5 6 7 8 Secretar C A Oana Petresi Șoseaua Ștefan cel Mare, nr 1A, cod 011736, sector 1, București; Tel:+40 372 050002, +40 21 3065002; Fax: +40 372 050004, +40 21 3065004 ; www electricaserv ro ; secretariat@electricaserv ro S Filiala de întreținere și Servicii Energetice "‘Electrica Serv” - SA J40 / 4454 / 2005 CIF RO17329505 /A __'electrica serv CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Nr 9100-3670/10 03 2016 extras HOTARAREA NR 5 Consiliul de Administrație al S „Electrica Serv” SA, întrunit legal și statutar, în ședința din data de 10 03 2016 analizând materialele de pe Ordinea de zi, în temeiul HGR nr 627/2000 privind reorganizarea Companiei de Electricitate SA, a HGR nr 74/2005 privind înființarea SC FISE „Electrica Serv” SA, a HGR nr 760/2010 privind înființarea societăților comerciale "Servicii Energetice Banat" - S A , "Servicii Energetice Dobrogea" - S A , "Servicii Energetice Moldova" - S A , "Servicii Energetice Oltenia" - S A și "Servicii Energetice Muntenia" - S A prin reorganizarea Societății Comerciale Filiala de întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S A , OUG nr 109/2011 privind guvemanța corporativa a întreprinderilor publice, a Hotărârii AGA - SC FISE „Electrica Serv” SA nr 7/2013, nr 8/2013 și nr 2/2015, precum și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr 36/2015, DECIDE: 1 7 8 Avizează, in vederea aprobării de către Adunarea Generala a Acționarilor, situațiile financiare ale S FISE „Electrica Serv” SA pentru anul 2015 in baza Raportului de Audit Financiar si a Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2015, conform notei de fundamentare nr 9100-3660/09 03 2016 , (anexa nr 8) 9 Avizează, in vederea aprobării de către Adunarea Generala a Acționarilor, conform notei de fundamentare nr 9100-3662/09 03 2016, (anexa nr 9) repartizarea profitului net înregistrat la 31 decembrie 2015 in suma de 1 936 200 lei, astfel: a rezerva legala constituita in cuantum de 96 810 lei; b acoperirea parțial a pierderilor reportate din exercițiile financiare anterioare cu suma de 1 839 390 lei 10 Avizează in vederea aprobării de către Adunarea Generala a Acționarilor, conform notei de fundamentare nr 9100-3661/09 03 2016, (anexa nr 10) descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2015 11 Șoseaua Ștefan cel Mare, nr 1A, cod 011738, sector 1, București; Tel:+40 372 050002, ‘>40 21 3085002; Fax: +40 372 050004, +40 21 3085004; www eiectrica8erv ro; secreîariat@el©cîricEserv ?o S C Filiala de întreținere și Servicii Energetice “Electrica Serv” ~ S A J40 / 4454 / 2005» GIF: RO17329505 «electrica serv SO 14001 1 x CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Nr 9100-2262/26 02 2015 extras HOTARAREANR 5 Consiliul de Administrație al SC „Electrica Serv” SA , întrunit legal si statutar, în ședința din data de 26 02 2015, analizând materialele de la ordinea de zi, In temeiul HGR nr 627/2000 privind reorganizarea Companiei de Electricitate SA, a HGR nr 74/2005 privind înființarea SC FISE „Electrica Serv” SA, a HGR nr 760/2010 privind înființarea societăților comerciale "Servicii Energetice Banat" - S A , "Servicii Energetice Dobrogea" - S A , "Servicii Energetice Moldova" - S A , "Servicii Energetice Oltenia" - S A și "Servicii Energetice Muntenia" - S A prin reorganizarea Societății Comerciale Filiala de întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S A , OUG nr 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, a Hotărârii AGA - SC FISE „Electrica Serv” SA nr 7/2013 si nr 8/2013, precum si a Hotărârii Consiliului de Administrație nr 14/2013, DECIDE: 1 Avizează Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC FISE Electrica Serv SA pe anul 2015, conform notei de fundamentare nr 9100 - 2264/26 02 2015 (anexa nr 1) 2 3 Secretai Lucia Ci Șoseaua Ștefan cel Mare, nr, 1A, cod 011136» sector 1» București; Tel:+40 372 050002, +40 21 3065002; Fax: +40 372 050004» +40 21 3065004 ; www electricaserv ro ; secretariat@electiicaserv ro Anexa nr 2 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE DECLARAȚIE DE INTERESE Subsemnatul Pigcârac I Oabriel având funcția de Șef Serviciu bîscmHnă Contractuală șl Monitorizare Contra*** ta S C ELECTRICA S A , CNP: domiciliat hi București, cunoscând prevederile art 292 din Codul penal privind falsul fn declarații, declar pe propria răspundere că împreună cu famlHa*1) dețin următoarele: H > sau iar iâ societăți comercFale nfl/soci naționale, instituții de credit,! grupuri de Interes economic, precum «I membru ht asociații, fendagi sau alte organizași tțjaMrvs i t UNITATEA t CALITATEA Nn de parii sociale I V Sîrsa totala a irtlîor t «« i » sau de acțiuni __J eoclale si/sau a acțiunilor ! ~-~i DENUMIRE SI ADRESA j DEȚINUTA 1,1 )J* _ I - __ * _ j _ ZevwnsiM to fiwnoru in wjjanGH» to conoucwroț aoniinjsinww 91 cunuw ai® vocmBitior comerciars, afs regiilor autonome, ale companiflor/aoctatățHor naționale, ale Instituțiilor de credit, ale grupurilor -*-*“*■ _ *— - *■ , -ti——— *jțcgțwcrnamentale VatoarsabensfidHor 1 afs regiilor autonome, ale camiwtlBoFfeoctatătilor naționale, ale instituții! j de Interes economic, ale sșocteț|ltof seu fundal iilor ort ele altor organizații UflfTATEA CALITATEA DEȚINUTA 2 1 UNITATEA DENUMIRE St ADRESA i 3 Calitatea de membru In cedrul 3 1 Membru «Indicat S C ELECTRICA S Â 3 l S Cafitatea de membru ht organele de conducere, edmfiriSfersi» șî control, nrirftiuto sau neretrîbuife deținute tn cedrul partidelor politice, funcția deținută șl denumirea partidului politic:_ r __ 1T|_ rri fT J[rf i ; i, a _ , dVaslatM^uridîS/co^uttănțățUlvIta ^^nutoaaîriflătein deruîareîn 1 tinmid exarciUrii funefiHor mandatelor aati damnftăfitor ossbHCiS Atentate de ta fauoetul de stat local j wyfPfwr nHyQrmiiTHiHioriH ; &1 B»neflcte;iri da 1 »*’d^eiatama*â* ■eaaiHmws 1 wNiuaw» nwsivăVf ffj instituția denumirea ți Procedura prin oaresfoat HwnKHnJpi contractul ! Tipul contractul 1 uf Data contractul ut i Durata contractul ut i Valoare* totală a contractului TWutar ta - I - ! - • m ftaftfAatfai » « * î • L - ta Rude da gradul P aie titularului ta r • T - 1 r * ta Pmm^Aftdeăi^tarizatS / 1 I > 1 1 t dhăeeSÎăăă ■'■Ti aocwwp civw prorcaronsia t eu rtepundar» limitată car» avocat/Organizații t naguvamamentata / i i i , I Fundații/Asociații11______i____________1________________J__________|_ 1) Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă p copii pe linie descendentă 2) Se vor dedare numele denumirea șl adresa beneficiarului de contract unde pnn calitatea deținut», titularul, soțul/soțte ți rudele de gradul I obțin contracte așa cum sunt definit» ta pct S J_________! declarație constituie act public șl răspund, potrivit legii penale, pentru caracterul Incomplet al (latelor mentfonato Data completării: 20 05 2014 Semnătura: Arm® nr 1 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnatul Pișcărac I Gabriei având funcția de §ef Serviciu Disciplina Contractuală și Monitorizare Contracte la S-C ELECTRICA SA CNP: - ‘ "■ în din Codul penal răspundere că împreună cu femflia*1) dețin următoarele: I BUNURI IMOBILE 1 Terenuri Adrsss ssu xona CatseoHs* ftui dobândirii Suprafața Cote Modul do | 1 IfA f * KwnăFW 3 240 mp L1/4 i avfwiîD locuint* Pișcărac , Gabriei • j 1/4 r Schimb IwWBbsJBI Pișcărac Irina i * - - r st M ’ I M _ ■ 1 • • _h_- „ I ■ L * 1 *Categon8/e indicate $unt:{1)agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil 2 Clădiri Notă: se vor dedare inclusiv cele aflate în alte țări i Adresa sau zona Categoria* r Anul ?• MV/W AW, © 4ț nrtâCMA Fondul de Pensii Facultative ING Optim Administrat de^NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ SA Data >>>>/' lnSj CNSrr&u MM , Z) Z/LtWA / N'-'tân rv © cWgva/, s^fL «MeA t BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCȚIE SI DEZVOLTARE Data O l#!/ % î? % Anexa B Newtyn TE Partners LP, Newtyn Partners LP, Fondul de Pensii Administrat Privat ING, reprezentat de NN Pensii SAFPAP SA si Fondul de Pensii Facultative ING Activ si Fondul de Pensii Facultative ING Optim, reprezentate de NN Asigurări de Viata SA supun aprobării acționarilor: 1 Mandatarea consiliului de adminsitratie al Electrica S A („Consiliul de Administrație") pentru a incepe negocierile cu Fondul Proprietatea SA ("Fondul Proprietatea") in numele Electrica S A in vederea achiziționării de către Electrica a intregii participatii deținute de Fondul Proprietatea la capitalul social al filialelor Electrica, respectiv Electrica Distribuție Muntenia Nord ("EDMN"), Electrica Distribuție Transilvania Nord ("EDTN"), Electrica Distribuție Transilvania Sud ("EDTS") si Electrica Furnizare SA ("Electrica Furnizare"), in anumiti termeni si condiții Justificare pentru punctul 1 pe ordinea de zi In urma Ofertei Publice Inițiale derulata in 2014 prin majorare de capital social, Electrica SA deține sume considerabile de lichidități, pe care momentan le investește conform condițiilor din piața financiara monetara sau a titlurilor de stat, la randamente net inferioare randamentului reglementat de ANRE (RoRAB) pentru baza de active reglementate (BAR) Situația generala a pieței financiare din Romania si nu numai, caracterizata printr-o lichiditate excesiva, face ca randamentele oferite de banei pentru depozite si Ministerul Finanțelor pentru titlurile de stat sa fie la niveluri scăzute cu previziuni de menținere in aceste intervale pentru perioade mai lungi de timp Electrica SA, in calitate de companie holding, implicata in activitatea de distribuție si furnizare de energie electrica, ar trebui sa optimizeze structura de capital si sa mobilizeze disponibilitățile existente către achiziții si investiții care oferă randamente superioare celor obținute din depozite si titluri de stat Fata de cele precizate, acționarii mai sus numiți considera momentul achiziției pachetelor minoritare deținute de Fondul Proprietatea ca fiind propice avand in vedere cele menționate mai sus Pe langa motivația financiara imediata de necontestat, consideram ca din punctul de vedere al organizării instituției, o astfel de achiziție ar ușura semnificativ activitatea de integrare pe verticala a subsidiarelor in structura holding-ului Electrica Astfel, departamente ca Achiziții, Financiar, Resurse Umane, IT ar putea fi construite pe o baza comuna, centralizate si implementate similar in toate subsidiarele, fiind astfel realizate sinergii si economii de scara Electrica SA, in calitate de companie holding ar putea astfel eficientiza rapid departamentele menționate printr-o strategie unica si printr-un control mai bun al proceselor si procedurilor de lucru implicate Ținând cont ca metodologia de reglementare a companiilor de distribuție a energiei electrice recunoaște costurile operaționale in tariful de distribuție, reducerea acestor costuri, datorata acestei achiziții, ar duce de asemenea la tarife de distribuție mai mici si, astfel, la costuri mai reduse pentru clientii Electrica SA, printre care si pentru consumatorii rezidențiali Referitor la planul de investiții al Electrica, consideram ca achiziția pachetelor minoritare nu va afecta in nicio măsură investițiile planificate de Management si Consiliul de Administrație, Compania pastrand suficiente disponibilități pentru asigurarea finanțării acestui plan Mai mult, consideram oportun ca Electrica SA sa demareze o procedura de analiza a structurii actuale a capitalului, avand in vedere nivelul foarte scăzut de indatorare si costul actual redus al imprumuturilor bancare si prin alte forme de emisiuni de obligațiuni Astfel, prin emiterea de obligațiuni corporative sau contractarea de credite, costul mediu al capitalului ar scadea semnificativ, îmbunătățind structura de capital si asigurând resurse pentru viitoare investiții sau achiziții București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector 1, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40'742Ș/2000 Cod de înregistrare Fiscală RO 13267221 electrica s a Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) Bursa de Valori București (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE) Raport curent conform Legii nr 297/2004 privind piața de capital din România, Regulamentului nr 1/2006 al CNVM și Codului Bursei de Valori București Data Raportului: 30 07 2015 Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice -"ELECTRICA" S A Sediul Social: Str Grigore Alexandrescu, Nr 9, Sectorul 1, București, România Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 Capital social subscris și vărsat: 3 459 399 290 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) și Bursa de Valori Londra (LSE) Evenimente importante de raportat: Numirea unor noi directori Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" S A (Electrica sau Societatea) informează, prin prezenta, că în ședința din 29 iulie 2015, Consiliul său de Administrație a numit următorii directori ai Societății pentru un mandat de patru ani începând cu data de 4 august 2015: Doamna Alexandra Romana Augusta Popescu Borislavschi - director al Direcției de Strategie si Guvernanta Corporativa; Domnul Ramiro-Robert-Eduard Angelescu - director al Direcției Vânzări; (a) (b) (c) 1 București, str Grigore Alexandrescu nr 9 sector I, cod 010621 Tel : 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de înregistrare Fiscală RO 13267221 ' IBS» 'NR electrica s a Către: Direcția Generala Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Energie Domnului Gabriel Dumitrascu - Director General Referitor la adresa nr 1503410/21 11 2014, inregistrata la SC Electrica SA cu nr 9900/24728/21 11 2014, având in vedere ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) si ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) Societății Comerciale de Distribuție si Furnizare a Energiei Electrice “ ELECTRICA” S A ( S C DFEE Electrica SA ), va rugam sa găsiți mai jos răspunsul la solicitarea dumneavoastră: e referitor la punctul 1 aflat pe ordinea de zi a ședinței AGOA: a) - care este fundamentarea diminuării veniturilor din exploatare/cheltuielilor de exploatare fata de cele stabilite prin H G nr 294/2014?; solicitam o detaliere a bugetului de venituri si cheltuieli al societății pe structura aprobata prin actul normativ menționat si explicitarea/ motivarea detaliata a diferentelor pentru fiecare indicator de buget; A se vedea atașata Anexa 1 din formatul OMF pentru bugetul societății pe structura aprobata prin H G 294/2014 si explicitarea diferentelor pe principalii indicatori de buget La rezultatul estimat pe vechiul format, in suma de 233 344 mii lei, s-au efectuat ajustări in suma totala de 32 957 mii lei rezultate din aplicarea, in principal, a următoarelor Standarde Internationale de Raportare Financiara: IAS 12 ‘‘Impozitul pe profit’’, IAS 29 “Contabilitatea in economiile hiperinflationiste" si IAS 39 “Instrumente financiare — Recunoaștere si evaluare ”, rezultând un profit net de 200 387 mii lei b) - care sunt societățile introduse in bugetul consolidat, motivația introducerii in consolidare si influenta acestora in profit, deoarece, din situațiile financiare consolidate la 30 09 2014 rezulta ca au fost consolidate si filialele aflate in procedura de insolventa/lichidare iar, in conformitate cu pct 2 din IFRS 10 controlul este stabilit drept baza de consolidare? Cum este detinut controlul S C DFEE Electrica S A asupra filialelor aflate in procedura de insolventa/lichidare? Bugetul consolidat al Grupului Electrica este intocmit pe formatul situațiilor financiare consolidate intocmite conform IFRS Acesta cuprinde rezultatele financiare estimate pentru 2014 in urma aplicării standardelor financiare IFRS la bugetele următoarelor entitati din cadrul Grupului: Electrica SA, Electrica Distribuție Transilvania Sud, Electrica Distribuție Transilvania Nord, Electrica Distribuție Muntenia Nord, Electrica Furnizare - deținute in proporție de 78%; Electrica Serv si Servicii Energetice Oltenia, Servicii Energetice Dobrogea, Servicii Energetice Banat, Servicii Energetice Muntenia si Servicii Energetice Moldova — deținute in proporție de 100% SC Electrica SA este unicul acționar al filialelor aflate in procedura de insolventa/ lichidare, pe care le-a inclus in consolidare ținând cont de status-ul desfășurării procedurilor judiciare in momentul realizării procesului de bugetare (de exemplu, in cazul lichidării voluntare se considera ca acționarul deține controlul avand in vedere ca, potrivit articolului 35 din Legea 137/2002, poate dispune incetarea măsurii de lichidare voluntara in cazul in care se înregistrează o scrisoare de intenție prin care se solicita cumpărarea pachetului majoritar de acțiuni) Menționam faptul ca, in vederea întocmirii situațiilor financiare consolidate de la sfârșitul anului 2014, Societatea analizeaza, asistata de un consultant juridic extern, in ce măsură se poate aprecia ca, din punct de vedere juridic, societățile aflate in lichidare voluntara/ juridica, sunt controlate de Electrica S A si posibilitatea includerii/eliminarii acesteia in situațiile financiare consolidate de la sfârșitul anului 2014 Situațiile financiare consolidate aferente anului 2014 vor fi auditate, așadar va exista o opinie externa suplimentara privind perimetrul de consolidare c) care este influenta din consolidarea propusa de societate asupra structurii de buget aprobata prin H G nr 294/2014?; Prin H G 294/2014 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli (pe format OMF) pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala de Distribuție si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” — S A București In urma finalizării ofertei publice primare valorile mobiliare ale societății au fost admise la tranzacționare la Bursa de Valori București (BVB) si la London Stock Exchange (LSE) in data de 3 iulie 2014 Astfel Societatea are obligativitatea intocmirii situațiilor financiare anuale in conformitate cu Ordinul nr 1286/2012, respectiv documentele legislative emise ulterior, reglementari contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piața reglementata Pentru a se asigura comparabilitatea informațiilor incluse in bugetul societății cu cele raportate in situațiile financiare anuale s-a considerat necesar si oportun elaborarea unui buget de venituri si cheltuieli consolidat, cat si un buget individual al Electrica SA, pe formatul contului de profit si pierdere din situațiile financiare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara Nu exista nicio influenta din consolidare asupra structurii de buget aprobata prin H G 294/2014, fiind vorba de documente distincte • - referitor la punctul 3 aflat pe ordinea de zi a ședinței AGEA: a) - din analiza programului de investiții aprobat pentru S C DFEE Electrica S A si filialele sale si a programului de investiții supus acum spre aprobare rezulta o diminuare semnificativa respectiv de la 989 205 mii lei la 457 051 mii lei, respectiv, de cca 54%; reduceri semnificative de program se regăsesc la: S C FDEE Transilvania Sud, S C FFEE, S C FISE si S C Electrica; fata de aceasta, solicitam cauzele reducerii programului de investiții precum si prezentarea pe structura anexei 5 la bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, pentru fiecare societate, a programului detaliat pe principalele obiective si a execuției la luna septembrie 2014; Fata de planul de investiții inițial, Electrica SA a renunțat la proiectul privind parcurile eoliene, respectiv la investiția de aproximativ 292 000 mii lei in domeniul producerii de energie din surse regenerabile; de asemenea, la Electrica Furnizare a fost redusa valoarea aferenta obiectivului de investita “Proiect integrat IT si Telecomunicații”, iar la Electrica Serv au fost eliminate obiectivele de investiții privind autoutilajele si anumite lucrări privind infrastructura IT 2 b) - din analiza propunerilor de buget pentru filiale si propunerea pentru programul consolidat de investiții rezulta neconcordante la: S C FDEE Transilvania Sud, S C FDEE Muntenia Nord si S C FISE; fata de cele prezentate va adresam solicitarea de a ne preciza care dintre date sunt corecte? Cele din propunerea de buget de venituri si cheltuieli ale filialelor sau cele din programul consolidat de investiții? Diferentele sesizate provin din modul diferit de prezentare a informațiilor Spre deosebire de anexa 5 la bugetul OMF de venituri si cheltuieli al filialelor, in programul consolidat de investiții nu sunt luate in considerare rambursarea ratelor aferente creditelor furnizor contractate (rambursarea ratelor consuma din sursele de investiții, dar nu se materializează in obiective de investiții, ci reprezintă o plata a obligațiilor contractate anterior din care in anii precedenti s-au finanțat obiective de investiții) si nici “Cheltuielile pentru reparații capitalizabile” prevăzute la indicatorul de la rd 3 “Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) ”, care nu se gestionează prin Programul de investiții, ci prin Programul Anual de Mentenanta • - referitor la punctul 6 aflat pe ordinea de zi a ședinței AGEA: Conform legislației aplicabile inainte de admiterea la tranzacționare a Electrica SA (Legea 356/2013, 026/2013 si OMFP 2032/2013), bugetele filialelor au fost aprobate prin Ordin ministerial comun Modificarea actionariatului Electrica SA in urma listării in data de 4 iulie 2014 nu a mai permis convocarea Adunării Generale a Acționarilor Electrica SA in vederea aprobării bugetelor si mandatarii reprezentanților societății pentru a vota in Adunările Generale ale Acționarilor ale filialelor Astfel acestea nu au fost aprobate conform actelor constitutive de către Adunările Generale ale Acționarilor a) din analiza propunerilor de buget de venituri si cheltuieli ale filialelor rezulta necesitatea prezentării fundamentărilor care stau la baza rectificării fiecărui buget; apreciem propunerile de majorare a profitului filialelor dar consideram necesar a reanaliza si nivelul veniturilor care, sunt propuse prin buget Astfel constatam ca fata de bugetul aprobat nivelul veniturilor este redus cu: 3 5% la S C FDEE Muntenia Nord, cu 1% la S C FDEE Transilvania Nord, cu 6% la S C Electrica Furnizare, cu 4% la S C Electrica Serv, cu 37% la S C Servicii Energetice Muntenia, iar creșterile de profit se realizează doar prin masuri de diminuare a costurilor Constatam ca diminuarea veniturilor produce implicit o diminuare a productivității muncii la toate filialele, in condițiile menținerii numărului mediu de personal si a cheltuielii de natura salariala, deci o majorare a ponderii cheltuielilor de natura salariala in total cheltuieli, fata de ponderea aprobata inițial; Veniturile filialelor de distribuție si furnizare sunt realizate preponderent din activitatea reglementata si depind de tarifele acordate de reglementator, precum si de evoluția consumului de energie electrica Evoluția veniturilor filialelor de distribuție depinde exclusiv de factori externi In consecința, creșterea profitabilității s-a realizat, mai ales, prin masuri de eficientizare a activitatii Prin aceste masuri, in pofida relativei scăderi a veniturilor, a crescut profitabilitatea 3 De asemenea, in ceea ce privește activitatea de furnizare, opțiunea unor clienti existenti pentru alti furnizori de energie electrica (ex CFR) a generat o reducere a veniturilor acestei filiale in favoarea creșterii profitabilității Scăderea cheltuielilor cu mentenanata rețelelor electrice, generata de investițiile realizate de filialele de distribuție a generat o ușoara scădere a veniturilor Electrica Serv b) pentru S C Servicii Energetice Muntenia se solicita un buget de venituri si cheltuieli cu o diminuare a veniturilor cu 37% generând o pierdere de 5 378 mii lei Fata de aceasta solicitare va adresam rugămintea de a ne prezenta fundamentările detaliate cu privire la nivelul veniturilor si al costurilor si, de asemenea, cauzele creșterii cheltuielilor totale/1000 lei venituri totale In același timp, va solicitam sa ne precizați legătură existenta intre scăderea veniturilor si numărul de personal solicitat in plus pe buget Mai concret solicitam fundamentarea creșterii numărului mediu de personal cu 18 persoane precum si majorarea numărului de personal pentru sfârșitul anului 2014 cu 75 persoane, respectiv cu cca 16% Activitatea Servicii Energetice Muntenia (SEMU) este dependenta in proporție de peste 95% de activitatea operatorului de distribuție regional Enel Distribuție Muntenia si de planul strategic al acestuia de a reabilita, moderniza si dezvolta propria infrastructura In urma noilor investiții realizate operatorul de distribuție din zona Muntenia Sud a scăzut necesitatea serviciilor de reparații si mentenanta Politica operatorului de distribuție din zona Muntenia Sud a fost de a reduce activitatea de mentenanta, precum si de a nu permite unui singur contractor sa desfasoare aceasta activitate pe intraga zona Piața disponibila pentru SEMU si, in consecința, a veniturilor societății, au scăzut in mod dramatic, nu ca rezultat al unor decizii manageriale eronate, ci din cauza modificării condițiilor economice Lipsa lichidităților societății, generata de reducerea abrupta a veniturilor, a împiedicat implementarea planului de disponibilizare astfel incat nu a fost posibila reducerea cheltuielilor salariate pentru a contrabalansa reducerea veniturilor Astfel numărul de personal nu reprezintă angajari efective, ci disponibilizări neefectuate conform prevederilor planului de restructurare c) - care este cauza care a condus la un program de investirii al filialelor diferit de programul consolidat propus? A se vedea răspunsul de la punctul 3 b) aflat pe ordinea de zi a ședinței AGEA d) - care sunt cauzele care au condus la acceptarea de către S C DFEE Electrica S A a propunerii de majorare a plăților restante ale S C Servicii Energetice Muntenia cu 1 132%, respectiv cu 10 940 mii lei?; Se constata inrautatirea indicatorilor financiari ai SEMU ca rezultat al modificărilor condițiilor economice ale pieței pe care activeaza, asa cum a fost descris la răspunsul anterior Astfel, societatea nu a realizat veniturile estimate si nu si-a mai putut achita obligațiile comerciale, ajungandu-se la majorarea valorii plăților restante 4 e) - va adresam solicitarea ca proiectele de buget prezentate sa aiba o forma unitara si indicatorii sa aiba valori corecte (va solicitam reverificarea propunerii făcută la S C Electrica Furnizare, la care valorile indicatorilor aprobați prin ordin comun sunt la unele poziții diferite); solicitam ca forma de prezentare sa aiba la baza forma actuala aprobata a bugetelor Menționam ca forma unitara a bugetelor filialelor se regăsește in anexa 1 OMF existenta ca anexa la punctul 6 de pe ordinea de zi a AGEA Pentru Electrica Furnizare se face următorul amendament la documentul publicat: indicatorul “Câștig mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala” are valoarea de 4 313 lei, iar indicatorul “Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana)” are valoarea de 3 961 lei, diferentele provin din modalitatea diferita de a incadra cheltuielile privind AGA si CA si mandatul directorului general Cu deosebita considerație, 5 Ministerul Economiei S C D F E E Electrica S A x Grigore Alexandrescu nr 9, București Cod unic de Im jistrare 13267221 Anexa nr l BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014 mii lei INDICATORI Nr rd Aprobat conform HG 294/2014 Estimare buget 2014 Diferente % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=6/5 I, VENITURI TOTALE (Rd l=Rd 2+Rd 3+Rd 4) 1 564,320 613,763 49,443 8 8% 1 Venituri din exploatare !2 436,157 213,445 -222,712 -51 1% a) subvenții, cf prevederilor legale in vigoare 3 0 bl transferuri, cf prevederilor legale in vigoare 4 5 2 Venituri financiare 5 128,163 400,318 272,155 212 4% 3 Venituri extraordinare 6 0 0 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd 7=Rd 8+Rd 20+Rd 21) 7 528,755 375,353 -isi/W2 -24-0% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: iJ 5O£,7O7 271,158 -234,549 -46 5% A cheltuieli cu bunuri si servicii 9 322,846 266,190 -56,656 -17 5% B cheltuieli cu Impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 1,780 1,028 -752 -42 3% C cheltuieli cu personalul, din care: 11 23,481 22,290 -1,192 -5 1% CO Cheltuieli de natura salariata (rd,13+Rd,14) 12 13,013 12,799 -214 -1 6% CI ch cu salariile 13 10,984 10,9i 0 0 0% C2 bonusuri 14 2,029 1,815 -214 -10 5% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: i5 ,11 £Î5Î -23 8% cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 0 0 0 C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere sl control, comisii sl comitete 17 1,402 1,521 119 8-5% C5 cheltui cu asigurările gi protecția socială, fondurile speciale sl alte obtloatii legale 18 4,958 4,839 -119 -2 4% D alte cheltuieli de exploatare 19 158,599 -18,349 -176,949 -111 6% 2 Cheltuieli financiar 20 22,048 104,195 82,147 372 6% 3 Cheltuieli extraordinare 21 O, 0 in REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 35,565 238,410 202,445 570 3% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 “o 5555 100 (1% V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPO2KTULUI PE PROFIT, din care: 24 35,565 233,344 556 1% 1 Rezerve legale >5 £755 11,920 2 Alte rezerve reprez nd facilități fiscale prevăzute de Iepe 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent! 27 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cc ița din împrumuturi externe, precum gl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii d 40 A , izolate , de culori diferite și având capetele inscripționate ; pentru echipamentele care nu se montează la fabricație , capetele conductoarelor vor fi fasonate și pregătite pentru conectarea la bornele respective Se vor asigura legăturile necesare pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere indirectă prin legare la nulul rețelei și la o priză locală (proprie) de pământ Rpl (schema TN ), sau o priză locală (100 Q) combinată cu PACD 30 mA (schema TT) conform Normativului pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 Vc a și 1500 Vc c - indicativ I 7 - 2011 3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII Blocurile de măsurare și protecție monofazate , complet echipate ( inclusiv cu echipamentul care se montează de furnizorul de energie electrică ) , vor fi supuse la verificări de tip și periodice ; verificările individuale se efectuează numai cu echipamentul montat în fabricație 3 1 Verificările de tip se fac la asimilarea în fabricație și constau în verificarea tuturor condițiilor enunțate în prezenta specificație tehnică Verificările de tip se refac și atunci când se fac modificări față de documentația de execuție anterioară, cu obligația revalidării produsului Verificările de tip se fac pe minim două produse În cazul în care cel puțin o singură condiție nu este respectată , verificările se vor repeta după realizarea remedierilor necesare 3 2 Verificări individuale se fac pe fiecare produs și constau din : - Verificarea aspectului , formei , dimensiunilor , modului de echipare și a schemei electrice - Verificarea sistemelor de etanșare , închidere , încuiere și sigilare - Verificarea strângerii conductoarelor și a continuității circuitelor electrice - Verificarea funcționării manuale a întreruptorului ( disjunctorului ) de branșament - Verificarea funcționării modulului voltmetric - Verificarea tensiunii maxim admisă 4 METODE DE VERIFICARE 4 1 Verificarea aspectului , formei , dimensiunilor , masei și marcării se face vizual sau folosind instrumente și aparate obișnuite 4 2 Verificarea condițiilor constructive se face prin examinare vizuală , constatându-se 6 corespondența cu cerințele din standardul de firmă 4 3 Comportarea la umiditate se verifică într-o cameră climatică conform SR EN 60068-2-78:2004 4 4 Rezistența de izolație se măsoară cu un megohmetru la tensiune de 1000Vc c între : - conductoarele căilor de curent ; - conductoarele căilor de curent legate între ele și carcasa învelită într-o folie metalică la exterior ( Riz >10MQ în stare uscată ; Riz > 2 MQ în stare umedă ) 4 5 Verificarea rigidității dielectrice se face conform SR EN 60947-1:2008 4 6 Verificarea gradului normal de protecție se efectuează conform SR EN 60529:95 /A1:2003 4 7 Verificarea distanțelor de izolare conform SR EN 60664-1:2008 4 8 Verificarea acoperirilor electrochimice de protecție se execută conform SR EN 12330:2002: - aspect vizual ; - aderență ; - grosimea stratului conform STAS 6854 - 1990 ; - rezistență la acțiunea căldurii umede conform SR EN 60068-2-30:2001; 4 9 Verificarea comportării la căldură și foc a materialelor electroizolante organice se face pe repere conform, SR EN 60695-11-5:2005 și UL 94 4 10 Verificarea funcționării la curent diferențial se face conform SR CEI 60755 +A1 și A2: 1995 4 11 Verificarea comportării la suprasarcină și scurtcircuit se efectuează, conform SR EN 60898-1:2004 4 12 Verificarea încălzirii se face conform SR EN 60947-1:2008, ținându-se seama de regimul de exploatare la curenți nominali de serviciu ( conductoare izolate cu PVC și bornele aparatelor : +70°C , elementele de comandă : +25 °C ) 4 13 Calitatea materialelor și a echipamentelor ce se montează la fabricație se verifică prin inspectarea certificatelor de calitate , buletinelor de încercare și documentelor de livrare emise de producătorii sau furnizorii acestora 4 14 Verificarea condițiilor de transport și depozitare se fac conform SR EN 60068-2-29:2001 pentru comportarea la zdruncinături și conform SR EN 60068-2-1 : 2007 pentru stabilitate la acțiunea frigului 4 15 Verificarea modulului voltmetric : 4 16 Verificarea tensiunii maxime admise pe conductorul de protecție PE și pe priza tehnologică în regim normal sau la întreruperea conductorului de nul 5 MARCARE , LIVRARE , AMBALARE ȘI DOCUMENTE 5 1 Fiecare incintă va fi prevăzută cu următoarele inscripții : 5 1 1 La interior , într-un loc vizibil care să ofere acces ușor și nepericulos pentru citire : - schema de conexiuni a circuitelor electrice din interior ; - denumirea (marca producătorului ) ; - simbolul de tip , tensiunea și curentul nominal ; - curentul diferențial ; - gradul de protecție normală ; - număr de normă tehnică de produs ; - anul de fabricație și seria de fabricație ; 5 1 2 La exterior , pe fața cutiei , un indicator de interdicție , conform SR ISO 3864-3:2009 5 2 Blocul de măsurare și protecție monofazat se livrează echipat la interior conform normei tehnice de produs și comenzii beneficiarului , fără contor , ambalat corespunzător 5 3 Accesoriile de fixare pe construcții și cel pentru accesul circuitelor electrice exterioare, se livrează separat , conform normei tehnice de produs 7 5 4 Documentele de însoțire ale fiecărui produs vor conține cel puțin : - documentul de certificare a calității și asigurare a garanției ; - instrucțiunile de folosire ale echipamentului procurat de la alți producători; - manualul de transport , manipulare , montare și utilizare al produsului , care va conține și schema electrică ( carte tehnică ) ; - declarație de conformitate În situația în care BMPm este livrat cu contor se va prezenta : - Autorizația de model BRML pentru contor; - Buletine de verificare metrologică eliberat de un laborator acreditat metrologic BRML , pentru contor - Autorizația de comercializare SC ELECTRICA SA 6 GARANȚII 6 1 Termenul de garanție va fi de minim 12 luni de la darea în exploatare și 18 luni de la livrare , cu condiția respectării instrucțiunilor de utilizare , respectiv de transport , manipulare și montare a echipamentului 6 2 Vor fi garantate atât calitatea lucrărilor efectuate de producător cât și calitatea montării în cazul în care este efectuată de acesta 6 3 Producătorul este obligat să pună la dispoziție fiecărui beneficiar următoarele documente : - copie după autorizația de comercializare ; - documente - certificate de calitate și/sau buletine de încercări , de origine pentru întreruptorul ( disjunctorul ) de branșament și materialele plastice utilizate 7 MENȚIUNI SPECIALE 7 1 Conform punctului 2 2 2 1 blocul de măsurare și protecție trebuie echipat cu întreruptor ( disjunctor ) de branșament care , spre deosebire de întreruptoarele obișnuite , indică poziția “ deschis “ numai dacă ambele contacte sunt deschise 7 2 Funcționarea protecției la curenți diferențiali reziduali cu care trebuie să fie echipat întreruptorul ( disjunctorul ) de branșament , este posibilă numai dacă coloana generală de alimentare cu energie electrică a consumatorului include și conductor de nul de protecție 7 3 Protecția la curent diferențial rezidual IAn = 300 mA este prevăzut exclusiv pentru protejarea coloanei generale a consumatorului și este corelată cu protecția corespunzătoare din tabloul de distribuție al consumatorului , pentru asigurarea selectivității 7 4 Protecția electrocutării prin atingere indirectă se realizează conform Normativului pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 Vc a și 1500 Vc c -indicativ I 7 - 2002 În cazul în care consumatorul dorește instalarea unei protecții suplimentare împotriva electrocutării prinatingere indirectă la curenți diferențiali reziduali ( IAn =10 30 mA ) o poate realiza în tabloul propriu de distribuție conform Normativului pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 Vc a și 1500 Vc c ( I7-2011) ; aceasta nu face parte din instalațiile furnizorului , punctul de delimitare fiind la bornele de ieșire ale contorului montat în blocul de măsurare și protecție 7 5 Producătorii de blocuri de măsurare și protecție monofazate sunt obligați să respecte toate condițiile de calitate impuse de prezenta specificație tehnică , normativele , standardele , prescripțiile tehnice , ordonanțele guvernamentale și deciziile referitoare la protecția muncii, proiectarea și executarea instalațiilor electrice de distribuție și utilizare a energiei electrice , calitatea în construcții etc în vigoare , precum și eventualele modificări sau înlocuiri ulterioare ale acestora 8 ANEXA 1 Schema electrică de principiu pentru montarea BMPM (sistem TN) RETEA AERIANA DE JOASA TENSIUNE SCHEMA TN R S T PEN RpT Rpa Borna PEN Notații : RpT - Priza de pământ la post ; Rpl - Priza de pământ locală ; Rpa - Priza de pământ auxiliară utilizată pentru protecția de nul , amplasată la 5m față de Rpl; F - Conductor de fază ; N - Conductor de nul; PE - Conductor de protecție DPSTm - Dispozitiv protecție supratensiuni (monofazic), datorate întreruperii nulului; ID - Întreruptor diferențial; S - Separator cu siguranta Rpl DPSTm ID A 1 TABLOU ABONAT PE F N 9 ANEXA 2 Schema electrică de principiu pentru montare BMPM prin branșament aerian (sistem TT) RETEA AERIANA DE JOASA TENSIUNE SCHEMA TT RpT c □ □ □ 11 11 li R S T PEN r S 1 wt ID1 DPSTm Borna I PEN Notații : RpT Rpl F N PE DPSTm ID1 ID2 S Priza de pământ la post ; Priza de pământ locală ; Conductor de fază ; Conductor de nul; Conductor de protecție Dispozitiv protecție la supratensiuni (monofazic), datorate întreruperii nulului; Întreruptor diferențial 300 mA; Întreruptor diferențial 30 mA; Separator cu siguranță Rpl ID2 TABLOU ABONAT 10 ANEXA 3 Schema electrică internă BMPM varianta 1 acceptată LEA JT SCHEMA TN I PEN F LEA JT SCHEMA TT I PEN F TABLOU ABONAT TABLOU ABONAT Notații : RpT Rpl Rpa F N PE DPSTm ID,ID1 S Priza de pământ la post ; Priza de pământ locală ; Priza de pământ auxiliară utilizată pentru protecția de nul , amplasată la 5m față de Rpl; Conductor de fază ; Conductor de nul; Conductor de protecție Dispozitiv protecție supratensiuni (monofat) datorate întreruperii nulului; Întreruptor diferențial 300 mA; Separator cu siguranță 11 ANEXA 4 Schema electrică internă BMPM varianta 2 acceptată LEA JT SCHEMA TN LEA JT SCHEMA TT PEN F PEN F I I TABLOU TABLOU ABONAT ABONAT Notații : RpT - Priza de pământ la post ; Rpl - Priza de pământ locală ; Rpa - Priza de pământ auxiliară utilizată pentru protecția de nul , amplasată la 5m față de Rpl; F - Conductor de fază ; N - Conductor de nul; PE - Conductor de protecție DPSTm - Dispozitiv protecție supratensiuni (monofazat) datorate întreruperii nulului; ID,ID1 - Întreruptor diferențial 300 mA; S - Separator cu siguranță 12 ANEXA 5 Schema electrică internă BMPM varianta 3 interzisă Se interzice suntarea contactelor întreruptorului (ID) prin legarea DPSTm-ului ca în schemele de mai jos LEA JT SCHEMA TN I LEA JT SCHEMA TN I PEN F TABLOU ABONAT PEN F TABLOU ABONAT Notații : RpT - Priza de pământ la post ; Rpi - Priza de pământ locală ; Rpa - Priza de pământ auxiliară utilizată pentru protecția de nul , amplasată la 5m față de Rpl; F - Conductor de fază ; N - Conductor de nul; PE - Conductor de protecție DPSTm - Dispozitiv protecție supratensiuni (monofazat) datorate întreruperii nulului; ID,ID1 - Întreruptor diferențial 300 mA; S - Separator cu siguranță 13 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 4 Bloc de măsurare și protecție pentru branșament electric trifazat Rev 0 1 2 3 Data 2003 2007 2010 2014 Nr pag: 12 CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Domeniul de aplicare 2 1 2 Variante de execuție 2 1 3 Funcțiuni 2 1 4 Părți componente 2 1 5 Standarde de referină 3 2 CONDIȚII TEHNICE 3 2 1 Partea mecanică 3 2 2 Partea electrică 4 3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII 7 3 1 V erificări de tip 7 3 2 Verificări individuale 7 4 METODE DE VERIFICARE 7 4 1 Aspect, formă, dimensiuni 7 4 2 Condiții constructive 7 4 3 Comportarea la umiditate 7 4 4 Rezistența de izolație 7 4 5 Rigiditatea dielectrică 7 4 6 Grad normal de protecție 7 4 7 Acoperiri electrochimice de protecție 7 4 8 Comportarea la căldură și foc a materialelor electroizolante 7 4 9 Funcționarea la curent diferențial 7 4 10 Încălzirea 7 4 11 Comportarea la suprasarcină și scurtcircuit 7 4 12 Calitatea materialelor și echipamentelor 7 4 13 Verificarea condițiilor de transport și depozitare 7 4 14 Verificarea modulului voltmetric 7 5 MARCARE, LIVRARE, AMBALARE ȘI DOCUMENTE 8 6 GARANȚII 9 7 MENȚIUNI SPECIALE 9 Anexa 1: Scheme electrice de principiu 10 Anexa 2: Schema electrică de montaj a BMPTd varianta 1- sistem TN 11 Anexa 3: Schema electrică de montaj a BMPTd varianta 2- sistem TT 12 Elaborat : S C ELECTRICA S A Biroul Tehnic - ing Mihai Voicu Data aprobării : Aviz CTS nr 1404 / 06 08 2014 Data intrării în vigoare : 10 08 2014 1 GENERALITĂȚI 1 1 Blocul de măsurare și protecție pentru branșament electric trifazat , ca parte a instalației de alimentare cu energie electrică a micilor consumatori , reunește într-o singură incintă sau în construcție modulată , echipamentul de măsurare și protecție care asigură conexiunea dintre branșamentul trifazat aerian sau subteran al furnizorului și coloana trifazată a instalației de utilizare a consumatorilor 1 2 Blocul de măsurare și protecție - BMPT - se execută în următoarele variante : 1 2 1 Varianta 1 - cu conectare directă , pentru curent maxim absorbit de consumator , de până la 16 A - BMPTd - 16 1 2 2 Varianta 2 - cu conectare directă , pentru curent maxim absorbit de consumator între 16 - 40 ( 63) A - BMPTd - 40 ( 63 ) 1 2 3 Varianta 3 - cu conectare directă sau indirectă , pentru un curent absorbit de consumator de maxim 100 A (200A) - BMPTd /i - 100 (200) 1 2 4 Varianta 4 - cu conectare indirectă , prin transformatoare de curent , pentru un curent absorbit de consumator de maxim 250 A - BMPTi - 250 N B Toate cutiile vor fi prezentate cu posibilitatea racordării , la una din fazele branșamentului trifazat , a unui branșament monofazat , prin intermediul unui BMPM inclus în aceiași incintă, sau în incintă separată cu păstrarea condițiilor impuse de ST3/20 1 0 ( conform anexei 3), caz în care simbolul celor patru variante va purta și litera “ m ” ; BMPTd/m - 16 ; BMPTd/m - 40(63) ; BMPTi/m - 100 ; BMPTi/m - 250 1 3 Blocul de măsurare și protecție trifazat asigură următoarele funcțiuni : - racordarea instalației de utilizare a consumatorului la instalația de alimentare a furnizorului ; - măsurarea energiei electrice active și reactive cu excepția variantei 1 ( pct 1 2 1 ) care nu trebuie dotat pentru măsurarea energiei reactive ; - protecția la suprasarcină și scurtcircuit a coloanei generale trifazate și a coloanei monofazate ; - protecția împotriva supratensiunilor de frecvență industrială produse la consumator , prin întreruperea accidentală a conductorului de nul ; - protecția împotriva electrocutării prin atingere directă a circuitelor și echipamentelor din cutia blocului de măsurare și protecție aflate în mod normal sub tensiune ; - posibilitatea realimentării de către consumator în cazul acționării protecțiilor la un defect în instalațiile acestuia, prin prevederea unei ferestre de acces la întrerupător cu păstrarea gradului de protecție impus blocului, cu posibilitatea securizării accesului de către abonat ; - posibilitatea citirii contoarelor sau , dacă este cazul , întreruperii alimentării cu energie electrică de către furnizor , independent de prezența consumatorului ; - protecția împotriva sustragerilor de energie electrică și a deteriorării echipamentului prin acțiunea unor persoane rău intenționate sau neavizate 1 4 Blocul de măsurare și protecție monofazat se compune din : - partea mecanică ; - partea electrică ______________________________________________________________________________ 2 ________________ 1 5 Standarde de referină ■ SR ISO 3864-3:2009 ■ SR EN 60664-1:2008 ■ SR EN 61140:2002 ■ SR EN 60947-1:2008 ■ SR EN 60068-2-78:2004 ■ SR EN 60529:1995 ■ SR EN 60529:95 /A1:2003 ■ SR CEI 60755 +A1 și A2: 1995 ■ SR EN 60898-1:2004 ■ SR EN 60947-1:2005 ■ SR EN ISO 2082:2009 ■ STAS 6854 - 1990 ■ SR EN 60068-2-30:2006 ■ SR EN 60695-5-1:2004 ■ SR EN 60068-2-1:2007 ■ SR EN 60068-2-29:2001 ■ NP I 7 - 2011 - Simboluri grafice Culori și semne de securitate Partea 3: Principii de proiectare simboluri grafice utilizate în semnele de securitate - Coordonarea izolatiei echipamentelor în sistemele (retelele) de joasa tensiune Partea 1: Principii, prescriptii si încercari - Protecție împotriva șocurilor electrice Aspecte comune în instalații și echipamente electrice - Aparataj de joasa tensiune Partea 1: Reguli generale - Încercari de mediu Partea 2-78: Încercari - Încercarea Cab: Caldura umeda, continua - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) - Reguli generale pentru dispozitive de protectie la curent diferential rezidual - Aparate electrice mici Întreruptoare automate pentru protectia la supracurenti pentru instalatii casnice si similare Partea 1: Întreruptoare automate pentru functionare în curent alternativ - Aparataj de joasa tensiune Partea 1: Reguli generale - Acoperiri metalice și alte acoperiri anorganice Acoperiri electrochimice de zinc pe fontă sau oțel, cu tratament suplimentar - Acoperiri metalice Determinarea grosimii stratului prin metoda cu picături - Încercari de mediu Partea 2: Incercari - Încercare Db si ghid: Caldura ciclica umeda (ciclu de 12+12 ore) - Încercări privind riscurile de foc Partea 5-1: Efectele deteriorărilor prin coroziune ale efluenților focului Ghid general - Încercări de mediu Partea 2-1: Încercări - Încercarea A: Frig - Încercări de mediu Partea 2: Incercări - Incercare Eb și ghid: Lovituri - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 Vc a și 1500 Vc c 2 CONDȚII TEHNICE 2 1 Partea mecanică se compune din : - incinta (cutie , module , etc ); - accesorii pentru acces circuite ; - accesorii pentru fixarea incintei 2 1 1 Forma și dimensiunile incintei vor fi prezentate în proiectul de execuție din ofertă , în funcție de variantele menționate la pct 1 2 Incinta trebuie să asigure următoarele condiții : ■ să fie confecționată, din materiale electroizolante organice ( nemetalice ), ABS, iar partea superioară a cutiei (capacul) numai din Policarbonat transparent , gradul de protecție I P 54; _____________________________________________________________________________ 3 ____________ ■ se admit cutii din Poliester armat cu fibră de sticlă, sau din metal protejat prin zincare și vopsire în câmp electrostatic prevazute cu ventilatie naturala, gradul de protecție I P 44; ■ să fie rezistentă la foc - materialul incintei să nu întrețină arderea : minim V2 conform UL 94 (proprietatea de autostingere după îndepărtarea sursei de foc , în cazul utilizării materialelor electroizolante ); ■ să fie rezistentă la acțiunea razelor solare și la factori exteriori de mediu fără să prezinte mătuiri sau fisuri ( categoria de exploatare : 1 ; zona climatică : N; altitudine maximă : 2000 m ; grad de agresivitate a atmosferei normală ; temperatura : - 30 °C + 50 °C ; umiditatea relativă maximă la +20 °C : 95 % ) ■ să fie rezistentă din punct de vedere mecanic și necasantă ; ■ împiedicarea accesului persoanelor neautorizate la instalațiile electrice din interior prin încuiere și sigilare ; ■ împiedicarea accesului altor persoane la acționarea înteruptorului , decât al părților contractante ; ■ accesul la echipamente componente în condiții de siguranță în exploatare ; ■ legătura la priza de pământ proprie printr-o bornă interioară (în situația în care carcasa este metalică , ușa se va lega la carcasa printr-o legătură flexibilă izolată, iar carcasa se leagă la borna (bara) interioară de PE) ; ■ utilizarea stelajelor interioare pentru montaj reglabil , în scopul asigurării posibilității montării echipamentelor de diverse fabricații , inclusiv contoare dublu tarif sau electronice ; ■ incintele metalice se vor proteja prin zincare și vopsire în câmp electrostatic ; ■ posibilitatea citirii contoarelor și ceasului de comutare fără desigilarea sau deschiderea incintei (transparență : min 85 % ); ■ inscripționarea indicatorului de interzicere , conform Ordinului nr 599/18 11 1998 emis de MMSS; ■ durata de viață : 20 ani 2 1 2 Accesoriile pentru accesul circuitelor electrice trebuie să asigure : ■ accesul circuitelor exterioare prin partea de jos sau/și de sus a incintei , cu asigurarea gradului de protecție cerut pentru incintă ; ■ decalarea șirurilor de cleme , și a bornelor de intrare în întreruptor (protejate contra atingerilor direte) față de orificiile de acces în interiorul BMPT-ului, pentru eliminarea posibilității introducerii unor conductoare în vederea sustragerii de energie electrică ■ Se vor prevedea șiruri de cleme numai la intrare în BMPT; ■ circuitele exterioare - branșament și coloana trifazată ( și un circuit monofazat în varianta “ m “ ) pot fi conductoare de aluminiu sau cupru izolate , montate aerian , în țevi sau tuburi de protecție , cu cablu montat subteran sau cu porțiuni aparente protejate în țevi , cu secțiuni corespunzătoare fiecărei variante 2 1 3 Accesoriile pentru fixare trebuie să asigure : ■ montarea incintei cu menținerea gradului de protecție impus , aparentă , pe orice fel de perete ( din cărămidă sau similari , din beton , din materiale combustibile ), pe structuri metalice , pe stâlpi din beton , pe suport metalic independent , sau semiîngropată ; ■ rezistența la coroziune a reperelor metalice ( prin zincare , cadmiere , etc ) pentru întreaga durată de viață a cutiei; ■ posibilitate de sigilare a șuruburilor de fixare a cutiei 2 2 Partea electrică se compune din : ■ întreruptor automat trifazat cu protecție la suprasarcină și la scurtcircuit; ■ separator ( protejat la atingere directa) cu sigurante pentu separare vizibila ; ____________________________________________________________________________ 4 _____________ ■ dispozitiv de protecție la supratensiuni de frecvență industrială (separat sau înglobat în întreruptor ) ; ■ contor trifazat de energie activă de inducție sau electronic ; ■ contor monofazat de energie activă de inducție, electronic, simplu sau dublu tarif pentru variantele cu circuit monofazat ( indicativ “ m “ ) ; ■ ceas de comutare electronic ( în cazul în care contorul pentru dublu tarif nu are ceas încorporat ) ; ■ contor trifazat de energie reactivă ( exclusiv varianta BMPTd-16 sau BMPTd/m -16) ; ■ transformatoare de curent pentru montaj semidirect al grupului de măsură, cu posibilitate de sigilare; ■ bloc șuntare circuit secundar de curent; ■ la variantele în montaj semidirect, se prevăd protecții pe tensiuni prin siguranțe de 6A tip LF minion; ■ întreruptor automat ( monopolar, bipolar și diferențial) cu protecție la suprasarcină, scurtcircuit și curent diferențial, pentru variantele cu circuit monofazat ( indicativ “ m“) ; ■ întreruptor diferențial tetrapolar ; ■ placă de borne (baretă de nul) prindere cu papuc sau minim doua contacte; ■ placă de borne (baretă) nul de protecție; ■ circuite electrice interioare 2 2 1 Caracteristici electrice generale : ■ tensiunea nominală de utilizare : 3 x 230 / 400V c a ; ■ frecvența : 50 Hz ; ■ schemele electrice de principiu , conform anexei 1 2 2 2 Caracteristici ale echipamentului electric : 2 2 2 1 Întreruptorul automat tripolar sau tetrapolar : ■ tensiunea nominală de izolare : 690V c a ; ■ curent nominal : 6 ; 10 ;16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 80 ; 100 ; 125 ; 160 ; 200 ; 250 A în funcție de variantă ; ■ declanșare la suprasarcină cu declanșatoare termice și la scurtcircuit cu declanșatoare electromagnetice , cu caracteristica de funcționare tip B , C sau D ( conform SR EN 60898-1:2004 și SR EN 60947-1:2005) ; ■ curentul de reglaj al declanșatoarelor termice se stabilește în funcție de puterea solicitată de consumator (precizată prin aviz) ; ■ capacitate de rupere : 6 18 kA ; ■ distanțele de izolare între contacte conform SR EN 60664-1:2008; ■ execuție : tripolar ( 3Poli) sau tetrapolar ( 3+N Poli sau 4Poli ) cu acționare manuală , grad de protecție min I P 40; ■ număr de acționări electrice: minim 16 000 manevre ( 8 000 cicluri ) ; ■ să fie certificate de organism certificare produse, acreditat de autoritate competentă 2 2 2 2 Modul voltmetric ( Dispozitiv de protecție la supratensiuni de frecvență industrială -DPST ) : ■ tensiunea nominală de izolare : 690V c a ; ■ încorporat în întreruptorul automat sau separat ; ■ supratensiunea de declanșare : Uf = 270 ± 10 V ; Ul= 467+ 10 V ■ timp de declanșare : 0,13 - 0,2 s ; ■ nu trebuie să funcționeze la vârfuri de tensiune de 300 V cu timpi de 50 ms; ■ nu trebuie să declanșeze la sarcini inductive accentuate : cos 9 = 0,35; ■ în toate situațiile în care modulul voltmetric a lucrat și a determinat declanșarea disjunctorului, funcționarea va fi semnalizată optic (steguleț mecanic, sau led) ; _____________________________________________________________________________ 5 ____________ ■ buton de test /RESET ■ se interzice șuntarea contactelor întrerupătorului prin legarea modulului voltmetric ( DPST-ului) ■ dispozitivele de protecție care se montează în amonte de contactele înteruptorului, vor fi prevăzute cu o protecție la defecte interne ; 2 2 2 3 Contor trifazat de energie electrică activă : ■ tensiune nominală : 3* 230 / 400 V ; ■ curent nominal de bază ( Ib ) : 5 40 A , în funcție de varianta ; ■ clasă de precizie : 0,5 sau mai bună ; ■ temperatura de funcționare în clasa de precizie : -30 °C +70 °C 2 2 2 4 Ceas de comutare electronic : ■ tensiune nominală : 230 V ; ■ inclus în contor sau separat 2 2 2 5 Contor trifazat pentru energie electrică reactivă ( exclusiv la varianta BMPTd -16 sau BMPTd/m - 16 ) : ■ tensiune nominală : 3* 230 / 400 V ; ■ curent nominal de bază ( Ib ) : 5 + 40 A , în funcție de varianta ; ■ clasă de precizie : 2 ■ suprasarcină : 200 % 2 2 2 6 Transformatoare de curent ( numai pentru varianta BMPT i/m ) : ■ raport de transformare : 50 + 250 / 5 A , în funcție de variantă ; ■ clasă de precizie : 0,5 sau mai bună ; 2 2 2 7 Întreruptor diferențial tetrapolar : ■ tensiunea nominală de izolare : 690 V c a ; ■ curent nominal : 25 ; 40 ; 63 ; 80 ; 100 ; 125 ; 160 ; 200 ; 250 A în funcție de variantă ; ■ capacitate de rupere : 6 18 kA ; ■ curent diferențial nominal : 300mA 2 2 2 8 Separator cu sertare si siguranțe ■ standard : IEC 60947-1, IEC 60947-3; ■ tensiune nominala : 690 V ca 50 Hz; ■ curent nominal : 63 A si 125 A; ■ numar poli : 3P; ■ capacitatea de rupere : 100 kA; ■ grad protectie : IP 20; ■ protectia bornelor la atingere directa; ■ bornele de intrare\iesire : brida culisabila; ■ condiții de mediu : - temperatura - 30 °C + 50 °C; - umiditatea relativa 95% la 20 °C 2 2 2 9 BMPM ( opțional ) inclus în aceiași incintă, sau în incintă separată cu păstrarea condițiilor impuse de ST3/2011, pentru variantele BMPTd/m sau BMPTi/m ____________________________________________________________________________ 6 ________________ 2 2 3 Circuitele electrice interioare vor fi realizate cu conductoare din cupru , izolate : ■ conductoarele din circuitul primar , din cupru , flexibile ; ■ conductoarele din circuitul secundar , de culori diferite și având capetele inscripționate ; ■ pentru echipamentele care nu se montează la fabricație , capetele conductoarelor vor fi fasonate și pregătite pentru conectarea la bornele respective ; ■ capetele conductoarelor de cupru multifilare să fie prevăzute cu manșon de contact; ■ se vor asigura legăturile necesare pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere indirectă , prin legare la nulul rețelei și la o priză de pământ , locală (proprie) de pământ Rpl ( schema TN ) sau prin legare la o priza proprie (schema TT ), conform Normativului pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 Vc a și 1500 Vc c - indicativ I 7 - 2011 3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII Blocurile de măsurare și protecție trifazate , complet echipate ( inclusiv cu echipamentul care se montează de furnizorul de energie electrică ) , vor fi supuse la verificări de tip și periodice ; verificările individuale se efectuează numai cu echipamentul montat în fabricație 3 1 Verificările de tip se fac la asimilarea în fabricație și constau în verificarea tuturor condițiilor enunțate în prezenta specificație tehnică Verificările de tip se refac și atunci când se fac modificări față de documentația de execuție anterioară, cu obligația revalidării produsului Verificările de tip se fac pe minim două produse În cazul în care cel puțin o singură condiție nu este respectată , verificările se vor repeta după realizarea remedierilor necesare 3 2 Verificări individuale se fac pe fiecare produs și constau din : - Verificarea aspectului , formei , dimensiunilor modului de echipare și a schemei electrice - Verificarea sistemelor de etanșare , închidere , încuiere și sigilare - Verificarea strângerii conductoarelor și a continuității circuitelor electrice - Verificarea funcționării manuale a întreruptorului ( întreruptoarelor pentru variantele cu circuit monofazat “ m “ ) - Verificarea funcționării modulului voltmetric 4 METODE DE VERIFICARE 4 1 Verificarea aspectului , formei , dimensiunilor , masei și marcării se face vizual sau folosind instrumente și aparate obișnuite 4 2 Verificarea condițiilor constructive se face prin examinare vizuală , constatându-se corespondența cu cerințele din standardul de firmă 4 3 Comportarea la umiditate se verifică într-o cameră climatică conform SR EN 60068-2- 78:2004 4 4 Rezistența de izolație se măsoară cu un megohmetru la tensiune de 1000Vc c între : - conductoarele căilor de curent ; - conductoarele căilor de curent legate între ele și carcasa învelită într-o folie metalică la exterior ( Riz >10M în stare uscată ; Riz > 2 MD în stare umedă ) 4 5 Verificarea rigidității dielectrice se face conform SR EN 60947-1: 2005 4 6 Verificarea gradului normal de protecție se efectuează conform SR EN 60529/95 4 7 Verificarea acoperirilor electrochimice de protecție se execută conform SR EN ISO 2082:2009 aspect vizual ; - aderență conform; - grosimea stratului conform STAS 6854 - 1990 ; - rezistență la acțiunea căldurii umede conform SR EN 60068-2-30:2001 4 8 Verificarea comportării la căldură și foc a materialelor electroizolante organice se face pe repere conform SR EN 60695-11-5:2005 _____________________________________________________________________________ 7 ____________ 4 9 Verificarea funcționării la curent diferențial se face conform SR CEI 60755 +A1 și A2: 1995 4 10 Verificarea încălzirii se face conform SR EN 60947-1:2005, ținându-se seama de regimul de exploatare la curenți nominali de serviciu ( conductoare izolate cu PVC și bornele aparatelor : 70°C , elementele de comandă : 25 °C ) 4 11 Verificarea comportării la suprasarcină și scurtcircuit se efectuează conform SR EN 60898-1:2004 4 12 Calitatea materialelor și a echipamentelor ce se montează la fabricație se verifică prin inspectarea certificatelor de calitate , buletinelor de încercare și documentelor de livrare emise de producătorii sau furnizorii acestora 4 13 Verificarea condițiilor de transport și depozitare se face conform SR EN 60068-2-29:2001 pentru comportarea la zdruncinături și conform SR EN 60068-2-1 : 2007 pentru stabilitate la acțiunile frigului 4 14 Verificarea modulului voltmetric 5 MARCARE , LIVRARE , AMBALARE ȘI DOCUMENTE 5 1 Fiecare cutie va fi prevăzută cu următoarele inscripții : 5 1 1 La interior , într-un loc vizibil care să ofere acces ușor și nepericulos pentru citire : - schema de conexiuni a circuitelor electrice din interior ; - denumirea (marca producătorului ) ; - simbolul de tip , tensiunea și curentul nominal ; - gradul de protecție normală ; - număr de normă tehnică de produs ; - anul de fabricație și seria de fabricație ; 5 1 2 La exterior , pe fața cutiei , un indicator de interdicție , conform SR ISO 3864-3:2009 5 2 Blocul de măsurare și protecție trifazat se livrează echipat la interior conform normei tehnice de produs și comenzii beneficiarului , fără contor ( contoare și ceas de comutare ) , ambalat corespunzător 5 3 Accesoriile de fixare pe construcții și cel pentru accesul circuitelor electrice exterioare, se livrează separat , conform normei tehnice de produs 5 4 Documentele de însoțire ale fiecărui produs vor conține cel puțin : - documentul de certificare a calității și asigurare a garanției ; - instrucțiunile de folosire ale echipamentului procurat de la alți producători ; - manualul de transport , manipulare , montare și utilizare al produsului , care va conține și schema electrică ( carte tehnică ) ; - declarație de conformitate În situația în care BMPT este livrat cu contor se va prezenta : - Autorizația de model BRML pentru contor; - Buletine de verificare metrologică eliberat de un laborator acreditat metrologic BRML , pentru contor - Autorizația de comercializare SC ELECTRICA SA pentru contor În situația în care BMPTi este livrat cu reductori de curent se va prezenta : - Autorizația de model BRML pentru reductori de curent ; - Buletine de verificare metrologică eliberat de un laborator acreditat metrologic BRML , pentru reductori de curent - Autorizația de comercializare SC ELECTRICA SA pentru reductori de curent 8 6 GARANȚII 6 1 Termenul de garanție va fi de minim 12 luni de la darea în exploatare sau 18 luni de la livrare , cu condiția respectării instrucțiunilor de utilizare , respectiv de transport , manipulare și montare a echipamentului 6 2 Vor fi garantate atât calitatea lucrărilor efectuate de producător cât și calitatea montării în cazul în care este efectuată de acesta 6 3 Producătorul este obligat să pună la dispoziție fiecărui beneficiar următoarele documente : - copie după autorizația de comercializare ; - documente de origine pentru întreruptorul ( întreruptoarele ) și materialele plastice utilizate 7 MENȚIUNI SPECIALE 7 1 Utilizarea unui întreruptor având și protecție la curenți diferențiali reziduali este opțională 7 2 Protecția electrocutării prin atingere indirectă se realizează conform Normativului pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 Vc a și 1500 Vc c - indicativ I 7 - 2011 menționată și la punctul 2 2 3 În cazul în care consumatorul dorește instalarea unei protecții suplimentare împotriva electrocutării prin atingere indirectă la curenți diferențiali reziduali ( Ian = 10 + 30 mA ) o poate realiza în tabloul propriu de distribuție conform Normativului pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 Vc a și 1500 Vc c ( I7-2011 ) ; aceasta nu face parte din instalațiile furnizorului , punctul de delimitare fiind la bornele de ieșire ale contorului montat în blocul de măsurare și protecție 7 3 Producătorii de blocuri de măsurare și protecție trifazate sunt obligați să respecte toate condițiile de calitate impuse de prezenta specificație tehnică , normativele , standardele , prescripțiile tehnice , ordonanțele guvernamentale și deciziile referitoare la protecția muncii, proiectarea și executarea instalațiilor electrice de distribuție și utilizarea energiei electrice , calitatea în construcții etc în vigoare , precum și eventualele modificări sau înlocuiri ulterioare ale acestora 9 ANEXA 1 SCHEME ELECTRICE DE PRINCIPIU BMPTd-m 10 ANEXA 2 Schema electrică de montaj BMPTd varianta 1- sistem TN RETEA AERIANA DE JOASA TENSIUNE SCHEMA TN D Nota: ■ LEGENDA : incintele metalice se vor lega la masă prin intermediul bornei interioare; USOL - întreruptor automat; ID - întreruptor diferențial; DPST - modul voltmetric; S - separator cu sigurante 11 ANEXA 3 Schema electrică de montaj a BMPTd varianta 2- sistem TT RETEA AERIANA DE JOASA TENSIUNE SCHEMA TT D Nota: ■ LEGENDA incintele metalice se vor lega la masă prin intermediul bornei interioare; USOL - întreruptor automat; ID - întreruptor diferențial; DPST - modul voltmetric; S - separator cu sigurante 12 S C ELECTRICA S A SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr 15 / 2010 SISTEM TERMOGRAFIC ÎN INFRAROȘU PENTRU MENTENANȚA PREVENTIVĂ / PREDICTIVĂ A INSTALAȚIILOR ELECTRICE DE DISTRIBUȚIE Rev 1/2010 Nr pagini : 8 CUPRINS Pagina 1 GENERALITĂȚI 2 2 CERINȚE CU PRIVIRE LA STANDARDE 2 3 CONDIȚII GENERALE DE FUNCȚIONARE ȘI DE MEDIU 3 4 CERINȚE TEHNICE 3 5 CERINȚE CU PRIVIRE LA DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ 3 6 ALTE CERINȚE 4 Anexă: fișa de caracteristici tehnice 5 Elaborat : S C ELECTRICA S A Serviciul Exploatare Data aprobării : Aviz CTS : PV nr Data intrării în vigoare 01 10 2010 SPECIFICAȚIE TEHNICĂ 9 SISTEM TERMOGRAFIC ÎN INFRAROȘU PENTRU MENTENANȚA PREVENTIVĂ / PREDICTIVĂ A INSTALAȚIIOR ELECTRICE DE DISTRIBUȚIE 1 GENERALITĂȚI Specificația tehnică se referă la un sistem complex de vizualizare și măsurare în infraroșu, numit în continuare sistem termografic în infraroșu, destinat mentenanței preventive / predictive a instalațiilor electrice de distribuție de 0,4 - 110 kV Cu ajutorul unui astfel de sistem termografic se doreste a fi depistate “punctele calde” din instalații, prin măsurarea energiei radiante emise în spectrul infraroșu, ceea ce permite, în principal, localizarea unor defecte interne ale echipamentelor care, dacă n-ar fi depistate și eliminate, ar conduce la incidente grave (explodarea acestora) având consecințe nedorite atât asupra instalațiilor cât și a personalului de exploatare Sistemul va fi utilizat pentru determinări în instalațiile proprii și, la cerere, în cele ale terților Structura sistemului termografic Sistemul termografic va fi constituit din următoarele elemente: A un radiometru în infraroșu (conform Anexei, poz 1); B un set de accesorii ale radiometrului (conform Anexei, poz 2); C un pachet software de prelucrare digitală pe calculator a imaginilor termice, cu licență de utilizare (conform Anexei, poz 3); D un calculator Laptop, compatibil IBM (conform Anexei, poz 4) 2 CERINȚE CU PRIVIRE LA STANDARDE Sistemul termografic în infraroșu inclusiv elementele constitutive, vor satisface cerințele standardelor în vigoare (IEC și EN, unele dintre ele fiind preluate ca standarde române) Standarde de referință pentru sistemele de termoviziune în infraroșu: - “IEC 60068-2-6 Ed 7 0 - Environmental testing Part 2: Tests Test Fc and guidance: Vibration (sinusoidal)”; - “IEC 60529 Ed 2 1 - Degrees of protection provided by enclosures (IP code)”; - “IEC 60529 Ed 2 1 Consol with Amendment 1”; - “BS EN 61000 - 6 - 3: 2001 - Electromagnetic compatibility Generic emission standard Part 2: industrial environment”; - “BS EN 50082 - 2: 1995 - Electromagnetic compatibility Generic immunity standard Part 2: industrial environment”; - “BS EN 55011; 2007 - Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment Radio disturbance characteristics Limits and methods of measurement“ Elementele sistemului termografic trebuie să provină de la producători care au un sistem de asigurarea calității conform SR EN ISO 9001:2008 “Sisteme de managamant a calitatiii Cerinte ” certificat de organisme recunoscute pe plan internațional Principalele componente utilizate la realizarea fiecărui element al sistemului termografic vor fi însoțite de: - certificatele de conformitate (în raport cu cerințele standardelor de referință); - buletinele de încercări de tip 3 CONDIȚII GENERALE DE FUNCȚIONARE ȘI DE MEDIU • temperatura mediului înconjurător: • umiditatea relativă a aerul • intensitatea câmpului electric • inducția magnetică • gradul de protecție a carcasei radiometrului în infraroșu (la pătrunderea prafului și a apei împroșcate) • gradul de rezistență a radiometrului în infraroșu la șocuri mecanice 4 CERINȚE TEHNICE -15 i50()C max 90% la 25OC , fără condensare min 15 kV/m min 15 mT min IP 54 min 50 x g Caracteristicile tehnice Caracteristicile tehnice ale sistemului termografic vor fi în conformitate cu FIȘA DE CARACTERISTICI TEHNICE ( Anexa ) și se va garanta menținerea acestora în condițiile de funcționare și de mediu precizate la cap 3 Alimentarea cu energie electrică a echipamentelor Fiecare element sau componentă a sistemului termografic, care necesită alimentarea de la o sursă exterioară, va trebui să permită alimentarea de la rețeaua electrică de 230 V / 50 Hz, în conformitate cu standardele românești În mod suplimentar, radiometrul în infraroșu va trebui să satisfacă și condițiile precizate la pozițiile 1 8 2 și 1 8 3 din Anexă Fiabilitatea Timpul mediu între defectări ( MTBF ) al radiometrului în infraroșu, garantat în condițiile de exploatare precizate de fabricant, va fi de minimum 12 000 de ore de funcționare efectivă 9 5 CERINȚE CU PRIVIRE LA DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ Fiecare sistem termografic va fi însoțit la livrare de următoarea documentație: • un set de manuale de operare / utilizare pentru fiecare element al sistemului; • documentația privind punerea în funcțiune, exploatarea și întreținerea sistemului În mod suplimentar, un set complet de manuale de operare / utilizare pentru fiecare element al sistemului și un exemplar din documentația privind punerea în funcțiune, exploatarea și întreținerea sistemului, vor fi furnizate beneficiarului în termen de 15 zile de la semnarea contractului Toată documentația sus-menționată va fi în limba română și în limba engleză 6 ALTE CERINȚE Perioada de garanție Perioada de garanție va fi de minimum 36 de luni de la livrare Operativitatea remedierii defectelor în perioada de garanție Remedierea defectelor în perioada de garanție se va face in termen de maximum o săptămână începând din momentul notificării Pachetul software de prelucrare digitală pe calculator a imaginilor termice Pachetul software (cu licență de utilizare) va fi realizat de preferință în limbile română și engleză, utilizatorul putând să opteze la instalare pentru una dintre cele două versiuni Versiunea în limba engleză este obligatorie Anexă FIȘA DE CARACTERISTICI TEHNICE SISTEM TERMOGRAFIC ÎN INFRAROȘU PENTRU MENTENANȚA PREVENTIVĂ/PREDICTIVĂ A INSTALA ȚIIOR ELECTRICE DE DISTRIBUȚIE Poz Denumirea U M Cerut Oferit 1 Radiometru în infraroșu 1 1 Detector 1 1 1 tip arie de senzori ( tip FPA ) - DA 1 1 2 fără răcire - DA 1 1 3 banda spectrală pm 8 - 12 1 1 4 rezoluție optică pixeli min 320 x 240 1 2 Imagine ( în situația echipării cu obiectiv standard) 1 2 1 câmp de vedere grade min 24(H) x 18(V) 1 2 2 câmp de vedere instantaneu mrad max 1,4 1 2 3 domeniul de focalizare m 0,5 infinit 1 2 4 zoom - DA 1 2 5 sensibilitatea ( la 30OC ) OC 150 (mm2) 16 ; 25 mm2 25 mm2 anexa 5 T B 1 • Ecranul cu secțiunea de 16 mm se va accepta numai pentru rețelele cu neutrul tratat prin bobină 23 Armătura metalica Materiale nemagnetice Ol /Al/ aliaje Al benzi sau fire 13 2 24 Dimensiuniele firelor sau benzilor din care se realizează armătura conform tab A și B în funcție de diametrul sub armătură (D), care se calculează conform Anexei 1 a SR EN 60502-2 13 5 25 Diametrul exterior al cablului (mm) * 26 Greutatea aproximativă a cablului (Kg / Km) * 27 Categoria de incendiu a cablului * Cf SR EN 60 332 - 3 28 Categoria de etanșeitate la apă Opțional, la solicitarea beneficiarului cu protecție longitudinală și transversală la pătrunderea apei 29 Raza minimă de curbură la pozare și manevrare (m) 15 x O cablu 30 Forța maximă de tragere a cablului la pozare (kN) Se va specifica de producător 31 Lungimea standard de livrare (m) Min 500 m 6/16 ST nr Cablu 12 / 20 (24) kV cu izolație XLPE Grosimea nominală a benzilor armăturii - Tabel A Diametrul sub armătură D Grosimea nominală a benzii de la mm Până la inclusiv mm Oțel mm Al sau aliaj de aluminiu mm — 3 0,2 0,5 3 0 0,5 0,5 0 7 0,8 0,8 Diametrul nominal al firelor din care este realizată armătura - Tabel B Diametrul sub armătură D Diametrul nominal al de la mm până la inclusiv mm firelor mm — 1 0,8 1 0 1,25 0 1 1,6 1 5 2,0 5 2 2,5 2 5 3,15 2 Exemplu de calcul al diametrului cablului sub armătură pentru cabluri cu secțiunea de 150 mm , izolație de 5,5 mm, cu straturi semiconductoare și ecran D=dL + 2 x ti+ 3,0+S Unde: - dL este diametrul conductorului și se alege după secțiune din tabelul C ( 13,8) - ti este grosimea izolației (5,5 mm) - 3 se adaugă pentru straturile semiconductoare - S este creșterea în diametru aferentă ecranului și se alege din tabelul D ( 3,0) Pentru cazul considerat : D = 13,8 + 2x5,5 + 3,0 + 3,0 = 30,8 mm Tabel C C — Diametrul teoretic (estimat) al conductorului Secțiunea nominală a conductorului mm2 dL mm Secțiunea nominală a conductorului mm2 dL mm 50 8,0 630 28,3 70 9,4 800 31,9 95 11,0 1 000 35,7 120 12,4 1 200 39,1 150 13,8 1 400 42,2 185 15,3 1 600 45,1 7/16 ST nr Cablu 12 / 20 (24) kV cu izolație XLPE Creșterea în diametru pentru ecrane - Tabel D Secțiunea nominală a ecranului metalic Creșterea în diametru mm2 mm 50 1,7 70 2,0 95 2,4 120 2,7 150 3,0 185 4,0 240 5,0 300 6,0 1 2 Caracteristici electrice Nr Crt Caracteristici electrice Cerința Cap din SR CEI 60502-2 și alte referințe 1 Nivelul descărcărilor parțiale max 5 (pC) 2 tg 8 la temperatura maximă a conductorului în regim normal de funcționare plus 5^-10 °C tg S n 0,9tn - 0,1 tmax — tmin 0,85 tn- 0,1 17 5 3 În funcție de tipul cablului 17 5 3 tmin > 0,8 tn- 0,2 9/16 ST nr Cablu 12 / 20 (24) kV cu izolație XLPE Nr Crt A Încercări de lot Cerința Cap din SR CEI 60502-2 și alte referințe 2 3 Măsurarea firelor și benzilor Sa nu fie mai mici decât valorile nominale specificate la cerința 13 5 cu mai mult de : 5 % pentru fire rotunde; 8 % pentru fire plate; 10 % pentru benzi 17 7 2 4 Măsurarea diametrului exterior se va realiza conform pct 8 din IEC 60811-11 cf pct 8 din IEC 60811-1-1 17 8 3 A Încercare cu tensiune mărită 4 h Tensiunea va fi crescută treptat și menținută la valoarea Utest=48 kV timp de 4 ore Nu trebuie să apară deteriorări ale izolației 17 9- T13 4 Încercare la cald IEC 60811-2-1, cf condiții 17 10 SR CEI 60502 -2 T19 Alungirea maximă sub sarcină Alungirea maximă permanentă după răcire 175% 15% 6 3 ÎNCERCĂRI DE TIP 6 3 1 Încercări de tip electrice Nr Crt X Încercări de tip electrice Cerința Cap din SR CEI 60502-2, +alte referințe 1 Încercarea la îndoiri alternante, urmată de o încercare la descărcări parțiale cf 18 1 3 18 1 3 2 Încercare pentru măsurarea descărcărilor parțiale (cf 18 1 3 și 18 1 4); Nivelul descărcărilor parțiale max 5pC 18 1 4 3 Încercarea rezistenței de izolație - măsurare tg 8 (18 1 2 și 18 1 5); la temperatura maximă a conductorului în regim normal de funcționare plus 5+100C tg 8 n 0,9tn - 0,1 tmax — tmin 0,85 tn- 0,1 tmin > 0,8 tn- 0,2 19 2 3; 17 5 3 3 Încercări pentru determinarea proprietăților mecanice ale izolației înainte și după procedura de îmbătrânire - Procedura de îmbătrânire se efectuează cf 8 1 din IEC 60811-1-2 și T17 - Măsurătorile proprietăților mecanice se desfășoară cf 9 1 IEC 60811-1-1 Tabel E (extras din T17) 19 3 T17 4 Încercări pentru detreminarea proprietăților mantalei înainte și după îmbătrânire - Procedura de îmbătrânire se efectuează cf 8 1 din IEC 60811-1-2 și T17 - Măsurătorile proprietăților mecanice se desfășoară cf 9 2 IEC 60811-1-1 Tabel F extras din T20 5 Test suplimentar de îmbătrânire Cf 19 5 3 combinat cu încercarea pentru determinarea proprietăților mecanice a izolației și mantalei (nemetalice) Variația* rezistenței la rupere și a alungirii la rupere după îmbătrânire nu vor depăși valorile din tabelele E și F 19 5 11/16 ST nr Cablu 12 / 20 (24) kV cu izolație XLPE Tabel E ( estras din Table 17) Caracteristici ale izolației XLPE (pentru 6 3 2 3) Temperatura maximă a conductorului în funcționarea normală °C 90 Fără îmbătrânire (IEC 60811-1-1, 9 1) Rezistența la tracțiune, minimum 2 N/mm 12,5 Alungirea la rupere, minimum % 200 După îmbătrânire termică (IEC 60811-1-2, 8 1) După îmbătrânire fără conductor Condiții : - temperatura °C 135 - toleranța °C ±3 - durata h 168 Rezistența la tracțiune: a) valoare după îmbătrânire, minimum N/mm2 b) variația *, maximă % ±25 Alungirea la rupere: a) valoare după îmbătrânire, minimum % b) variația*, maximă % ±25 * Variația: diferența dintre valoarea mediană obținuttă după îmbătrânire și valoarea obținută fără îmbătrânire, raportată la cea din urmă și exprimată în procente Tabel F (extras din Table 20) pentru 6 3 2 4 Cerințe pentru testul caracteristicilor mecanice ale materialelor mantalei înainte și după îmbătrânire Tipul materialului PVC ST2 XLPES t7 Temperatura maximă de funcționare °C 90 90 Fără îmbătrânire termică (IEC 60811-1-1, 9 2) Rezistența la tracțiune, minim N/mm2 12,5 12,5 Alungirea la rupere, minim % 150 300 După îmbătrânirea termică (IEC 60811-1-2, 8 1) Tratament: - temperatura (tolerață±2 °C) °C 100 110 - durata h 168 240 Rezistența la tracțiune: a) valoare după îmbătrânire, minim N/mm2 12,5 b) vatriație *, maximă % ±25 - Alungirea la rupere: a) valoare după îmbătrânire, minim % 150 300 b) variație *, maximă % ±25 - * Variația: diferența dintre valoarea mediană obținuttă după îmbătrânire și valoarea obținută fără îmbătrânire, raportată la cea din urmă și exprimată în procente 12/16 ST nr Cablu 12 / 20 (24) kV cu izolație XLPE Nr Crt Încercări de tip neelectrice Cerința Cap din SR CEI 60502-2 +alte referințe 6 Încercare de pierdere de masă pentru mantale de PVC - ST2 Procedura cf 8 2 IEC 60811-3-2 Pierderea de masă maximă 1,5 mg/cm2 19 6 T21 7 Încercare de presare la cald a izolației și mantalei IEC 60811-3-1 (c8), SR CEI 60502-2 (T18, T21, T22) Rezultatele să fie conform cerințelor IEC 60811-3-1 (c8), 19 7 8 Încercarea la temperatură joasă a mantalei de PVC Cf IEC 60811-1-4 (c8), SR CEI 60502-2 (T18, T21) Rezultatele să fie conform cerințelor IEC 60811-1-4 (c8), 19 8 9 Încercarea la șoc termic a mantalei de PVC Cf IEC 60811-3-1 (c9), SR CEI 60502-2 (T18, T21) Rezultatele să fie conform cerințelor IEC 60811-3-1 (c9) 19 9 10 Încercarea la cald pentru izolația și manta XLPE vezi 6 2 4 Alungirea maximă sub sarcină Alungirea maximă permanentă după răcire 175% 15% 19 11 11 Încercarea de absorbție de apă a izolației Cf IEC 60811-3-1 (9 1; 9 2), SR CEI 60502-2 (T19) Creșterea de masă maximă mg/cm2 1 *) 19 13 T19 * O creștere mai mare de 1 mg/cm2 este considerată pentru densitatea XLPE mai mare decât 1 g/cm3 12 Încercarea la foc pe cabluri monopolare -cf IEC 60332 opțional 19 14 13 Măsurarea conținutului de carbon (numai pentru mantaua de polietilenă de culoare neagră) 2,5±0,5 19 15 14 Încercarea de contracție a izolației XLPE Contracția maximă 4% 19 16 T19 15 /\ Încercarea de contracție a mantalei din XLPE Cf IEC 60811-1-3 c11+ T22 Contracția maximă a mantalei 3% 19 20 T22 16 Încercarea de pătrundere a apei ( acolo unde se specifică existența barierelor longitudinale împotriva pătrunderii apei) Dacă se solicită această caracteristică 19 22 13/16 ST nr Cablu 12 / 20 (24) kV cu izolație XLPE TABELE CUMULATIVE CU ÎNCERCĂRILE DE TIP PENTRU IZOLAȚIE ȘI MANTA A Încercări de tip de natură electrică pentru izolația XLPE conform SR CEI 60502-2:2005 XLPE Temperatura maximă a conductorului la funcționarea normală °C 90 tg 8 (18 1 2 și 18 1 5); la temperatura maximă a conductorului în regim normal de funcționare plus 5+100C x 10-4 40 B încercări de tip neelectrice pentru cabluri cu izolație XPLE și manta din PVC sau XPLE izolație Manta Material izolant XLPE PVC PE ST2 ST7 Dimensiuni Măsurarea grosimii x x x Proprietăți mecanice (rezistența la tracțiune și alungirea la rupere) Fără îmbătrînire x x x După îmbătrînire termică x x x După îmbătrțnirea unei bucăți complete x x x Proprietăți termoplastice z\ Încercare de presare la cald (indentation) - x x Comportarea la temperatură joasă - x - Alte încercări Piedere de masă - x - z\ Încercare la șoc termic - x - Rezistență la ozon - - - z\ Încercare la cald x - - Rezistență la propagarea flăcării (dacă se solicită) — x — Absorbție de apă x - - z\ Încercare la contracție x - x Conținut de negru de fum * - - x z\ Încercare la pătrundere a apei ** NOTA: x indica tipul încercării ce trebuie efectuată * Pentru manta de culoare neagră ** Se aplică pentru cablurile cu barieră longitudinală la pătrunderea apei Testele , condițiile de efectuare a acestora , cerințele sunt cele specificate de :SR CEI 605022 :2006, SR EN 60811: 2002, DIN-VDE 0276, SR EN 60885-2:2004, SR EN 60228 :2005, NTE 007/08/00 14/16 ST nr Cablu 12 / 20 (24) kV cu izolație XLPE NOTA ► Încercările de tip, prevăzute în SR SR CEI 60502-1:2006 respectriv SR CEI 228 - 5, vor fi elaborate de către un institut neutru, abilitat și recunoscut pe plan internațional ► Încercările de lot vor fi cele prevăzute în SR SR CEI 60502-1:2006 respectriv SR CEI 228 - 5 ► Încercările individuale care se vor efectua de către furnizor în prezența reprezentanților cumpărătorilor sunt: - măsurarea rezistenței electrice a conductorului conform: SR CEI 60502-2 :2006 pct 16 2 , SR EN 60228 :2005 - încercare de descărcări parțiale, conform: IEC 60885 - 3 - încercare cu tensiune mărită conform: SR CEI 60502-2 :2006 - măsurarea rezistenței electrice a ecranului metalic, conform: SR CEI 60502-2 :2006, 7 DOCUMENTAȚII 5 8 1 Prezentarea în oferta tehnică Oferta tehnică va conține : - prospecte și cataloage; - fișa caracteristicilor tehnice ale cablului, completată și semnată de catre ofertant ; - un set complet de buletine de încercări de tip, elaborate de către un institut neutru abilitat și recunoscut pe plan internațional, în conformitate cu ultimele norme/standarde internaționale/europene/românești în vigoare Beneficiarul își rezervă dreptul de a solicita spre consultare, furnizorului, dosarul tehnic de conformitate 7 3 Prezentarea la livrare Documentele care însoțesc marfa la livrare: - declarația de conformitate; - buletinele de încercări de lot conform SR CEI 60502-1 și SR EN 60228:2005; - buletinele de încercări individuale, efectuate în prezența reprezentantului cumpărătorului; - fișa tehnica a cablurilor de medie tensiune, ce cuprinde: - toate caracteristicile nominale - desene cu indicarea componentelor și cotele principale - instrucțiuni de manipulare, depozitare, transport, montaj, exploatare și întreținere 8 AMBALARE - MARCARE 8 1 Cablurile se vor livra pe tamburi de lemn sau metalici returnabili, protejați împotriva avarierii pe toată circumferința, cu scânduri Capetele cablurilor vor fi etanșe împotriva umidității pe toată durata transportului și depozitării 8 2 Pe mantaua exterioară se va marca prin imprimare la fiecare 100 cm , marca producătorului, tipul cablului, tensiunea nominală, secțiunea nominală și data fabricației 8 3 Pe fiecare tambur se va marca: - numele și țara producătorului - numele și țara beneficiarului - data producției - nr de ordine ale tamburului - tipul de cablu și secțiunea nominală - lungimea cablului pe tambur - greutatea brutto / netto 15/16 ST nr Cablu 12 / 20 (24) kV cu izolație XLPE 9 GARANȚII 5 9 1 Termenul de garantie este de 24 de luni de la data punerii în funcțiune, dar nu mai mult de 30 de luni de la livrare, cu condiția respectării instrucțiunilor de transport, montaj, depozitare, exploatare și întreținere 9 2 În cazul apariției unor defecte în perioada de garanție survenite din vina fabricantului sau importatorului, acesta trebuie să asigure înlocuirea produsului și prelungirea duratei de garanție 9 3 Dupa expirarea perioadei de garanție, în cazul unor deficiențe repetate, furnizorul se angajează să înlocuiască, pe cheltuiala sa, toate produsele din lotul/loturile respective Această măsură se va lua numai dupa ce se analizeaza, împreună cu beneficarul, cauzele producerii acestor deficiențe și numai dacă se constată că aceastea se datorează unui defect de proiectare/fabricație 16/16 S C ELECTRICA S A SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 17 / 2010 ACCESORII PENTRU CABLURI MT CU IZOLAȚIA DIN XLPE Nr pagini : 12 CUPRINS 1 OBIECT 2 2 REFERINȚE NORMATIVE 2 9 3 DEFINIȚII 3 9 4 CONDIȚII DE FUNCȚIONARE 3 9 9 5 CARACTERISTICI GENERALE 4 5 1 Caracteristicile generale ale cablurilor pe care se vor monta 4 accesoriile 5 2 Caracteristicile generale ale accesoriilor 4 6 CONDIȚII TEHNICE GENERALE PENTRU ÎNCERCĂRI 9 7 ÎNCERCĂRI 5 7 1 Lista tensiunilor pentru încercări 5 7 2 Încercări și cerințe pentru manșoane (de legătură, de derivație) 6 7 3 Încercări și cerințe pentru manșoane de stopare 8 7 4 Încercări și cerințe pentru terminale (exterior, interior) 9 7 5 Încercări și cerințe pentru conectorii debroșabili 10 8 AMBALARE 11 9 DOCUMENTAȚII 11 9 10 DURATA DE UTILIZARE 12 11 GARANȚII 12 Elaborat : S C ELECTRICA S A Data aprobării : Data intrării în vigoare : Serviciul Exploatare Ligia Costin Aviz CTS : PV nr 01 10 2010 1/12 1 OBIECT Această specificație tehnică se referă la cerințele referitoare la fabricarea , încercarea și comportarea accesoriilor ( manșoane și terminale de interior și exterior, conectorii debroșabili tip cot ) pentru cablurile monopolare de 20 kV cu izolația din polietilenă reticulată 2 REFERINȚE NORMATIVE SR EN 61442:2006 - Metode de încercări pentru accesorii ale cablurilor de energie cu tensiuni nominale de la 6 kV (Um = 7,2 kV) până la 36 kV (Um = 42 kV) SR CEI 60502-4 :2006 Cabluri de energie cu izolația extrudată și accesoriile lor pentru tensiuni nominale de la 1 kV (Um = 1,2 kV) până la 30 kV (Um = 36 kV) Partea 4: Încercări pentru accesoriile cablurilor cu tensiuni de la 6 kV(Um=7,2 kV( până la 30 kV (Um= 36kV) SR CEI 60502-2 :2006 Cabluri de energie cu izolația extrudată și accesoriile lor pentru tensiuni nominale de la 1 kV (Um = 1,2 kV) până la 30 kV (Um = 36 kV) Partea 2 : Cabluri pentru tensiuni nominale de la 6 kV (Um = 7,2 kV) până la 30 kV (Um = 36 kV) SR EN 61238-1:2004 - Conectoare presate și cu strângere mecanică pentru cablurile de energie cu tensiunea nominală până la 36 kV (Um = 42 kV) Partea 1: Metode de încercări și prescripții SR EN 60811: 2002 Materiale de izolație și de manta ale cablurilor electrice și ale cablurilor cu fibre optice Metode de încercări comune Partea 1-1: Metode cu aplicare generală Măsurarea grosimilor și a dimensiunilor exterioare Determinarea proprietăților mecanice SR EN 60811-1-2:1996/A2:2003 M Materiale de izolație și de manta ale cablurilor electrice și ale cablurilor cu fibre optice Metode de încercări comune Partea 1: Metode cu aplicare generală Secțiunea 2: Metode de îmbătrânire termicăolație SR EN 60230:2002 Încercări la impuls ale cablurilor electrice și accesoriilor SR EN 60060-3:2006 Tehnici de încercare la înalta tensiune Partea 3: Definiții și prescripții pentru încercări la locul de montaj SR EN 60229:2005 Încercările mantalelor exterioare ale cablurilor având o funcție specială de protecție și care sunt aplicate prin extrudare SR EN 60885-2:2004 Metode de incercari electrice pentru cabluri electrice Partea 2: Incercari de descarcari parțiale DIN VDE 0278-629-1:2009 Încercări ale accesoriilor utilizate pentru cablurile cu tensiuni nominale de la 3,6/6 (7,2) kV până la 20,8/36 (42) kV - Cabluri cu izolație extrudată; SR HD 629 1 S2:2006 Prescripții referitoare la încercările accesoriilor cablurilor de energie la tensiune nominala de la 3,6/6 (7,2) kV pana la 20,8/36 (42) kV Partea 1: Cabluri cu izolatie extrudată SR HD 629 1 S2:2006/A1:2009 Prescripții referitoare la încercările accesoriilor cablurilor de energie la tensiune nominală de la 3,6/6 (7,2) kV pana la 20,8/36 (42) kV Partea 1: Cabluri cu izolație extrudată (Anexa 1) SR HD 631 1 S1:2002 Partea 1: Materiale de umplutură utilizate în accesoriile cablurilor Amestecuri pe bază de rășină înainte și după polimerizare SR HD 631 4 S1:2009 Cabluri electrice Accesorii Caracterizarea materialului Partea 4: Încercări de identificare a componentelor contractabile la frig pentru aplicații la joasă și medie tensiune până la 20,8/36(42) kV ’ SR HD 631 1 S2:2008 Cabluri electrice Accesorii Caracterizarea materialului Partea 1: Încercări de identificare și încercări de tip pentru amestecuri pe bază de rășină SR HD 631 2 S1:2008 Cabluri electrice Accesorii Caracterizarea materialului Partea 2: Încercări de identificare și încercări de tip pentru componente termocontractabile pentru aplicații la joasă tensiune SR HD 631 3 S1:2009 Cabluri electrice Accesorii Caracterizarea materialului Partea 3: Încercări de identificare a componentelor termocontractabile pentru aplicații la medie tensiune de la 3,6/6(7,2) kV până la 20,8/36(42) kV ’ 2/12 DEFINIȚII 9 3 Conector dispozitiv metalic pentru îmbinarea pârȚilor conductoare ale cablului Terminal accesoriu instalat la extremitatea unui cablu, pentru a asigura legătura electrică cu alte părți ale unei rețele și a menține izolația până la punctul de conectare Terminal de interior terminal ce urmează a fi utilizat fără expunere la soare sau intemperii Terminal de exterior terminal destinat utilizării cu expunere la soare , intemperii sau la ambele Terminal etanș Terminal care asigură etanșeitatea la extremitatea unui cablu în raport cu mediul ambiant și menține, dacă este necesar, presiunea cablului Manșon de legătură Accesoriu care asigură legătura între două cabluri pentru a forma un circui continuu Manșon mixt Accesoriu care asigură legătura între două cabluri care au tipuri diferite de izolație Manșon de derivație Accesoriu care asigură legarea unui cablu derivat la un cablu principal Manșon de stopare Manșon dotat cu un dispozitiv rezistent la presiune, care permite separarea, fluidelor sau materialelor izolante a două cabluri Conector debroșabil - terminal izolat total, care permite conectarea sau deconectarea unui cablu la un echipament Material(e) de umplutură Materialul(ele) utilizat(e) pentru umplerea intervalelor dintre conductoare într-un cablu multiconductor Separator Strat subțire de material utilizat ca barieră pentru evitarea interacțiunilor nocive între două componente ale unui cablu, de exemplu-între conductor și izolație sau între izolație și manta 4 CONDIȚII DE FUNCȚIONARE ________2_________2______ - temperatura în sol la 1 m adancime: min + 5 °C max +24 °C - temperatura aerului: min -35 °C max +40 °C -umiditate relativă max 100% -altitudinea maximă deasupra nivelului mării max 2000 m -expunere la razele solare* Directă -atmosfera industrială poluată cu praf, gradul de poluare * max III * Condiții pentru terminalele de exterior 4 1 Condiții la execuție: 5 5 - temperatura mediului: min (°C) - 5 max (°C) +40 NOTA: Manșoanele vor fi îngropate în tuneluri, șanțuri sau galerii cu rastele orizontale sau verticale 3/12 5 CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE GENERALE 5 1 Caracteristicile generale ale cablurilor pe care se vor monta accesoriile Nr Crt Caracteristici tehnice Valori 1 Tensiunea nominală Uo /U/Um 12 kV / 20 kV/24 kV 2 Frecvența 50 Hz 3 Rezistivitatea termică a solului 1 K°m/W 4 Adâncimea de pozare (pentru manșoane) 1 m 5 Cablu MT Monofazat 6 Conductor Cu/Al 7 Secțiune conductor 1204-300 mm2 8 Izolație XLPE 9 Grosime izolație 5,5 mm 10 Ecran Bandă/fire Cu 11 Secțiune ecran 16/25 mm2 12 Strat semiconductor (polietilena extrudata) Min 0,5 mm 13 Manta PVC/politeilena Min 2,5 mm 14 Temperatura maximă admisibilă pentru conductor în funcționare normală 90 °C 15 Temperatura maximă admisă la scurtcircuit pe conductor (max 5 sec ) 250 °C 5 2 Caracteristicile generale ale accesoriilor 5 2 1 Manșoanele, terminalele, conectorii debroșabili și materialele din care sunt realizate acestea trebuie să prezinte caracteristici tehnice carea să îndeplinească cel puțin certințele tehnice prevăzute pentru cablurile pe care se montează Producătorul trebuie să furnizeze desene în care să se specifice dimensiunile onstructive ale accesoriilor precum și toleranțele de fabricație 5 2 2 Componentele accesoriului: - Conectorii utilizați în accesorii trebuie să corespundă cerințelor SR EN 61238-1:2004 - Materiale utilizate la realizarea accesoriilor trebuie să corespundă cerințelor familiei de standarde SR HD 631 6 CONDIȚII TEHNICE GENERALE PENTRU ÎNCERCĂRI 6 1 Identificarea ansamblului care se supune testului ( cablu-conector-accesoriu) se realizează conform punctului 5 1 din SR HD 629 1 S2 : 2006, prin specificarea datelor elementelor componente: a) Cablul : conform anexa A din SR HD 629 1 S2 : 2006 ( vezi Tabel 1) b) Conectorii se identifică prin specificarea documentul de referință c) Accesoriul se identifică prin: - numele producatorului - tip, cod fabricație - materialul, forma, secțiunea maximaă ți minimă a conductorului cablului - valorile maximeși minime ale diametrului izolației cablului - tipul conectorului (conectorilor) - tensiunea nominală - instrucțiuni de montare - listă a conținutului setului 4/12 6 2 Secțiunea cablurilor utilizate la încercări: ’ 2 2 2 - pentru terminale și manșoane : 120 mm2, 150 mm2, 185 mm2 - pentru conectorii debroșabili : Curent nominal Conector debroșabil Secțiunea cablului Cu Al 250 A 50 70 400 A 95 150 630 A 185 300 800 A 300 400 1250 A 500 630 6 3 Accesoriile trebuie asamblate în configurația pentru care au fost proiectate, conform instrucțiunilor fabricantului, utilizandu-se materialele livrate de acesta 6 4 Încercarea terminalelor se va face conform schemei de montaj din fig 1 și a cerințelor cap 5 4 SRHD 629 1 S2 6 5 Cutiile terminale Încercările terminalele destinate a fi incluse într-o cutie metalică se vor realiza în cutia metalică aferentă corespunzătoare configurației de funcționare finale 6 6 Manșoanele sunt destinate să funcționeze, să fie încercate și să reziste în apă la o adâncime de 1 m În situația în care condițiile de funcționare o impun, la solicitarea beneficiarului, încercarea se poate realiza la o adâncime de 20 m 6 7 Conectorii debroșabili se realizează cu conectorul debroșabil instalat pe sistemul de bară corespunzător 6 8 Configurațiile și metodele pentru realizarea încercărilor accesoriilor sunt cele descries în SR HD 629 1 S2 Tabelele: 3,4,5,6,7,8,9 și Figurile: 1- 5 și în SR EN 61442:2006 6 9 Marja de valabilitate a încercărilor se stabilește conform capitolului 6 din SR HD 629 1 7 ÎNCERCĂRI 7 1 Lista tensiunilor pentru încercări Tensiunea Nominală U0/U(Um) = 12/20(24) Nr Crt Tipul încercării Tensiunea de încercare kV 1 Verificare în condiții de umiditate, și ceață salină 1,25U„ 15 2 Încercare la descărcări parțiale 1,73 U„ 20 3 Cicluri termice și încercare la tensiune c a 15 min și 500h 2,5 U0 30 4 Încercare la tensiune c a 1min 4 U„ 48 5 Încercarea la tensiune c a 5 min 4,5 U0 54 6 Încercare la tensiune c c 15 min 6 U„ 72 7 Încercare de ținere la impuls 125 5/12 7 2 Încercările și cerințele pentru manșoane ( de legătură, de derivație) Nr crt ÎNCERCĂRI CERINȚE METODA DE TESTARE 1 z\ Încercare la tensiune c c 6 U0 =72 kV, 15 min în stare uscata fără deteriorări , conturnări SR EN 61442:2006, 5 2 z\ Încercare la tensiune c a 4,5 U0=54 kV, 5 min în stare uscată fără deteriorări , conturnări SR EN 61442:2006; 4, 3 z\ Încercare la descărcări parțiale la temperatura mediului , 1,73 U0=20 kV Max 5 pC SR EN 61442:2006 c7 SR EN 60885-2 SR EN 60270 4 Măsurarea rezistenței de izolație conductor - ecran ecran-apă Min 103MQ Min 50 MQ SR EN 61442:2006, c14 5 z\ Încercarea de ținere la impuls, la temperatură ridicată, U= 125kV 10 impulsuri pentru fiecare polaritate fără deteriorări vizibile SR EN 61442:2006; c6 SR EN 60230:2002 6 Cicluri termice în aer 63 cicluri la 2,5U0=30V fără deteriorări , conturnări SR EN 61442:2006; c9 7 Cicluri termice în apă 63 cicluri la 2,5U0=30V fără deteriorări , conturnări SR EN 61442:2006; c9 8 z\ Încercare pentru măsurarea descărcărilor parțiale la 1,73U0, temperatura mediului și temperatură ridicată max 5 pC SR EN 60885-2:2004 SR EN 61442:2006, C7 9 Verificarea comportării la scurtcircuit (stabilitate termică) a ecranului metalic reîntregit Isc*(ecran) se alege în funcție de secțiunea ecranului Două încercări la Isc al ecranului Nu trebuie sa apară deteriorări vizibile SR EN 61442:2006, c10 10 Verificarea comportării la scurtcircuit (stabilitate termică) a căii principale de curent (conductoare, joncțiuni) Isc**(conductor) se alege din tabelul A în funcție de secțiunea ecranului Două încercări la Isc al conductorului, pentru a atinge 250°C Nu trebuie sa apară deteriorări vizibile SR EN 61442:2006, c11 11 Verificare la stabilitate electrodinamică a căii de curent principale a accesoriilor Id *** O incercare la Id- nu trebuie să apară deteriorări vizibile SR EN 61442:2006,c12 12 z\ Încercarea la impuls U= 125kV la temperatura ambiantă 10 impulsuri pentru fiecare polaritate fără deteriorări SR EN 60230:2002+ SR EN 61442:2006; c6 13 z\ Încercare la tensiune în stare uscată 15 min la 48 V fără deteriorări IEC 5060-1 IEC 61442; 4,5 14 Verificarea elementelor componente prin inspecție vizuală Se observă: Fisuri în materialul de umplutură, benzi, tuburi Semne de coroziune, scurgeri de material etc NOTĂ * Calculul curentului de verificare la stabilitate termică de 1 secundă a ecranului metalic • Isc= ScJ Sc este secțiunea ecranului în mm2 (16 mm2, 25 mm2 conformcerințelor specificate) J1s este densitatea de curent de scurtcircuitadmisibilă, în A/ mm2= 0,143 (pentru ecran de Cu ) 6/12 Obs Se acceptă și alte valori ale curentului de stabilitate termică, și anume cele specificate în standardul tehnic al cablului pentru care este destinat accesoriul ** Curentul de stabilitate termică pentru calea principală de curent • Isc= Sc’Jxs • *2 unde : Sc este secțiunea conductorului de fază în mm2 J1s este densitatea de curent de scurtcircuit, care se calculează cu relațiile: Pentru conductoare de Cu : 0,343 £lg J1s_ 234 5 + 0/ 2 34 5 + 01 Pentru conductoare de Al : t este durata scurtcircuitului în secunde Of este temperatura maximă a conductorului în regim de scurtcircuit, dată în standardul tehnic al cablului, pentru care este destinat accesoriul (250°C în cazul acesta) Oi este temperatura maximă a conductorului în regim de sarcină nominală, sdată în standardul tehnic al cablului pentru care este destinat accesoriul (90°C în cazul acesta) Exemplu de calcul pentru 1s, conductor de Al/Cu cu secțiunea de 150 mm2 , cu izolație XLPE și manta PVC, cu temperaturile maxime ale conductorului specificate mai sus: I- Eu 1 77H + 7 J1s Ai1 0,092 pentru Al 8 — 50 T „ o ,,, l1 , 234 5+250 J1s 1s ■ 0,143 pentru Cu • Tabelul de mai jos ofera valori ale curentului de încercare la scurtcircuit cu durata de 1 secunda, pentru cabluri cu temperatura maximă admisibilă de 90 °C TABEL A Secțiunea conductorului ' mm2 I1s (kA) Cu Al 120 17 11 150 21 14 185 26 17 240 34 22 300 43 28 *** Valoarea curentului de stabilitate electrodinamică a căii de curent principale Id=2,55 Isc rotunjit în sus la una din valorile 30,40,60,80 sau 125kA Incercarea se solicita numai pentru Id> 80 kA 7/12 7 3 Încercări și cerințe pentru manșoane de stopare Nr crt ÎNCERCĂRI CERINȚE 9 METODA DE TESTARE 1 Încercare cu tensiune continuă 6 U0 =72 kV, 15 min în stare uscată fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006, 5 2 Încercare cu tensiune altenativă 4,5U0=54kV, 5 min în stare uscată fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006; 4, 3 Descărcări parțiale la temperatura mediului , 1,73 U0=20 kV Max 5 pC SR EN 61442:2006 c7 SR EN 60885-2 SR EN 60270 4 Încercarea de ținere la impuls, la temperatură ridicată, U= 125kV 10 impulsuri pentru fiecare polaritate fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006; c6 SR EN 60230:2002 5 Încercare cu tensiune altenativă 2,5 U0=30kV, 500 h în aer fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006; c4 6 Încercare cu tensiune altenativă 2,5 U0=30kV, 500 h în apă fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006; c4 7 Încercare pentru măsurarea descărcărilor parțiale la 1,73U0, temperatura mediului și temperatură ridicată max 5 pC SR EN 60885-2:2004 SR EN 61442:2006, c7 8 Încercarea la impuls U= 125kV la temperatura ambiantă 10 impulsuri pentru fiecare polaritate fără deteriorări SR EN 60230:2002+ SR EN 61442:2006; c6 9 Încercare cu tensiune altenativă 2,5U0=30 kV, 15 min în stare uscată fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006; 4, 10 Verificarea elementelor componente prin inspecție vizuală Se observă: Fisuri în materialul de umplutură, benzi, tuburi Semne de coroziune, scurgeri de material , modificări față de starea inițială 7 4 Încercări și cerințe pentru terminale (exterior, interior) Nr crt ÎNCERCĂRI CERINȚE 9 METODA DE TESTARE 1 Încercare la tensiune c c 6 U0 =72 kV, 15 min în stare uscată fără deteriorări sau conturnări SR EN 61442:2006, 5 2 Încercare la tensiune c a 4,5U0=54kV, 5 min în stare uscată fără deteriorări sau conturnări SR EN 61442:2006; 4, 3 Încercare la tensiune c a 4U0=48kV, 1min în apă sau sub ploaie (numai pentru terminale de exterior) fără deteriorări sau conturnări SR EN 61442:2006; 4, 8/12 Nr crt ÎNCERCĂRI CERINȚE METODA DE TESTARE 4 z\ Încercare la descărcări parțiale la temperatura mediului , 1,73 U0=20 kV Max 5 pC SR EN 61442:2006 c7 SR EN 60885-2 SR EN 60270 5 z\ Încercarea de ținere la impuls, la temperatură ridicată, U= 125kV 10 impulsuri pentru fiecare polaritate fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006; c6 SR EN 60230:2002 6 Cicluri termice în aer 126 cicluri la 2,5U0=30V fără deteriorări SR EN 61442:2006; c9 7 Cicluri termice în apă 10 cicluri la 2,5U0=30V (numai pentru terminale de exterior) fără deteriorări SR EN 61442:2006; c9 4 8 z\ Încercare la descărcări parțiale 1,73U0, temperatura mediului și la temperatură mărită max 5 pC SR EN 60885-2:2004 SR EN 61442:2006, c7 9 Verificarea comportării la scurtcircuit (stabilitate termică) a ecranului metalic Isc*(ecran) în funcție de secțiunea ecranului Numai pentru terminalele ce sunt prervăzute cu o conexiune la ecranul metalic al cablului Două încercări la Isc al ecranului Nu trebuie sa apară deteriorări vizibile SR EN 61442:2006, c10 10 Verificarea comportării la scurtcircuit (stabilitate termică) a căii principale de curent (conductoare, joncțiuni) Isc**(conductor) se alege din tabelul A în funcție de secțiunea ecranului Două încercări la Isc al conductorului, pentru a atinge 250°C Nu trebuie sa apară deteriorări vizibile SR EN 61442:2006, c11 11 Verificare la stabilitate electrodinamică a căii de curent principale a accesoriilor Id *** O incercare la Id- nu trebuie să apară deteriorări vizibile SR EN 61442:2006,c12 12 Încercarea de ținere la impuls U= 125kV la temperatura ambiantă 10 impulsuri pentru fiecare polaritate fără deteriorări SR EN 60230:2002+ SR EN 61442:2006; c6 13 z\ Încercare la tensiune în stare uscată 15 min la 30 V fără deteriorări sau descărcări(conturnari) IEC 5060-1 IEC 61442; 4,5 14 z\ Încercarea la ceață salină 1000 h la 15 kV (numai pentru terminale de exterior) Fără deteriorări, conturnări, semne de eroziune, etc IEC 61442; 13 15 z\ Încercare la umiditate 300h la 15 kV (numai pentru terminale de interior) Fără deteriorări, conturnări, semne de eroziune, etc IEC 61442; 13 16 Verificarea elementelor componente prin inspecție vizuală Se observă: Fisuri în materialul de umplutură, benzi, tuburi Semne de coroziune, scurgeri de material , modificări față de starea inițială *** Valoarea curentului de stabilitate electrodinamică a căii de curent principale Id=2,55 Isc rotunjit în sus la una din valorile 30,40,60,80 sau 125kA Incercarea se solicita numai pentru Id> 80 Ka 9/12 7 5 Încercări și cerințe pentru conectorii debroșabili Nr crt ÎNCERCĂRI CERINȚE METODA DE TESTARE 1 Încercare la tensiune c c 6 U0 =72 kV, 15 min în stare uscata fără deteriorări , conturnări SR EN 61442:2006, 5 2 Încercare la tensiune c a 4,5 U0=54 kV, 5 min în stare uscată fără deteriorări , conturnări SR EN 61442:2006; 4, 3 Încercare la descărcări parțiale la temperatura mediului , 1,73 U0=20 kV Max 5 pC SR EN 61442:2006 c7 SR EN 60885-2 SR EN 60270 4 Încercarea de ținere la impuls, la temperatură ridicată, U= 125kV 10 impulsuri pentru fiecare polaritate fără deteriorări vizibile SR EN 61442:2006; c6 SR EN 60230:2002 5 Cicluri termice în aer 63 cicluri la 2,5U0=30V fără deteriorări , conturnări SR EN 61442:2006; c9 6 Cicluri termice în apă 63 cicluri la 2,5U0=30V fără deteriorări , conturnări SR EN 61442:2006; c9 7 Verificarea comportării la scurtcircuit (stabilitate termică) a ecranului metalic reîntregit Isc*(ecran) se alege în funcție de secțiunea ecranului Două încercări la Isc al ecranului Nu trebuie sa apară deteriorări vizibile SR EN 61442:2006, c10 8 Verificarea comportării la scurtcircuit (stabilitate termică) a căii principale de curent (conductoare, joncțiuni) Isc**(conductor) se alege din tabelul A în funcție de secțiunea ecranului Două încercări la Isc al conductorului, pentru a atinge 250°C Nu trebuie sa apară deteriorări vizibile SR EN 61442:2006, c11 9 Verificare la stabilitate electrodinamică a căii de _urrent principale a accesoriilor Id *** O incercare la Id- nu trebuie să apară deteriorări vizibile SR EN 61442:2006,c12 10 Deconectare/conectare - 5 operatii complete Fără deteriorări ale contactului 11 Încercare pentru măsurarea descărcărilor parțiale la 1,73U0, temperatura mediului și temperatură ridicată max 5 pC SR EN 60885-2:2004 SR EN 61442:2006, C7 12 Încercarea la impuls U= 125kV la temperatura ambiantă 10 impulsuri pentru fiecare polaritate fără deteriorări SR EN 60230:2002+ SR EN 61442:2006; c6 13 Încercare la tensiune c a în stare uscată 15 min la 48 V fără deteriorări IEC 5060-1 IEC 61442; 4 14 Încercarea la umiditate 300 h la 1,25 Uo numai pentru conectori neecranați Fără conturnări, deteriorări, cel mult 3 declanșări 15 Forța de contact în funcționare* Forța normală: Cuplul 1300 N 1 min 14 Nm IEC 61442; 19 16 Încercare pentru măsurarea descărcărilor parțiale la 1,73U0, temperatura mediului și temperatură ridicată* max 5 pC SR EN 60885-2:2004 SR EN 61442:2006, C7 10/12 Nr crt ÎNCERCĂRI CERINȚE METODA DE TESTARE 17 Verificarea elementelor componente prin inspecție vizuală Se observă: Fisuri în materialul de umplutură, benzi, tuburi Semne de coroziune, scurgeri de material etc IEC 61442; 19 18 Măsurarea rezistenței ecranului * Max 5000 Q SR EN 61442:2006, c15 19 Măsurarea pierderilor de current* Max 0,5 mA la Um SR EN 61442:2006, c16 20 Curentul prin ecran la scurtcircuit* SR EN 61442:2006, c17 21 Forța de acționare * 1,0 pF 24 1 5 Tensiunea nominală a descărcătorului- Ur kV > 30 1 6 Supratensiunea temporară admisă: - la 1 secundă - la 10 secunde kV >31 > 30 1 7 Curentul nominal de descărcare (undă de 8/20 pis) kA > 10 1 8 Ținerea la curent de descărcare: - curent de mare amplitudine (undă de 4/10 pis) - curent de mică amplitudine (undă de 2000 pis) (undă de 1000 ps) kA A A > 100 > 250 > 125 1 9 Clasa de descărcare, conform SR EN 60099-4:2005 > 2 (1) 1 1 0 Clasa limitatorului de presiune kA > 16 1 1 1 Tensiunea reziduală la supratensiuni de comutație (undă de 30/60 ps): - la 500 A - la 1000 A - la 2000 A kV 30 1 1 5 Durata de timp la care fabricantul recomandă măsurarea componentei rezistive a curentului de conducție prin descărcător ani Da 1 1 6 Capabilitatea de descărcare a energiei kJ/kV Un Da 2 CONDIȚII AMBIENTALE 2 1 Altitudinea peste nivelul mării m 2000 max 13 2 2 Temperatura mediului ambiant 0C -35-H-50 2 3 Umiditatea relativă a aerului % 100 max 2 4 Condiții de vânt - viteza vântului - presiunea vântului m/s N/m2 40 max 700 max 2 5 Lungimea specifică a liniei de fugă cm/kV 3,1 2 6 Grosimea stratului de gheață mm 20 2 7 Radiația solară maximă kW/m2 1,1 2 8 Clasa seismică, conform CEI (accelerația la nivelul solului) (m/s2) II (3) 3 CONDIȚII PRIVIND TESTELE 3 1 Teste de tip (prezentare rezultate și documente) Da 3 2 Teste individuale Da 3 3 Numele laboratorului de testare de tip (altul de cât cel al furnizorului) Da 4 CONDIȚII DE ASIGURAREA CALITĂȚII 4 1 Condiții de asigurare a calității SR EN ISO 9001:2008 5 CONDIȚII DE LIVRARE, AMBALARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 5 1 Standarde 5 2 Date de transport: - nr de colete - greutatea totală a unui colet Buc kg 5 3 Condiții de transport și depozitare Da 6 DOCUMENTAȚII NECESARE 6 1 Cartea tehnică în limba română (tabele de date tehnice garantate, complete) Da 6 2 Desene, prospecte, cataloage, scurtă descriere în limba română Da 6 3 Lista încercări de tip de rutină (individuale) de șantier (de punere în funcțiune) si de exploatare, inclusiv limitele de acceptabilitate Da 6 4 Buletine pentru teste de tip și de rutină Da 6 5 Liste de referințe Da 6 6 Lista piese de schimb și scule recomandate Da 7 GARANȚII 2 Data Semnătura furnizor 14 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ 2 S T nr : 31 Stâlpi metalici zăbreliți pentru linii electrice aeriene de distribuție 1 Rev 0 1 2 Data 2010 Nr pag:13 CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Obiect 2 1 2 Domeniul de aplicare 2 1 3 Documente de referință 2 1 4 Simbolizare 3 1 5 Tipuri constructive 4 1 6 Terminologie 5 1 7 Durata de viață 5 1 8 Cerințe pentru mediul înconjurător 5 2 CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE 6 2 1 Forme și dimensiuni 6 2 2 Materiale 6 2 3 Documentația de execuție 7 2 4 Operații tehnologice 7 2 5 Preasamblări de uzinaj 10 2 6 Încercarea mecanică a stâlpilor 11 2 7 Posibilități de montaj 11 3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII 11 3 1 Verificările de tip 11 3 2 Verificări de lot 12 3 3 Verificări periodice 12 4 METODE DE VERIFICARE 12 5 LIVRARE , TRANSPORT, DEPOZITARE, DOCUMENTE 12 6 GARANȚII 13 Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare : Electrica - BTh - ing Mihai Voicu Aviz CTS nr: 847/03 08 2010 04 08 2010 1 GENERALITATI 1 1 Obiect Specificația tehnică are ca obiect execuția stâlpilor metalici zăbreliți destinați realizării liniilor electrice aeriene de distribuție: - care au la bază proiecte elaborate de SC Electrica SA ; - sau proiecte elaborate de terți avizate de SC Electrica SA 1 2 Domeniul de aplicare Prezenta specificație stabilește condițiile tehnice generale de calitate și securitate necesare a fi respectate pentru execuția stâlpilor metalici zăbreliți 1 3 Documente de referință Lista standardelor și normativelor de referință ■ SR EN 10025-1:2005 - Produse laminate la cald din oțeluri pentru construcții Partea 1: Condiții tehnice generale de livrare ■ SR EN 10025-2:2004 - Produse laminate la cald din oțeluri de construcții Partea 2: Condiții tehnice de livrare pentru oțeluri de construcții nealiate ■ SR EN 1461-2009 - Acoperieri termice de zinc pe piese fabricate din fontă și oțel Specificații și metode de încercare ■ SR EN 10056-1-2000 - Corniere cu aripi egale și inegale din oțel pentru construcții ■ STAS 7835/1 - 80 - Profile din bandă de oțel formate la rece Profile U cu aripi egale din oțel cu rezistența la rupere până la 490 N/mm2 ■ STAS 7835/2 - 80 - Profile din bandă de oțel formate la rece Profile U cu aripi egale din oțel cu rezistența la rupere peste 490 N/mm2 ■ STAS 7836/1 - 80 - Profile din bandă de oțel formate la rece Profile cornier cu aripi egale din oțel cu rezistența la rupere până la 490 N/mm2 ■ STAS 7836/2 - 80 - Profile din bandă de oțel formate la rece Profile cornier cu aripi egale din oțel cu rezistența la rupere peste 490 N/mm2 ■ SR EN 10029-1995 - Table din oțel laminate la cald, cu grosimi mai mari sau egale cu 3 mm Toleranțe la dimensiuni, de formă și la masă ■ STAS 564-1985 - Oțel laminat la cald Oțel U ■ SR EN ISO 4032-2002 - Piulițe hexagonale, stil 1 Grad A și B ■ SR EN ISO 4759-3-2003 - Toleranțe pentru elemente de asamblare Partea 3: Șaibe plate pentru șuruburi parțial și complet filetate Gradele A și C ■ SR EN 10025-1-2005 - Produse laminate la cald din oțeluri de construcții ■ SR EN 757-1998 - Materiale pentru sudare Electrozi înveliți pentru sudarea manuală cu arc electric a oțelurilor cu limita de curgere ridicată Clasificare 2 ■ SR EN 10058-2004 ■ SR EN 10060-2004 ■ STAS 530/1-1987 ■ SR EN 26157-1-1999 ■ SR EN ISO 21952:2008 ■ SR EN ISO 544-2004 ■ SR EN ISO 14341:2008 ■ SR EN 756:2004 ■ SR EN ISO 636:2008 ■ SR EN ISO 16834:2007 ■ NTE 003/04/00 ■ PE 105/90 - Oțel laminat la cald pentru utilizări generale Dimensiuni și toleranțe la dimensiuni și la formă - Oțel rotund laminat la cald pentru utilizări generale Dimensiuni și toleranțe la dimensiuni și la formă - Tevi din otel fara sudura trase sau laminate la rece - Elemente de asamblare Defecte de suprafață Partea 1:Șuruburi parțial filetate, șuruburi complet filetate și prezoane de uz general - Materiale consumabile pentru sudare Sârme electrod, sârme, vergele și metal depus pentru sudarea cu arc electric în mediu de gaz protector a oțelurilor rezistente la fluaj Clasificare - Materiale pentru sudare Condiții tehnice de livrare a materialelor de adaos Tipul produsului, dimensiuni, toleranțe și marcare - Materiale consumabile pentru sudare Sârme electrod și depuneri prin sudare pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil a oțelurilor nealiate și cu granulație fina Clasificare - Materiale consumabile pentru sudare Sârme pline, cupluri sârma plina - flux și sârma tubulara - flux pentru sudarea cu arc electric sub strat de flux a oțelurilor nealiate și cu granulație fina Clasificare - Materiale consumabile pentru sudare Vergele, sârme și depuneri prin sudare pentru sudarea WIG a oțelurilor nealiate și a oțelurilor cu granulație fina Clasificare - Materiale pentru sudare Sârme electrod, sârme vergele și depuneri prin sudare pentru sudarea cu arc electric în mediu de gaz protector a oțelurilor cu limita de curgere ridicata Clasificare - Normativ pentru construcția liniilor electrice aeriene de energie electrică cu tensiuni de peste 1000V - Metodologie pentru dimensionarea stâlpilor metalici LEA 1 4 Simbolizare Notarea stâlpilor se face cu grupuri de litere și cifre care indică tipul construcției stâlpului, tensiunea liniei, numărul de circuite,indicativul stâlpiului în linie,calitatea materialelor, și modul de îmbinare a principalelor repere componente Exemplu : Sn+3 110252-5 3 B - R ITn 110264-5 3 B - R Ss 110105-5 3 SB 3 1 4 1 Semnificația literelor întilnite în codificarea stâlpilor; S - susținere I - întindere C - colț T - terminal n - normal R - stâlpi recalculat și revizuit cu păstrarea geometriei existente s - special y - construcție de tip "Y" B - bulonat SB - sudat bulonat ZC - zincat la cald 1 4 2 Semnificația cifrelor întilnite în codificarea stâlpilor; - cifra scrisă imediat după tipul stâlpului indică varianta de înalțime a stâlpului astfel; o varianta normală de înalțime este fără nici o notație o varianta supraînălțată față de varianta normală de stâlpi: +3, +6, +9 etc o varianta subânălțată față de varianta normală de stâlpi: -3, -6 etc - primele trei cifre indică tensiunea nominală a liniei (110 kV); - a patra cifră indică numărul de circuite care se pot monta pe stâlpi ; - cifrele a cincea și a șasea reprezintă indicativul stâlpului în linie ; - următorul grup de cifre reprezintă grupa de calitate materialelor de baza din care este fabricat stâlpul astfel: o cifra 3 - stâlpi din OL 37 o cifra 5 - stâlpi din OL 52 o cifrele 5 3 - stâlpi din OL52 și OL 37 1 5 Tipuri constructive Clasificarea stâlpilor se face după funcția îndeplinită în linie, după numărul de circuite și după tipul construcției astfel: 1 5 1 După funcția îndeplinită în linie: - Stâlp susținere normala (Sn) - Stâlp susținere specială (Ss) - Stâlp întindere în collț (IC) - Stâlp întindere terminal (IT) - Stâlp de întindere terminal de transpoziție (ITnTr) - Stâlp de întindere special de subtraversări (Ics) 1 5 2 După numărul de circuite care se pot monta pe Stâlpi: - Stâlp pentru un circuit (sc) - Stâlp pentru două circuite (dc) - Stâlp pentru patru circuite 4 1 5 3 După tipul construcției; - Stâlpi tip "brad" - Stâlpi tip "Y" 1 6 Terminologie Stâlpii metalici cu zăbrele sunt construcții metalice proiectate ca suporți pentru conductoarele liniilor electrice aeriene Îmbinarea elementelor se va face, de preferință, prin buloane, pentru a se asigura protecția anticorozivă prin zincare la cald Se pot folosi și construcții metalice sudate care vor fi protejate anticorosiv prin vopsire ■ Stâlp metalic pentru LEA 110 kV - construcție metalică, autoportantă, care susține echipamentul LEA ■ Echipament LEA- ansamblu format din conductoare, izolatoare, cleme și armături montate pe stâlpii metalici 1 7 Durata de viață Durata de viată minimă 80 de ani (în funcție de grosimea stratului de zinc impusă prin proiect) cu respectarea programului de mentenanță 1 8 Cerințe pentru mediul înconjurător Datorită modului de amplasare în suprafețe deschise, stâlpii metalici LEA, sunt supuși acțiunilor factorilor de mediu In tabelul 1 sunt prezentate conform NTE 003/04/00 valorile pentru presiunea dinamică de baza și grosimea stratului de chiciură luate în considerare la calculul stâlpilor metalici Tabelul 1 Presiunea dinamică de baza ,dată de vânt (corespunzătoare vitezei mediate pe două minute) la înălțimea de 10 m deasupra terenului și grosimea stratului de chiciură pe conductoarele LEA Zona meteo Altitudinea (m) Presiunea dinamică de bază, P (daN/m2) Grosimea stratului de chiciură ,bch3,4) (mm) Vânt maxim fără chiciură Vânt simultan cu chiciură Un 5m +2 mm 2 4 3 Găurirea 2 4 3 1 Găurirea se execută prin poansonare pe instalații automate (FICEP) după program, pe prese sau stante mecanice și prin burghiere pe mașini de găurit , 7 2 4 3 2 Toate găurile care folosesc la prinderea conductoarelor se vor executa prin burghiere cu un diametru nominal mai mare cu 1,5- 2 mm decât al bulonului respectiv 2 4 3 3 Diametrele maxime ale găurilor executate prin poansonare și toleranțele acestor găuri vor fi în conformitate cu tabelul 2 Tabe12 Tip surub Diam gaura Toleranta M12 13 +(0 0 5) M14 15 5 M16 17 5 M18 19 5 M20 21 5 M24 26 M30 32 2 4 3 4 Se admite folosirea altor diametre de găuri la înțelegere între beneficiar, proiectant și executant 2 4 3 5 Gaura se execută perpendicular pe suprafața materialului, iar găurile nu trebuie să aibă bavuri sau margini neregulate 2 4 3 6 Se admit urmatoarele toleranțe la găurile date definitiv: a) ovalitatea (diferența dintre diametrul maxim și minim măsurate în același plan al găurii): 1 mm b) conicitatea {diferența dintre diametrul maxim și minim măsurate în secțiunea longitudinală (intrare/ieșire poanson)}: 12% din grosimea materialului c) distanta între centrele găurilor S pentru distanțe de până la 1 5 m inclusiv ± l mm S pentru distanțe mai mari de 1 5 m ± 2 mm d) coliniaritatea axului șirului de găuri: ± l mm pentru cel mult 50% din șirul de găuri e) distanța din centrul găurii la muchia cornierului: ± l mm cu excepția ecliselor din cornier ce se montează în interiorul cornierului și la care toleranța este +0 4- l mm 2 4 3 7 Nu se admite cumul de abateri care să conducă la împiedicarea montajului 2 4 3 8 Nu se admite lărgirea găurilor 2 4 3 9 La reperele îndoite, găurile aflate în apropierea liniei de îndoire se vor executa după îndoire pentru a evita ovalizarea acestora 2 4 3 10 Se admite astuparea găurilor greșit executate prin pastilare și sudarea acestora După operația de pastilare suprafețele se vor poliza astfel încât suprafața sudată să nu prezinte denivelări 2 4 4 îndoirea 2 4 4 1 Indoirea se execută pe prese hidraulice cu acționare lentă și dispozitive adecvate 2 4 4 2 Funcție de rază de îndoire, calitatea și dimensiunile materialului îndoirea se poate face la rece sau la cald astfel: a) la rece pentru urmatoarele valori ale razei de îndoire: - r > g, g- grosimea tablei - r >12h, h- înalțimea aripii la profilele U și I - r > 22b, b- lațimea aripii cornierului 8 b) la cald, pentru valori ale razei de îndoire mai mici decât cele prezentate la pct "a' 2 4 4 3 Încălzirea materialului în vederea îndoirii se va face la temperatura corespunzătoare mărcii de oțel respective, lent și fără întreruperi, astfel: S pentru corniere - de o parte și alta a liniei de îndoire pe o lungime egală cu lățimea aripii cornierului pe ambele laturi ale acestuia S pentru table - de o parte și alta a liniei de îndoire pe o lungime egala cu 50g (g - grosimea tablei) Răcirea materialelor se va face lent, în aer liber Nu se permite răcirea bruscă care să ducă la călirea materialului 2 4 4 4 La piesele din tablă linia de îndoire trebuie să fie perpendiculară pe direcția de laminare 2 4 4 5 După îndoire piesele nu trebuie să prezinte urme adânci produse de utilajele sau dispozitivele de îndoit care să depășească abaterile limită la grosimea materialului Nu se admit crăpaturi 2 4 5 Teșirea muchiilor (rabotarea) 2 4 5 1 Operația de teșire a muchiilor se execută pentru a obține suprafețele necesare în vederea sudurii sau pentru a obține suprafața de contact la eclise 2 4 5 2 Operația de teșire (rabotare) se execută prin prelucrări mecanice 2 4 6 Sudarea 2 4 6 1 Această operație are cea mai mare pondere la stâlpii sudați pentru realizarea subansamblelor De asemenea operația de sudură este folosită la realizarea înădirilor dintre elemente și a încărcării cu sudură 2 4 6 2 Procedeul de sudare, regimul de sudură, materialul de adaos, utilajele și dispozitivele necesare sunt prezentate în procedurile de sudura FSMZ cu respectarea standardelor în vigoare 2 4 6 3 Execuția operațiilor de sudură se va face numai cu sudori autorizați și verificați periodic conform procedurilor Pe fiecare ansamblu sudat se va aplica într-un loc vizibil poansonul propriu al sudorului 2 4 6 4 Se admite înădirea barelor prin sudură Orice bară din stâlpi poate fi înădita doar o singură dată Într-o secțiune orizontală a stâlpului nu se admite decât o singură înădire Inădirea barelor se face prin sudură cap la cap, adaugindu-se suplimentar patru eclise rombice Obs: Operația de înădire se va face cu acordul proiectantului și al beneficiarului 2 4 6 5 Elemntele defecte rezultate în urma sudurii pot fi remediate prin S polizare S rabotare S reîncărcare cu sudură S tăiere și resudare S îndreptări la rece sau la cald care nu produc stări de tensiuni remanente sau transformări în compoziția oțelurilor 2 4 7 Îndreptarea 2 4 7 1 Operația de îndreptare se aplică profilelor și tablelor laminate dacă săgeata maximă este mai mare decât 1/1000 din lungimea piesei 2 4 7 2 Orice operație de îndreptare se execută înainte de zincarea termică 2 4 7 3 Îndreptarea se face la rece când raza de curbură a piesei este mai mare sau cel puțin egală cu: 9 - 50g ( g = grosimea tablei) - 25h ( h = înalțimea sau lațimea tălpii funcție de planul după care se face îndoirea la profilele U sau I) - 45a (a = lațimea aripii cornierului) Raza de curbură a piesei se calculează cu formula: R= l2/8f unde: R - raza de curbură, în mm; 1 - lungimea zonei deformate, în mm; F - săgeata, măsurată în raport cu coarda zonei deformate măsurată, în mm 2 4 7 4 În alte cazuri decât cele prezentate la punctul precedent, îndreptarea se face la cald Încalzirea la temperatură controlată se execută lent și fără întreruperi, iar pe întreaga durată a operației temperatura trebuie să se gasească în limitele mărcii și calitații respectivului oțel 2 4 8 Marcarea 2 4 8 1 Toate reperele vor avea un maracaj de identificare în concordanță cu proiectul stâlpului Marcajele vor fi lizibile după zincare, înalțimea minimă fiind de 12mm Fiecare stâlp de 110 kV va avea marcajul format din două grupuri de cifre și o literă la sfârșit având forma "abc * defM(H) cu următoarea semnificație: - abc codul stâlpului - semnul de identificare a șefului de echipă care execută reperul - def codul reperului - M reper din OL37 - H reper din OL52 Literele M și H care reprezintă calitatea materialului sunt opționale în codul reperului Marcarea lor se va face la înțelegere între beneficiar și executant 2 4 9 Zincarea termică 2 4 9 1 Operația de zincare termică se realizează pentru protecția anticorozivă a stâlpilor în conformitate cu prevederile SR EN 1461-2009 2 4 9 2 Greutatea stratului de zinc se va realiza conform prevederilor din caietul de sarcini 2 4 9 3 Organele de asamblare se protejează anticoroziv prin zincare termică grosimea minimă a stratului de zinc fiind 43pm 2 5 Preasamblări de uzinaj 2 5 1 Elementele componente ale stâlpilor asamblate prin intermediul organelor de asamblare, trebuie sa permită un montaj corect 2 5 2 Preasamblarea de uzinare se va face în fabrică, la sol, în etapele prototip și cap serie urmărindu-se următoarele: ■ corespondența cu proiectul a barelor ce alcătuiesc stâlpul - suprapunerea liberă a reperelor în zona de îmbinare; ■ cotele de gabarit; ■ liniaritatea barelor (se admite abaterea de la liniaritate de 1mm la 10000mm Măsurarea se face pe două puncte la capetele barei la circa 100mm de capete și un punct aproximativ în mijlocul reperului); 10 ■ diametrul găurilor; ■ diametrul , nr de șuruburi și lungimea acestora; ■ corespondența găurilor la îmbinări 2 6 Incercarea mecanică a stâlpilor 2 6 1 Stâlpii executați după proiectele SC Electrica SA nu se încearcă în SIT (stația de încercari la tracțiune), omologarea lor se face pe baza verificărilor vizuale de către proiectantul stâlpului, în conformitate cu proiectul avizat de SC Electrica SA 2 6 2 În cazul în care stâlpul este execut după o documentație care nu aparține SC Electrica SA, omologarea stâlpului se face numai după încercarea stâlpului în SIT cu participarea delegatului SC Electrica SA, conform schemelor de încercări elaborate de proiectant și aprobate de SC Electrica SA 2 7 Posibilități de montaj 2 7 1 Stâlpii bulonați se monteaza prin "metoda clădirii'' cu biga sau macaraua 3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII Calitatea execuției stâlpilor se va verifica prin: ■ verificări de tip ■ verificări de lot ■ verificări periodice 3 1 Verificările de tip 3 1 1 Verificările de tip se executa la asimilarea în fabricatie a unui stâlp sau la introducerea de modificări constructive, tehnologice ori de materiale care pot afecta calitatea 3 1 2 Verificările de tip se fac prin asamblarea stâlpului la sol și se executa în succesiunea prezentată în tabelul 3 Tabel 3 Nr crt Denumirea verificării Condiția tehnică Metoda de verificare 1 Verificare forme și dimensiuni 2 1 4 2 2 Verificare materiale 2 2 4 3 3 Verificare execuție și aspect 2 4 1-2 4 7 4 1 4 Verificare marcare 2 4 8 4 1 5 Verificare protecție anticorosivă 2 4 9 4 4 6 Verificare preasamblare de uzinaj 2 5 4 5 7* Verificare încercări mecanice 2 6 4 6 * - Numai pentru stâlpii care nu sunt proprietatea SC Electrica SA 3 1 3 Dacă o singură condiție tehnică nu este îndeplinită se iau măsuri pentru înlăturarea cauzelor iar verificările se repetă 11 3 2 Verificări de lot 3 2 1 Verificările de lot se fac asupra reperelor stâlpului prin control statistic, plan simplu de control normal și se executa conform tabel 4 Tabel 4 Nr crt Denumirea verificării Condițtia tehnică Metoda de verificare 1 Verificare forme și dimensiuni 2 1 4 2 2 Verificare materiale 2 2 4 3 3 Verificare execuție și aspect 2 4 1-2 4 7 4 1 4 Verificare marcare 2 4 8 4 1 5 Verificare protecție anticorozivă 2 4 9 4 4 3 3 Verificări periodice 3 3 1 Verificările periodice se fac cel putin odată la 3 ani sau la un numar de 50 de stâlpi fabricați, toți de același tip 3 3 2 Verificarile periodice se fac în aceleași conditii ca verificarile de tip cu excepția verificării încercării mecanice 4 METODE DE VERIFICARE 4 1 Verificarea executieiei, a marcării și aspectul se face vizual, 4 2 Verificarea formei se face cu mijloace de măsură obișnuite urmărindu-se respectarea prescripțiiIor din documentația de execuție a stâlpilor 4 3 Verificarea materialelor se face prin examinarea certificatelor eliberate de producătorii de materiale Se vor face și verificari proprii prin teste de laborator conform procedurilor proprii de execuție În cazul când există neconcordanțe între certificatele de calitate și marcaje (sau marcajele lipsesc) se vor face teste de laborator În cazuri de divergență între executant și filrnizor se va apela la un laborator terț autorizat 4 4 Verificarea acoperirilor de protectie anticoroziva se va face conform SR EN 1461-2009 4 5 Verificarea posibilitatilor de montaj se face prin: ■ montarea reperelor componente in ansamblul stâlpului La fiecare tip de stâlp se realizeaza un montaj de proba la sol; ■ verificarea montarii cu picioarele de fundatie; ■ montarea elementelor de legatura cu izolatoarele 4 6 Verificarea încercarilor mecanice se face în poligoane de încercari in conditiile pct 2 6 5 LIVRARE , TRANSPORT, DEPOZITARE, DOCUMENTE 5 1 Livrarea stâlpilor zincați se face în pachete pe repere sau stâlpi, la întelegere cu beneficiarul Pachetele de bare se prind cu platbandă sau sârmă zincate termic sau se prind pe un bulon 5 2 Gușeele se leagă cu sârma zincată termic 5 3 Organele de asamblare se ambaleaza în cutii metalice sau de lemn 5 4 Transportul se face cu mijloace de transport obișnuite (auto, CFR etc ) care să nu permită deteriorarea produselor în timpul transportului 12 5 5 Depozitzarea se face in incinte lipsite de agenți corozivi sau posibilități de inundații Coletele stâlpilor zincați cât și reperele acestora se vor aranja pe rigle de lemn astfel încât să nu fie în contact cu solul 5 6 La livrare lotul de produse va fi însoțit de declarația de conformitate emisă de producator care va conține cel puțin următoarele: - denumirea produsului; - numărul lotului și numărul produselor din lot; - viza organului de calitate; - marca de fabrică; - numărul Standardului de Firmă 6 GARANTII 6 1 Termenul de garanție a produsului este de un an calendaristic de la darea in exploatare, dar nu mai mult de doi ani de la livrare Exemplu : Sn 110102-5 3 SB 13 Societatea Comercială SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 33 ELECTRICA S A Stâlpi prefabricați din beton armat și beton precomprimat pentru linii electrice aeriene de distribuție Rev 0 1 2 București Data 2010 2012 2014 Nr pag :17 Cuprins: 1 Obiect și domeniu de aplicare 2 1 1 Clasificare 2 2 Referințe normative 2 9 3 Termeni și definiții 3 4 Condiții tehnice 3 9 4 1 Materiale 3 4 2 Producție 4 4 3 Cerințe referitoare la produsele finite 4 4 3 1 Geometrie 4 4 3 2 Aspectul suprafeței 10 4 3 3 Rezistență mecanică 11 4 3 4 Durabilitate 12 4 3 5 Dispoziții constructive 12 5 Metode de încercare 13 5 1 Încercare la încovoiere în fază elastică și în stare ultimă de rupere 13 5 2 Încercarea la torsiune 15 6 Evaluarea conformității și criterii de conformitate 15 7 Marcare și etichetare 16 8 Documentație tehnică 16 9 8 1 Generalități 16 8 2 Manipulare, depozitare și transport 17 8 3 Trasabilitate 17 9 Garanții 17 9 Elaborat: Electrica SA DO-SCDFSE,UCC - ing Constantin Stroe Data aprobarii: Aviz CTS nr: 1378/19 05 2014 Data intrării în vigoare: 02 06 2014 1 Obiect și domeniu de aplicare Această specificație tehnică se referă la stâlpii de beton armat și de beton precomprimat, utilizați la linii electrice aeriene 1 1 Clasificare 1 1 1 După tensiunea liniei sau stației, stâlpii sunt: - pentru joasă tensiune, până la 1 kV inclusiv; - pentru înaltă tensiune, peste 1 kV 1 1 2 După funcția stâlpilor în linie, aceștia sunt: - de susținere; - de întindere și de colț; - terminali 1 1 3 După tehnologia de turnare și formare, stâlpii sunt: - centrifugați; - vibrați 1 1 4 După modul de armare, stâlpii sunt: - armați; - precomprimați parțial; - precomprimați 1 1 5 După numărul de tronsoane: - cu un tronson; - cu două sau mai multe tronsoane 2 Referințe normative 5 Domeniul de fabricare, de utilizare a stîlpilor, precum și condițiile de mediu sînt cele reglementate prin următoarele: SR EN 197-1:2011, Ciment Partea 1 Compoziție, specificații și criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale SR EN 206-1:2002, Beton - Partea 1: Specificație, performanță, producție și conformitate CP 012/1-2007 - Cod de practică pentru producerea betonului SR 13510:2006, Beton Partea 1: Specificație, performanță, producție și conformitate Document național de aplicare a SR EN 206-1 SR 13510:2006/C91:2008, Beton Partea 1: Specificație, performanță, producție și conformitate Document național de aplicare a SR EN 206-1 SR 13510:2006/A1:2012, Beton Partea 1: Specificație, performanță, producție și conformitate Document național de aplicare a SR EN 206-1 SR EN 934-2+A1:2012, Aditivi pentru beton, mortar si pastă Partea 2: Aditivi pentru beton Definiții, condiții, conformitate, marcare și etichetare SR EN 1008:2003, Apa de preparare pentru beton Specificații pentru prelevare, încercare și evaluare a aptitudinii de utilizare, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apă de preparare pentru beton SR EN 1992-1-1:2004, Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri SR EN 10058:2004, Oțel laminat la cald pentru utilizări generale Dimensiuni și toleranțe la dimensiuni și la formă SR EN 12620+A1:2008, Agregate pentru beton SR EN 12843:2005, Produse prefabricate de beton Stâlpi 2 SR EN 13369:2004, Reguli comune pentru produsele prefabricate de beton SR EN 50423-1:2005, Linii electrice aeriene mai mari de 1 kV c a până la 45 kV c a Partea 1: Prescripții generale Specificații comune SR EN 50341-1:2003, Linii electrice aeriene mai mari de 45 kV, curent alternativ Partea 1: Prescripții generale Specificații comune SR EN 50341-1:2003/A1:2010, Linii electrice aeriene mai mari de 45 kV, tensiune alternativă Partea 1: Prescripții generale Specificații comune SR 438-1:2012, Produse de oțel pentru armarea betonului Partea 1: Oțel beton laminat la cald Mărci și condiții tehnice de calitate SR 438-2:2012, Produse de oțel pentru armarea betonului Partea 2: Sârmă rotundă trefilată SR 438-3:2012, Produse de oțel pentru armarea betonului Partea 3: Plase sudate SR 438-4:2012, Produse de oțel pentru armarea betonului Partea 4: Sârmă cu profil periodic obținută prin deformare plastică la rece STAS 6482/3-80, Sârmă de oțel și produse din sârmă pentru beton precomprimat Sârmă amprentată STAS 6482/4-80, Sârmă din oțel și produse din sârmă pentru beton precomprimat Toroane STAS 7721-90, Tipare metalice pentru elemente prefabricate din beton, beton armat și beton precomprimat Condiții tehnice de calitate 3 Termeni și definiții Se aplică termenii și definițiile prezentate în standardele SR EN 12843, SR 2970 și SR EN 13369 4 Condiții tehnice 5 4 1 Materiale Materialele trebuie să corespundă prevederilor din SR EN 12843, SR 2970 și SR EN 13369 și următoarelor prevederi: 4 1 1 Beton Betonul trebuie să corespundă cerințelor din CP 012/1-2007, SR EN 206-1 și SR 13510 4 1 2 Materialele componente ale betonului Cimentul trebuie să corespundă cerințelor din SR EN 197-1, agregatele trebuie să corespundă cerințelor din SR EN 12620+A1, aditivii pentru beton trebuie să corespundă cerințelor din SR EN 9342, iar apa trebuie corespundă cerințelor din SR EN 1008 4 1 3 Oțel pentru beton armat Oțelul beton utilizat trebuie să îndeplinească cerințele din următoarele standarde: SR 438/1, SR 438/2, SR 438-3, SR 438-4 și SR EN 10058 Se interzice utilizarea oțelului beton tip OB 37 la armarea longitudinală de rezistență 4 1 4 Oțel pentru beton precomprimat Oțelul pentru beton precomprimat trebuie să îndeplinească cerințele din STAS 6482/3 și STAS 6482/4 3 4 1 5 Piese înglobate și conectori Protecția împotriva coroziunii a părților aparente ale pieselor metalice înglobate trebuie asigurată prin acoperiri metalice cu zinc Grosimea minimă a stratului de zinc este 80 pm 4 2 Producție La fabricarea betonului și formarea stâlpilor se aplică regulile din SR EN 12843 și SR EN 13369 Pentru stîlpii din beton armat clasa de beton trebuie să fie mai mare de C30/37 iar pentru stîlpii de beton precomprimat și parțial precomprimat clasa betonului trebuie să fie mai mare de C35/45 Pentru betonul întărit și armături se aplică regulile din SR EN 12843 și SR EN 13369 4 3 Cerințe referitoare la produsele finite 4 3 1 Geometrie Secțiunea stâlpilor din beton pentru linii electrice aeriene poate fi: - inelară; - dreptunghiulară și/sau trapezoidală Golul de la partea superioară a stâlpilor centrifugați trebuie să fie închis etanș iar această etanșare va trebui să reziste pe întreaga durată de viață a stîlpului Stâlpii sunt prevăzuți cu goluri la partea superioară pentru prinderea componentelor (console, vârfare etc ) Formarea golului poate fi realizată prin folosirea unor țevi din material plastic sau oțel În cazul folosirii țevilor din oțel acestea vor fi protejate împotriva coroziunii fie prin acoperiri metalice cu zinc fie prin acoperire cu pelicule de vopsea bogată în zinc Toate golurile pentru prinderea consolelor vor fi închise de către producător cu dopuri din material plastic, urmînd ca la montarea consolelor să fie scoase doar dopurile corespunzătoare 4 STÂLPI DIN BETON ARMAT TIP SC SAU SCP BORNA 0 E LEGARE L A PAMANT BORNA OE LEGARE LA , PAMANT / Dimensiunile stâlpilor centrifugați, din beton armat tip SC folosiți în SC Electrica SA sunt: Tabel 1 CARACTERISTICI Înălțime Dimensiune vârf Dimensiune bază Borne de legare la pământ Distanțe găuri Simbol H d D C1 C2 C3 P1 P2 P3 P4 P5 UM m cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm TIPUL STALPULUI SC 10001 10 00 15 00 25 00 10 145 240 10 25 25 25 50 SC 10002 10 00 24 00 34 00 10 145 240 10 25 25 25 50 SC 10005 10 00 26 00 41 00 10 145 190 10 25 25 25 50 SC 15006 12 00 24 00 36 00 35 130 270 20 25 25 - - SC 15007 14 00 24 00 38 00 35 130 280 20 25 - - - SC 15014-10 5 10 50 34 25 50 00 35 130 250 20 25 - - - SC 15014 12 00 32 00 50 00 35 130 250 20 25 - - - SC 15015 14 00 32 00 53 00 35 130 270 20 25 - - - SC 12-2200 12 00 44 00 62 00 65 179 220 36 150 *28 - - SC 12-3100 12 00 56 00 74 00 65 179 220 36 150 *28 - - SC 18-1300 18 00 44 00 74 00 60 90 300 36 150 *28 - - * Cota se refera la tevile pentru fixarea ancorelor Avînd în vedere condițiile impuse pentru proiectare de către standardele SR 2970, SR EN 12843 și SR EN 13369 și cerința de durabilitate de 40 de ani dimensiunea la vîrf (d) și dimensiunea la bază (D) pot fi diferite față de cele din tabelul 1 Valorile dimensiunilor la vîrf respectiv bază diferite de cele din tabelul 1 vor fi acceptate doar dacă au fost confirmate și acceptate de către SC Electrica SA în cadrul procesului de validare Dimensiunile stâlpilor centrifugați, din beton armat precomprimat tip SCP folosiți în SC Electrica SA sunt: Tabel 2 CARACTERISTICI Înălțime Dimensiune vârf Dimensiune bază Borne de legare la pământ Distanțe găuri Simbol H d D C1 C2 C3 P1 P2 P3 P4 P5 UM m cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm TIPUL STALPULUI SCP 10001 10 00 15 00 25 00 10 145 240 10 25 25 25 50 SCP 10002 10 00 24 00 34 00 10 145 240 10 25 25 25 50 SCP 10005 10 00 26 00 41 00 10 145 190 10 25 25 25 50 SCP 15006 12 00 24 00 36 00 35 130 270 20 25 25 - - SCP 15007 14 00 24 00 38 00 35 130 280 20 25 - - - SCP 15014 12 00 32 00 50 00 35 130 250 20 25 - - - SCP 15015 14 00 32 00 53 00 35 130 270 20 25 - - - Avînd în vedere condițiile impuse pentru proiectare de către standardele SR 2970, SR EN 12843 și SR EN 13369 și cerința de durabilitate de 40 de ani dimensiunea la vîrf (d) și dimensiunea la bază (D) pot fi diferite față de cele din tabelul 2 Valorile dimensiunilor la vîrf respectiv bază diferite de cele din tabelul 1 vor fi acceptate doar dacă au fost confirmate și acceptate de către SC Electrica SA în cadrul procesului de validare 6 STÂLPI DIN BETON ARMAT VIBRAȚI - PRECOMPRIMATI BORNA DE LEGARE l A PAMANT BORNA PE PAMANT 7 Dimensiunile stâlpilor vibrați, din beton armat precomprimat tip SE folosiți în SC Electrica SA sunt: Tabe1 3 CARACTERISTICI Tip stalp Simbol UM SE 4T SE 5T SE 6T SE 7T SE 8T SE 9T SE 10T SE 11T Înălțime H m 10 00 11 20 12,00 14 00 12 00 14,00 10 00 10 00 Dimensiuni vârf a1 cm 14 23 18 10 23,80 23 80 28 50 28 50 23 75 28 52 a2 cm 15 77 19 90 26,20 26 20 31 50 31 50 26 25 31 48 b cm 15 19 25 25 30 30 25 30 Dimensiune bază A1 cm 31 30 43 70 63 30 63 30 70 15 77,5 51 90 63 50 A2 cm 33 70 46 30 66 70 66 70 74 85 82,5 55 10 67 50 B cm 23 50 27 50 35 00 35 00 47 00 50 00 32 00 43 50 Borne de legare la pământ C1 cm 4 5 40 70 70 70 70 5 5 C2 cm 250 240 200 240 225 230 210 210 C3 cm - 75 - - - - - - Distanțe găuri P1 dir prin cm 10 - - - - - 7 7 dir sec cm - - - - - - 14 14 P2 dir prin cm 25 - - - - - 30 30 dir sec cm - - - - - - 30 30 P3 dir prin cm 25 - - - - - 30 25 dir sec cm - - - - - - 30 25 P4 dir prin cm 25 - - - - - - 25 dir sec cm - - - - - - - 25 P5 dir prin cm 50 - - - - - - 50 dir sec cm - - - - - - - 50 Avînd în vedere condițiile impuse pentru proiectare de către standardele SR 2970, SR EN 12843 și SR EN 13369 și cerința de durabilitate de 40 de ani dimensiunile la vîrf (a1, a2, b) și dimensiunile la bază (A1, A2, B) pot fi diferite față de cele din tabelul 3 Valorile dimensiunilor la vîrf respectiv bază diferite de cele din tabelul 1 vor fi acceptate doar dacă au fost confirmate și acceptate de către SC Electrica SA în cadrul procesului de validare La stîlpii SE 4T, SE 10T și, SE 11T este acceptată înlocuirea platbandei existente la partea superioară a stîlpilor iar atunci, pe lungimea stîlpului vor fi trei prize de legare la pămînt, montate pe fața liberă a stîlpului din tipar și anume: la bază (poziția existentă), la distanța de 2 metri măsurată de la vîrful stîlpului și la distanța de 0,1 metri măsurată de la vărful stîlpului 8 4 3 1 1 Abateri admise la fabricație Dimensiunile stâlpilor și componentelor acestora trebuie să fie conform documentației de proiectare și condițiilor din prezentul standard Abaterile limită la dimensiunile stâlpilor, stabilite prin proiecte conform tabelelor 1, 2 și 3, componentelor acestora și pieselor înglobate sunt conform tabelului 4 Tabelul 4 Nr crt Denumirea caracteristicii Abateri limită 1 Dimensiunile exterioare ale secțiunii (diametrul sau dimensiunea cea mai mică a secțiunii transversale exterioare) 300 mm + 10 mm - 5 mm 2 Lungime, L, pentru: stâlpi cu L = 7,00 12,00 m stâlpi cu L > 12,00 m ± 20 mm ± 30 mm 3 Grosimea peretelui, g, pentru diametrul sau mărimea laturilor secțiunii transversale: 300 mm + 8 mm - 3 mm 4 Rectilinitate ± 0,3 % din lungimea totală a elementului 5 Masa stâlpului, % din masa nominală + 10 % - 5 % 9 4 3 2 Aspectul suprafeței Aspectul suprafeței stâlpilor trebuie să satisfacă cerințele din SR EN 12843, SR EN 13369 și tabelul 5 Tabelul 5 Nr crt Denumirea defectului Condiții pentru stâlpii din: Beton armat Beton precomprimat și parțial precomprimat 1 Armătură aparentă de rezistență și constructivă Nu se admite 2 Știrbituri ale muchiilor, cu lungimea maximă de 50 mm și adâncimea maximă de 5 mm pe un stâlp, număr maxim 3 3 Fisuri cu deschiderea fisură, în mm, maximum: în tălpi sau în peretele stâlpului 0,2 Nu se admit în lungul armăturilor de rezistență Nu se admit 4 Segregări locale având adâncimea maximă de 10 mm, număr maxim 3 5 Lipsuri de turnare la rosturile de îmbinare ale tiparelor Nu se admit 6 Denivelări locale cu adâncimea de 2 5 mm și dimensiunea maximă în plan de 25 mm, număr maxim max 3 7 Desprinderi de beton în interiorul stâlpilor Nu se admit Depuneri de ciment, nisip, argilă etc: în interiorul stâlpilor centrifugați, % față de volumul total de beton 5 la îmbinarea tronsoanelor Nu se admit 9 Abateri limită la poziționarea țevilor, a piulițelor sau altor piese metalice, care fac parte integrantă din stâlp, față de cotele indicate în proiect, maxim: în lungul stâlpului, mm ± 10 transversale secțiunii, mm ± 10 la înclinarea piesei, mm/m ± 10 10 Depuneri de beton în orificiile simple sau filetate ale elementelor de legare la pământ sau de fixare a echipamentului Nu se admit 11 Bavuri ale muchiilor cu lungimea de maxim 50 mm și înălțimea de maxim 5 mm la un stâlp, număr maxim 3 10 4 3 3 Rezistență mecanică Se aplică prevederile de la 4 3 3 din SR 2970, SR EN 12843 și SR EN 13369 Caracteristicile mecanice ale stâlpilor centrifugați, din beton armat tip SC folosiți în SC Electrica SA sunt: Tabel 6 CARACTERISTICI TIPUL STALPULUI Simbol UM SC 10001 SC 10002 SC 10005 SC 15006 SC 15007 SC 15014-10 5 SC 15014 SC 15015 SC 12-2200 SC 12-3100 SC 18-1300 Moment exp normat Mexpnor daNm 1271 3675 8844 4232 4389 13077 13077 15836 23874 34009 21740 Moment de calcul Mcal daNm 1652 4778 11497 5502 5706 17000 17000 20587 31036 44212 28262 Valorile caracteristicilor mecanice din tabelul 6 sunt valori minime Valorile rezultate din proiectarea conform condițiilor impuse pentru proiectare de către standardele SR 2970, SR EN 12843 și SR EN 13369 pot fi mai mari Caracteristicile mecanice ale stâlpilor centrifugați, din beton armat precomprimat tip SCP folosiți în SC Electrica SA sunt: Tabel 7 CARACTERISTICI TIPUL STALPULUI Simbol UM SCP 10001 SCP 10002 SCP 10005 SCP 15006 SCP 15007 SCP 15014 SCP 15015 Moment exp normat Mexpnor daNm 1271 3675 8844 4232 4389 13077 15836 Moment de calcul Mcal daNm 1652 4778 11497 5502 5706 17000 20587 Valorile caracteristicilor mecanice din tabelul 7 sunt valori minime Valorile rezultate din proiectarea conform condițiilor impuse pentru proiectare de către standardele SR 2970, SR EN 12843 și SR EN 13369 pot fi mai mari Caracteristicile mecanice ale stâlpilor vibrați, din beton armat precomprimat tip SE folosiți în SC Electrica SA sunt: Tabel 8 CARACTERISTICI Tip stalp Simbol UM SE 4T SE 5T SE 6T SE 7T SE 8T SE 9T SE 10T SE 11T Moment exp normat dir principala daNm 2171 4189 10523 11770 19100 21523 6988 13638 dir secundara daNm 1045 1285 3473 3885 5465 7145 2719 5547 Moment de calcul dir principala daNm 2822 5446 13680 15301 24830 27980 9084 17729 dir secundara daNm 1359 1671 4515 5051 7105 9289 3535 7211 Valorile caracteristicilor mecanice din tabelul 8 sunt valori minime Valorile rezultate din proiectarea conform condițiilor impuse pentru proiectare de către standardele SR 2970, SR EN 12843 și SR EN 13369 pot fi mai mari 11 4 3 4 Durabilitate Se aplică prevederile de la 4 3 4 din SR 2970, SR EN 12843 și SR EN 13369 Durata de viață preconizată a stîlpilor din beton pentru LEA este de cel puțin 40 de ani Condiția de durată de viață preconizată de 40 de ani se aplică închiderii etanșe a golului de la partea superioară a stâlpilor centrifugați, plăcuțelor de identificare și prinderii acestora de stîlp precum și tuturor pieselor înglobate și conectorilor 4 3 4 1 Acoperirea armăturilor Se aplică prevederile de la 4 3 4 1 din SR 2970, SR EN 12843 și SR EN 13369 Acoperirea cu beton a armăturilor va fi dimensionată pentru o durata de viață preconizată a stîlpilor din beton pentru LEA este de cel puțin 40 de ani Cordonul instalației de legare la pămînt va fi înglobat în beton și va avea aceeași acoperire de beton ca armătura longitudinală 4 3 5 Dispoziții constructive Se aplică prevederile de la 4 3 5 din SR 2970 și 4 3 8 din SR EN 12843 Amplasarea cordonului instalației de legare în grosimea stîlpului nu se va face în exteriorul armăturii transversale 4 3 5 1 Armare Condițiile pentru armare sunt prevăzute în SR 2970 și SR EN 12843 Pentru stâlpii utilizați la liniile electrice aeriene se aplică și următoarele condiții specifice 4 3 5 1 1 Armătură longitudinală Numărul de bare longitudinale este de minimum 6 bare la stâlpii centrifugați, cu lungimea mai mare de 6 metri Diametrele minime: - 12 mm pentru stâlpii de beton armat; - 3 mm pentru stâlpii precomprimați cu toroane sau cu sârme împletite (lițe pentru beton precomprimat - LBP); - 5 mm pentru stâlpii precomprimați cu fire amprentate; - 8 mm PC52 sau PC60, armătură nepretensionată, pentru stâlpii din beton precomprimat parțial Înnădirea prin sudură a armăturilor longitudinale la stâlpii de beton armat se execută ținându-se seama de următoarele: - sudurile se fac prin petrecere, cu cordon dublu de sudură, conform STAS 10107/0-90; - nu se înnădesc armăturile în treimea inferioară a stâlpului; - o bară se înnădește o singură dată; - în aceeași secțiune transversală a stâlpului se pot înnădi maximum 25 la sută din bare; - înnădirile prin sudură se decalează între ele în lungul stâlpului la minimum 500 mm distanță; - înnădirile se execută numai prin sudură electrică; - armăturile preîntinse nu se înnădesc 4 3 5 1 2 Armătură transversală Se aplică 4 3 5 1 2 din SR 2970, 4 3 8 2 din SR EN 12843 și 9 5 3 din SR EN 1992-1-1 12 4 3 5 1 3 Distanța între bare Se aplică 4 3 5 1 3 din 2970, 4 3 8 1 din SR EN 12843 și 8 2 și 8 10 din SR EN 1992-1-1 Abaterea la distanțele dintre axele diferitelor armături longitudinale este de ± 3 mm Abaterea maximă admisă la distanța dintre etrieri și a pasului fretei este de ± 10 mm 4 3 5 1 4 Acoperire cu beton a armăturilor Grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturilor trebuie să îndeplinească cerințele din SR 2970, SR EN 12843 și SR EN 13369 Abaterea la grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturilor longitudinale și/sau transversale este de ± 3 mm Grosimea stratului de beton de acoperire prevăzută în SR 2970, SR EN 12843 și în SR EN 13369 trebuie majorată la proiectare, astfel încât să cuprindă și abaterile reale de execuție 4 3 5 1 5 Tensionarea și precomprimarea Tensionarea și precomprimarea trebuie să îndeplinească cerințele din SR EN 13369 Se aplică următoarele articole din SR EN 13369: - pentru efortul de tensiune inițial: 4 2 3 2 1 - pentru exactitatea tensionării: 4 2 3 2 2 Se aplică exactitatea de ± 4% - pentru lunecarea armăturilor preîntinse la transfer: 4 2 3 2 4 4 3 5 1 6 Instalația de punere la pământ Se aplică 4 3 5 1 6 și 4 3 9 din EN 12843 Nu trebuie utilizată armătura longitudinală de rezistență pentru instalația de punere la pământ 5 Metode de încercare Se aplică pct 5 din SR 2970 și următoarele: Pentru încercări trebuie îndeplinite următoarele cerințe: 5 1 Încercare la încovoiere în fază elastică și în stare ultimă de rupere - fixarea stâlpului în dispozitivul de încercare să se facă astfel ca acțiunea forțelor și comportarea elementului să corespundă condițiilor de calcul și de exploatare; - schema de aplicare a încărcării pe stâlp să corespundă cu cea luată în considerare la proiectarea lui; - încărcarea să poată fi aplicată în trepte și să poată produce solicitarea la starea limită de exploatare normală (faza elastică) și solicitarea la starea limită de rupere a stâlpului 5 1 1 Încercarea la încovoiere în etapa I (faza elastică) Se aplică 5 5 2 2 din SR EN 12843 și următoarele: - se aplică încărcarea cel puțin în trei trepte până la atingerea solicitării corespunzătoare stării limită de exploatare normală; - se menține constantă încărcarea până la stabilizarea deformațiilor astfel: pentru fiecare treaptă se menține constantă încărcarea minimum 5 min, iar pentru ultima treaptă se menține constantă încărcarea minimum 15 min; 13 - se măsoară săgețile și deschiderea fisurilor la fiecare treaptă de încercare, în condițiile prevăzute la 5 5 2 1 din SR EN 12843; - se descarcă stâlpul și se măsoară săgeata remanentă în condițiile de la 5 5 2 1 din SR EN 12843 Parametrii care se urmăresc la efectuarea acestei încercări sunt: - deschiderea maximă a fisurilor, afc; - sarcina pentru care apare prima fisură transversală, pentru stâlpii precomprimați; - săgeata remanentă 5 1 2 Încercarea la încovoiere în stare ultimă de rupere Se aplică prevederile de la 5 5 2 2 din SR EN 12843 și următoarele: - se efectuează încercarea în fază elastică conform 5 1 din acest standard; - se încarcă stâlpul în minimum șapte trepte până la rupere Parametrii care se urmăresc pentru efectuarea acestei încercări sunt: - deschiderea fisurilor afc rezultate din încercarea în fază elastică și ale fisurilor noi apărute; - sarcina pentru care apare prima fisură transversală pentru stâlpii precomprimați; - săgețile în toate treptele și săgeata înainte de rupere 5 1 3 Interpretarea rezultatelor 5 1 3 1 Cerințe privind încercările la încovoiere la stâlpi de beton armat în fază elastică și în fază de rupere Încercarea în fază elastică, până la sarcina de exploatare: - deschiderea fisurilor trebuie să fie mai mică sau egală cu 0,2 mm; - săgeata stâlpului fc (corespunzatoare sarcinii de exploatare) trebuie să corespundă prevederilor proiectului, cu abatere de maximum ±30 % și nu va depăși valoarea de 0,025H (H înălțimea stîlpului) Pentru încercarea la încovoiere în stare ultimă de rupere, sub acțiunea sarcinilor limită trebuie să se respecte relația: Sr > ce x Se în care: Sr - solicitarea la rupere măsurată la limitele de la 5 1 3 3, în newtoni; Se - solicitarea la starea limită de exploatare, în newtoni; ce - coeficient de securitate având următoarele valori, în funcție de regimul de funcționare a stâlpului: - în regim normal de funcționare: - când cedarea are loc în armătura întinsă (curgere): ce = 1,6 - când cedarea are loc prin betonul comprimat: ce = 1,8 - în regim de avarie: - când cedarea are loc în armătura întinsă (curgere): ce = 1,4 - când cedarea are loc prin betonul comprimat: ce = 1,8 5 1 3 2 Cerințe privind stâlpii precomprimați și precomprimați parțial Încercarea în fază elastică, până la sarcina de exploatare: 14 - deschiderea fisurilor de control afc trebuie să fie c x Scp în care: Sr solicitarea la rupere măsurată la limitele de la 5 1 3 3, în newtoni; Scp solicitarea la starea limită de rezistență, determinată cu rezistențele de calcul, conform STAS 10107/0-90 (capacitatea portantă), în newtoni; c coeficient al rezervei de capacitate portantă, față de starea limită de rezistență, având următoarele valori în funcție de regimul de funcționare al stâlpului: - în regim normal de funcționare: - când cedarea are loc în armătura întinsă (curgere): c = 1,4 - când cedarea are loc prin betonul comprimat: c = 1,5 - în regim de avarie: c = 1,4 indiferent de locul unde se produce cedarea 5 1 3 3 Mărimea încărcării care conduce la epuizarea capacității portante (atât pentru stilpii armați cât si pentru cei precomprimați sau precomprimați parțial) este determinată de situațiile următoare: - fisura cea mai deschisă depășește 2 mm; - săgeata elementului depășește valoarea raportului Lc/35 (unde Lc este lungimea de calcul la încovoiere a stâlpului); - cedează zonele de reazem ale stâlpului prin fisuri înclinate, se smulg armăturile longitudinale sau se produce strivirea locală a betonului; - se produce ruperea fizică a elementului prin cedarea betonului în zona comprimată sau prin ruperea armăturii longitudinale întinse 5 1 3 4 Verificarea grosimii stratului de acoperire cu beton a armăturilor se face: - pe stâlpii încercați la rupere prin măsurare directă; - pe stîlpii din depozit cu metode nedistructive, conform 5 4 din SR EN 12843 5 1 3 5 Verificarea instalației de punere la pământ se face prin măsurarea rezistenței ohmice Valoarea rezistenței electrice trebuie să fie zero sau apropiată de 0 Se verifică dacă piesele înglobate sunt protejate împotriva coroziunii conform 4 1 5 din acest standard 5 2 Încercarea la torsiune Încercarea la torsiune trebuie să corespundă cerințelor din SR EN 12843 6 Evaluarea conformității și criterii de conformitate Se aplică 6 din SR 2970, 6 1, 6 2 și 6 3 conform SR EN 12843 și SR EN 13369 SC Electrica SA nu achiziționează decît stîlpi certificați, conform conform prevederilor legale privind introducerea pe piață a materialelor și produselor pentru construcții 15 Încercarea stâlpilor în mărime naturală până la rupere (încovoiere și torsiune) se va efectua la începerea producției și apoi la fiecare 2 ani Încercările în mărime naturală pînă la rupere se vor face numai în prezența reprezentanților SC Electrica SA Cu ocazia încercărilor periodice a stîlpilor (la fiecare 2 ani) se vor efectua măsurători pentru determinarea grosimii stratului de acoperire cu beton a armăturilor (metode nedistructive) pentru trei stîlpi din același tip aleși aleatoriu din deposit și de asemenea determinarea clasei betonului la un stîlp din fiecare tip ales aleatoriu din depozit (metode nedistructive) La controlul echipamentului, trebuie inclusă și verificarea tiparelor metalice autoportante, care trebuie să corespundă în general condițiilor din STAS 7721-90 pentru: - deformația longitudinală sub încărcare trebuie să fie mai mică decât cea prevăzută în proiect; - săgețile tiparului împreună cu betonul trebuie să fie mai mici decât 1/1500 din lungime; - perpendicularitatea între culeele de capăt ale tiparului și armăturile pretensionate să fie în limita a 900 ± 50; Culeele tiparului să nu fie deformate remanent, iar săgețile lor sub efortul forțelor de preîntindere să nu depășească limita de elasticitate Efortul maxim admis în culee este de 100 N/mm2 7 Marcare și etichetare Se aplică capitolul 7 al SR EN 12843 Plăcuța de identificare se va monta pe fiecare stâlp, în treimea superioară Plăcuța de identificare se va monta în treimea superioară a stîlpului Montajul plăcuței nu va afecta grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturilor Este interzisă folosirea aluminiului la confecționarea plăcuțelor de identificare Se trasează vizibil o linie orizontală la 4 metri de la baza stâlpului, pentru a folosi la stabilirea adâncimii de plantare a stâlpului 8 Documentație tehnică 8 1 Generalități Se aplică capitolul 8 al SR 2970, SR EN 12843 și al EN 13369 Dosarul tehnic depus la SC Electrica SA în vederea validării produselor va conține minim: ■ Memoriu tehnic ■ Standard de firma (specificație tehnică) ■ Fise tehnice pentru stilpi (inclusiv desene caracteristice + schema manipulare rezemare) ■ Diagrame de momente pentru stîlpi ■ Certificate de conformitate CE pentru produse ■ Rapoarte de încercare • Teme de încercare • Metodologie de încercare • Buletine de încercare (încovoiere + torsiune) cf SR EN 12843 și SR 2970 ■ Buletine de verificare metrologică a aparatelor folosite pentru încercări și/sau măsurători ■ Declarații de performanță pentru produse, emise de producător 16 ■ Fișe de masurători (inclusiv de continuitate electrică, grosime strat de acoperire, clasa betonului, etc ) ■ Fișe de fabricație ■ Fișe de pretensionare (după caz) ■ Declarații de performanță / Declaratii de conformitate pentru materiile prime folosite ■ Proces Verbal de Validare Toate documentațiile din dosarul tehnic vor fi redactate/traduse (dupa caz) în limba romana 8 2 Manipulare, depozitare și transport Se aplică paragraful 8 2 al SR EN 12843 8 2 1 Manipulare Manipularea se face mecanizat, cu dispozitive dotate cu cabluri care se înfășoară în jurul stâlpului centrifugat sau se prind de urechile prevăzute la stâlpii vibrați, conform schemei prevăzute în proiect Manipularea se face atunci când betonul a atins rezistența de manipulare sau transfer Nu este admisă manipularea prin târâre, rostogolire sau aruncare 8 2 2 Depozitare Depozitarea stâlpilor se face pe platforme plane, orizontale, în stive cu piese de același sortiment și din același lot de fabricație Rezemarea se face pe longrine și șipci de lemn, conform prevederilor din proiect Numărul stâlpilor de la baza stivei trebuie să fie de minimum patru bucăți, iar înălțimea stivei nu trebuie să depășească patru rânduri La suprapunerea rândurilor trebuie avut grijă ca șipcile de lemn să fie așezate pe aceeași verticală Stivele trebuie asigurate lateral, astfel încât stâlpii să nu se rostogolească și să provoace accidente 8 2 3 Livrare Livrarea stâlpilor se face pe loturi de fabricație, după recepția acestora și numai dacă rezistența betonului corespunde clasei prevăzute în documentația de fabricație (proiect) 8 2 4 Transport Transportul stâlpilor se face cu mijloace auto, cu vagoane de cale ferată sau alte mijloace adecvate Stâlpii se așează în mijlocul de transport în condițiile prevăzute la 8 2 2 Asigurarea stabilității stâlpilor în mijlocul de transport și în timpul transportului trebuie să se facă pe baza reglementărilor stabilite de unitatea care efectuează transportul 8 3 Trasabilitate Se aplică paragraful 8 2 din SR EN 12843 9 Garanții Fabricantul stâlpilor răspunde, potrivit obligațiilor legale, pentru viciile ascunse ale stâlpilor ivite intr-un interval de 10 ani de la livrarea acestora, precum și după împlinirea acestui termen, pe toata durata de viață preconizată, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării produselor 17 Societatea Comercială SPECIFICAȚIE TEHNICĂ 2 S T nr : 34 ELECTRICA S A Console metalice pentru linii electrice de medie tensiune Rev 0 1 2 București Data 2010 Nr pag : 20 CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 9 1 1 Obiect și domeniul de aplicare 2 1 2 Terminologie 2 1 3 Standarde, Normative 2 1 4 Clasificare 3 1 5 Durata de viață 3 1 6 Simbolizare 3 1 7 Cerințe constructive 4 1 8 Condiții de montaj 4 1 9 Marcarea 4 2 CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE 5 9 2 1 Formă, dimensiuni, materiale 5 2 2 Execuție și aspect 5 2 3 Acoperiri de protecție 6 2 4 Posibilități de montaj 6 2 5 Marcare 6 2 6 Caracteristici mecanice 6 3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII 6 9 3 1 Verificările de tip 6 3 2 Verificări de lot 7 3 3 Verificări periodice 7 4 METODE DE VERIFICARE 7 4 1 Verificarea formei, a dimensiunilor și materialelor 7 4 2 Verificarea execuției și aspectului 7 4 3 Verificarea acoperirilor de protecție 7 4 4 Verificarea posibilităților de montaj 7 4 5 Verificarea marcării 7 4 6 Verificarea caracteristicilor mecanice 7 5 LIVRARE , TRANSPORT, DEPOZITARE, DOCUMENTE 9 6 GARANȚII 9 9 Elaborat : ELECTRICA S A Biroul Tehnic - ing Mihai Voicu Data aprobării : Aviz CTS nr:848/03 08 2010 Data intrării în vigoare : 04 08 2010 1 GENERALITĂȚI î 1 1 Obiect și domeniul de aplicare Specificația tehnică stabilește condițiile de execuție pentru console metalice, ce echipează stâlpii liniilor electrice aeriene de medie tensiune 1 2 Terminologie Consolele metalice destinate liniilor electrice aeriene de medie tensiune au rolul de a susține conductoarele și izolatoarele deasupra solului, în diferite dispuneri impuse de condițiile tehnico - economice ale LEA Coronamentul este compus din una sau mai multe console, și are rolul de a realiza o anumită dispunere a conductoarelor atât din punct de vedere electric cât și mecanic 1 3 Standarde , Normative ■ SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008 ■ SR EN 1993-1- 8:2006/NB:2008 ■ SR EN 1993-1- 3:2007/NB:2008 ■ SR EN 10056-1:2000 ■ SR EN 26157-1-1999 ■ STAS 564 - 86 ■ SR EN 10058:2004 ■ STAS 7835/1 - 80 ■ STAS 7835/2 - 80 ■ STAS 7836/1 - 80 ■ STAS 7836/2 - 80 ■ STAS 10166/1 - 77 ■ STAS 10702/1 - 83 ■ SR EN 10025-1/2005 ■ SR EN ISO 1461:2009 - Eurocod 3: Proiectarea structurilor din oțel Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri Anexa națională - Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oțel Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor Anexă Națională - Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oțel Partea 1-3: Reguli generale Reguli suplimentare pentru elemente structurale și table formate la rece Anexa Națională - Corniere cu aripi egale și inegale din oțel pentru construcții Partea 1: Dimensiuni - Elemente de asamblare Defecte de suprafață Partea 1:Șuruburi parțial filetate, șuruburi complet filetate și prezoane de uz general - Oțel laminat la cald Oțel U - Oțel lat laminat la cald pentru utilizări generale Dimensiuni și toleranțe la dimensiuni și la formă - Profile din bandă de oțel formate la rece - Profile cornier cu aripi egale din oțel cu rezistența la - rupere peste 490 N/mm - Profile din bandă de oțel formate la rece - Profile U cu aripi egale din oțel cu rezistența la rupere - până la 490 N/mm2 - Profile din bandă de oțel formate la rece - Profile cornier cu aripi egale din oțel cu rezistența la rupere până la 490 N/mm2 - Profile din bandă de oțel formate la rece - Profile cornier cu aripi egale din oțel cu rezistența la rupere peste 490 N/mm2 - Protecția contra coroziunii a construcțiilor din oțel supraterane Pregătirea mecanică a suprafețelor - Protecția contra coroziunii a construcțiilor din oțel supraterane Acoperiri protectoare Condiții tehnice generale - Produse laminate la cald din oțeluri pentru construcții Partea 1: Condiții tehnice generale de livrare - Acoperiri termice de zinc pe piese fabricate din fontă și oțel Specificații și metode de încercare 2 - ■ SR EN 10163-1:2005 ■ SR ISO 2859-1:2009 ■ SR EN ISO 2082:2009 ■ SR HD 478 2 1 S1:2002 ■ SR EN ISO 4032-2002 ■ SR 7666-2:1994 ■ NTE 003/04/00 ■ PE 105/90 1 4 Clasificare 1 4 1 După funcția îndeplinită în linie : • console de susținere în aliniament și colț; • console de întindere în aliniament și colț ; • console de derivație ; • coronament deformabil : • coronament dezaxat ; • coronament compactizat 1 4 2 După numărul de circuite : • coronament simplu circuit ; • coronament dublu circuit - Condiții de livrare privind starea suprafeței tablelor, platbenzilor și profilelor de oțel laminate la cald Partea 1: Condiț^ii generale - Proceduri de eșantionare pentru inspecția prin atribute Partea 1: Scheme de eșantionare indexate după nivelul de calitate acceptabil (AQL) pentru inspecția lot cu lot - Acoperiri metalice și alte acoperiri anorganice Acoperiri electrochimice de zinc pe fontă sau oțel, cu tratament suplimentar - Clasificarea condițiilor de mediu Partea 2: Condiții de mediu prezente în natură Temperatură și umiditate - Piulițe hexagonale, stil 1 Grad A și B - Șaibe elastice Șaibe Grower - Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V - Metodologie pentru dimensionarea stâlpilor metalici ai LEA 1 4 3 După tipul izolatoarelor : • coronament pentru izolatoare suport (izolație rigidă) ; • coronament pentru izolatoare suspendate (lanțuri de izolatoare capă-tijă, izolatoare tija) 1 5 Durata de viață 9 - 40 de ani 1 6 Simbolizare Simbolizarea consolelor se realizează printr-un grup de litere și cifre urmate de simbolul stâlpului pentru care sunt dimensionate brățările (la varianta cu brățări) EXEMPLU: • CSO 1100 - SC 15006-120 _I 1 Tipul stâlpului 1 Distanța între faze Consolă de susținere orizontală • CIE 150 / 110 - SC 15007 -Tipul stâlpului -Lungimea deformării în cm Distanța între faze ■Consolă de susținere cu izolație elastică (deformabilă) 1 7 Cerințe constructive Consolele sunt realizate în conformitate cu proiectele ELECTRICA SA (RENEL - GTDEE ) astfel : Nr crt TIP CONSOLĂ S E M N I F I C A Ț I E PROIECT GTDEE 1 CSO 1100 consolă orizontală de susținere simplu circuit 686-3-1/1980 2 CSO 1385 consolă orizontală de susținere simplu circuit 686-3-1/1980 3 CIT 140 consolă orizontală de întindere simplu circuit 686-3-2/1979 4 CDzS consolă dezaxată de susținere simplu circuit 1081-5-1/1985 5 CDzI consolă dezaxată de întindere simplu circuit 1081-5-1/1985 6 CIE 150 consolă de susținere simplu circuit izolație elastică 686-3-9/1980 7 CDV 550 consolă orizontală de derivație simplu circuit 686-3-3/1980 8 CSS consolă orizontală d c de susținere superioară 955-2/1984 9 CSI consolă orizontală d c de susținere inferioară 955-2/1984 10 CIS consolă orizontală d c de întindere superioară 955-2/1984 11 CII consolă orizontală d c de întindere inferioară 955-2/1984 12 CDCS consolă de susținere izolație elastică dublu circuit 686-3-5/1981 13 CDCI consolă de întindere izolație elastică dublu circuit 686-3-6/1981 Execuția consolelor se va face în conformitate cu planurile Electrica SA cu respectarea standardelor de la pct 1 2 Orice modificare se va face cu acordul Electrica SA Consolele ce fac obiectul prezentei specificații se pot echipa cu izolatoare din ceramică, sticlă, cauciuc siliconic, e t c , în condițiile respectării sarcinilor mecanice și a distanțelor electrice impuse 1 8 Condiții de montaj ■ Locul de montaj : exterior ; ■ Altitudinea maximă 2000 m ; ■ Consolele LEA sunt supuse direct acțiunii factorilor meteorologici a căror intensitate sunt date în normativul NTE 003/04/00 • temperatura minimă -30 °c ; • temperatura maximă +40 °c ; • umiditatea relativă a aerului 100% ; 1 9 Marcarea Produsul se va marca în locul stabilit de proiect și va cuprinde : ■ tipul consolei ; ■ numele producătorului ; ■ data fabricației ; ■ felul materialului 4 2 CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE ? 2 1 Formă, dimensiuni, materiale 2 1 1 Forma, dimensiunile și materialele sunt în conformitate cu documentația de execuție (cerința beneficiarului) pct 1 6 2 1 2 Materialele utilizate la confecționarea consolelor sunt : - laminate din oțel calitatea OL 37 și OL 52, conform SR EN 10025-1/2005; - șuruburi grupa 5 6 ,piulițe, conform SR EN ISO 4032:2002 grupa 5, șaibe Grower conform SR 7666-2:1994 ’ 2 2 Execuție și aspect 2 2 1 Execuția consolelor se face prin operații tehnologice clasice : debitare, strunjire, găurire, îndoire, sudură etc 2 2 2 Reperele componente ale consolelor nu trebuie să prezinte deformări, tensiuni sau defecte interne, incluziuni de materiale străine care să influențeze negativ caracteristicile mecanice 2 2 3 Calitatea suprafețelor va fi în conformitate cu SR EN 10163-1:2005 2 2 4 Diametrele maxime ale găurilor vor fi astfel : Șurub Diametrul maxim Toleranță [mm] Plus Minus M 12 13 0 0,5 M 14 15 0 0,5 M 16 18 0 0,5 M 18 20 0 0,5 M 20 22 0 0,5 M 24 26 0 0,5 2 2 5 Găurile folosite la prinderea izolatoarelor se va face prin burghiere sau subpoansonare și apoi alezare 2 2 6 Indoirea se execută pe prese hidraulice cu acționare lentă și dispozitive adecvate Funcție de rază de îndoire, calitatea și dimensiunile materialului îndoirea se poate face la rece sau la cald astfel: a) la rece pentru urmatoarele valori ale razei de îndoire: - r > g, g- grosimea tablei - r >12h, h- înalțimea aripii la profilele U și I - r > 22b, b- lațimea aripii cornierului b) la cald, pentru valori ale razei de îndoire mai mici decât cele prezentate la pct "a' Încălzirea materialului în vederea îndoirii se va face la temperatura corespunzătoare mărcii de oțel respective, lent și fără întreruperi, astfel: S pentru corniere - de o parte și alta a liniei de îndoire pe o lungime egală cu lățimea aripii cornierului pe ambele laturi ale acestuia S pentru table - de o parte și alta a liniei de îndoire pe o lungime egala cu 50g (ggrosimea tablei) Răcirea materialelor se va face lent, în aer liber Nu se permite răcirea bruscă care să ducă la călirea materialului 2 2 7 Găurirea elementelor îndoite se va face numai după îndoire 2 2 8 Toleranțele de execuție ale reperelor consolelor trebuie să asigure interschimbabilitatea acestora 5 2 3 Acoperiri de protecție 2 3 1 Protecția anticorozivă (în situația în care nu se specifică în proiect) se realizează prin zincare termică, în conformitate cu SR EN 1461-2009, greutatea minimă a stratului de zinc fiind pe punct individual de 460 g/m2, iar pe media punctelor de 504 g/m2 2 3 2 Organele de asamblare se protejează anticorosiv prin zincare electrochimică, conform SR EN ISO 2082:2009, grosimea medie a zincului fiind de 13 Lim 2 3 3 Pentru zone poluate (agresive) protecția anticorozivă se va stabili de către beneficiar 2 4 Posibilități de montaj 2 4 1 Elementele componente ale consolelor asamblate prin intermediul organelor de asamblare, trebuie să permită un montaj corect fără forțări sau loviri 2 4 2 Preasamblarea se va face în fabrică și se va urmării : 2 corespondența cu proiectul a reperelor ce alcătuiesc produsul ; 2 suprapunerea liberă a reperelor în zona de îmbinare între ele ; 2 dimensiunile traverselor, montanților și diagonalelor ; 2 cotele de gabarit ; 2 liniaritatea barelor (se admite o abatere de liniaritate de 1mm/1000 mm) ; 2 diametrul găurilor ; 2 diametrul șuruburilor și corespondența cu proiectul ; 2 corespondența găurilor la îmbinări 2 5 Marcare 2 5 1 Reperele consolelor vor fi marcate cu codurile din proiect, lizibile după zincare 2 5 2 Codurile vor avea o înălțime minimă de 12 mm Marcarea se va face înainte de zincarea elementelor 2 5 3 Marcajul se face de așa natură încât să nu poată fi acoperit prin asamblare 2 6 Caracteristici mecanice 2 6 1 Consolele trebuie să reziste la eforturile la care au fost dimensionate (anexa 1) 2 6 2 Consolele au fost dimensionate în concordanță cu gama de stâlpi utilizați la medie tensiune Din acest motiv s-a diversificat foarte mult gama consolelor de același tip 2 6 3 Pentru a se preîntâmpina oprirea fluxului tehnologic din motive de material, consolele au fost concepute în mai multe variante de profile și oțeluri, cu păstrarea dimensiunilor și a eforturilor impuse la proiectare 2 6 4 Consolele au fost astfel concepute încât să permită o asamblare rapidă prin șuruburi la locul de montaj, cu repere cât mai puține 2 6 5 Consolele acoperă întreaga gamă de stâlpi de medie tensiune: SE 5T, SE 6 TM, SE 7TM, SE 8TM, SE 9TM,SC 15006-92,SC 15006-120,SC 15007, SC 15014,SC 15015, SC 12-2200, SC 12-3100 3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII 3 1 Consolele metalice sunt supuse verificărilor de tip, de lot și periodice 3 2 Verificări de tip se efectuează la asimilarea în fabricație a produsului, pe parcursul fabricației ori de câte ori se modifică materialele sau tehnologia de fabricație și se fac în succesiunea prezentată în tabelul 1 Dacă o singură condiție tehnică nu este îndeplinită se iau măsuri pentru eliminarea cauzelor, iar verificările se repetă 3 3 Verificări de lot se fac prin control statistic în conformitate cu SR ISO 2859- 1:2009 , plan simplu control normal și se execută în succesiunea prezentată în tabelul 1 6 - 3 4 Verificările periodice se fac cel puțin odată la 5 ani în condițiile verificărilor de tip Nr crt Denumirea verificării Condiția tehnică Metoda de verificare Verificare de tip de lot periodică 1 Verificarea formei, dimensiuni și materiale 2 1 4 1 x x x 2 Verificarea execuției și aspectului 2 2 4 2 x x x 3 Verificarea acoperirilor de protecție 2 3 4 3 x x x 4 Verificarea posibilităților de montaj 2 4 4 4 x - x 5 Verificarea marcării 2 5 4 5 x x x 6 Verificarea caracteristicilor mecanice 2 6 4 6 x - x 4 METODE DE VERIFICARE 4 1 Verificarea formei, a dimensiunilor și materialelor 4 1 1 Verificarea formei se face cu mijloace de măsură obișnuite de măsurat (șublere, rigle, lere, etc) și prin examinare vizuală 4 1 2 Verificarea liniarității barelor se face pe două puncte la capetele reperului la circa 100 mm de capăt și un punct în aproximativ centrul reperului 4 1 3 Verificarea calității materialelor utilizate la executarea consolelor se face pe baza certificatelor de calitate elaborate de furnizorul de materiale sau de laboratoare specializate Fabricantul poate face și verificări proprii prin analize conform standarderelor de materiale în vigoare, dar nu poate emite certificate de calitate pentru materiale, fără a fi atestat în acest sens 4 2 Verificarea execuției și aspectului se face prin observare vizuală 4 3 Verificarea acoperirilor de protecție se face în conformitate cu SR EN ISO 1461:2009 4 4 Verificarea posibilităților de montaj se face prin asamblarea consolei în conformitate cu proiectul de execuție, observând poziționarea corectă a găurilor la suprapunerea diagonalelor pe traverse, etc 4 5 Verificarea marcării se face vizual Marcajul trebuie să fie rezistent în timp 4 6 Verificarea caracteristicilor mecanice 4 6 1 Verificarea caracteristicilor mecanice se face în poligonul de încercare, modelând funcționarea reală din exploatare a consolelor, numai pentru consolele ale căror proiecte nu aparțin SC Electrica SA (dar sunt avizate de SC Electrica SA) 4 6 2 Încercarea în regim normal se face în treptele de valori reprezentând 0,5 ; 0,75 ; 0,9 ; 1,0 din valoarea efortului nominal Încercările se vor face mărind sarcina continuu, fără șocuri, până la obținerea valorii corespunzătoare treptei respective Se menține încărcarea 1 minut și se notează eventualele deformații, iar pe ultima treaptă se menține încărcarea 5 minute Consola se descarcă de efort si se măsoară eventualele deformații remanente 4 6 3 Eforturile nominale la care se testează consolele se determină astfel : - sarcina nominală (normată) verticală Gn se obține prin împărțirea valori G (în anexa 1, în funcție de tipul consolei și a variantei constructive, sunt date eforturile maxime admise pe cele trei direcții : G-efort vertical, V-efort orizontal și T-efort axial) cu coeficientul de calcul (reglementat de NTE 003/04/00) egal cu 1,8 ; 7 - - sarcinile nominale (normate) Vn și Tn se obțin prin împărțirea valorilor V și T cu coeficientul de calcul egal cu 1,3 Exemplu : CSO 1100 ( Traversă -U 80x50x3 , Montant - L 63x63x6 ) Nr crt Treapta Eforturi în consolă [daN] Depl asare Timp minute Observații G V T X Y 1 0,50 106 73 60 1 2 0,75 158 110 90 1 3 0,90 190 132 108 1 4 1,00 211 146 120 5 4 6 4 Încercarea la rupere se face, după încercarea în regim normal, în condițiile similare acesteia până la valoarea treptei unu După atingerea acestei trepte se mărește sarcina continuu cu valori cuprinse între 0,05 - 0,2 din sarcina nominală până la ruperea consolei Nr crt Treapta Eforturi în consolă [daN] Depl asare Timp minute Observații G V T X Y 1 0,50 106 73 60 1 2 0,75 158 110 90 1 3 0,90 190 132 108 1 4 1,00 211 146 120 5 5 253 155 125 - 6 295 165 130 - 7 338 175 135 - 8 359 185 145 - 9 1,80 380 190 157 1 Rc 10 - 400 195 - - 11 - 420 200 - - 12 - 440 205 - - 13 - 460 210 - - 14 - 480 215 - - 15 - 500 220 - - 16 - 520 225 - - 17 - 540 230 - - 4 6 5 La consolele deformabile, de susținere (CIE 150-110) încercarea la rupere se va face pe direcția forței axiale (T) în schemă simplificată astfel : - se încarcă consola cu efort vertical Gn pe toate fazele ; - se încarcă consola treptat pe direcție axială (T) în faza din mijloc cu o forță maximă de trei ori T ; - în apropierea efortului axial maxim se urmărește cu atenție intrarea în regimul de plasticitate al materialului și se notează valoarea, după care se continuă încărcarea până la rupere 4 6 6 În cazul consolelor de întindere și terminale, din motive constructive, se consideră ruperea consolei la încercarea axială (T) la o forță de cel puțin 1,2 mai mare decât efortul maxim admis, chiar dacă consola nu s-a rupt Se specifică în buletinul de încercări , nu s-a produs ruperea consolei 8 V 4 6 7 Cu acordul beneficiarului și al proiectantului se poate utiliza testarea cu schemă simplificată, care constă în aplicarea unui număr redus de forțe de valoare maximă în punctele care determină încărcările cele mai deficitare ale consolei 5 LIVRARE, TRANSPORT, DEPOZITARE DOCUMENTE 5 1 Livrarea consolelor se face în pachete legate cu sârmă galvanizată, iar la cererea beneficiarului se pot folosi și alte metode de ambalare 5 2 Transportul se face cu orice mijloace de transport, care să nu permită deteriorarea produselor în timpul transportului 5 3 Depozitarea se face în exterior în locuri care nu rețin apa, sau în incinte lipsite de agenți corosivi 5 4 La livrare lotul de produse va fi însoțit de certificatul de calitate emis de firmă, care va conține următoarele : - denumirea produsului ; - numărul lotului și numărul produselor din lot ; - viza organului de calitate ; - marca de fabrică 6 GARANȚII 6 1 Termenul de garanție este de minim 12 luni de la livrare 9 CONSOLĂ CSO 1100 (Consolă de susținere orizontală 1100) Nr crt TRAVERSĂ MONTANT EFORT MAXIM (daN) - PROFIL STAS PROFIL STAS G V T OL 37 (Rc =2200 daN/cm2 ) 1 L 63x63x6 7836/1-80 L 63x63x6 7836/1-80 400 190 163 2 L 60x60x6 7836/1-80 L 60x60x6 7836/1-80 385 170 142 3 L 60x60x6 SR EN 10056-1 L 60x60x6 SR EN 10056-1 365 165 140 4 L 70x70x7 SR EN 10056-1 L 70x70x7 SR EN 10056-1 430 270 220 OL 52 (Re =3150 daN/cm2) 5 L 60x60x6 SR EN 10056-1 L 60x60x6 SR EN 10056-1 440 240 198 6 L 60x60x6 SR EN 10056-1 L 50x50x5 SR EN 10056-1 440 130 114 10 CONSOLĂ CSO 1385 (Consolă de susținere orizontală 1385) T Nr crt TRAVERSĂ MONTANT EFORT MAXIM (daN) - PROFIL STAS PROFIL STAS G V T OL 37 (Rc =2200 daN/cm2 ) 1 L 70x70x7 SR EN 10056-1 L 60x60x6 SR EN 10056-1 400 160 138 2 L 70x70x7 7836/1-80 L 60x60x6 7836/1-80 400 165 143 OL 52 (Rc =3150 daN/cm2) 3 L 70x70x7 SR EN 10056-1 L 60x60x6 SR EN 10056-1 460 240 198 11 CONSOLĂ CIT 140 (Consolă de întindere și terminală 140) Nr crt TRAVERSĂ MONTANT EFORT MAXIM (daN) - PROFIL STAS PROFIL STAS G V T OL 37 (Rc =2200 daN/cm2 ) 1 L 63x63x6 SR EN 10056-1 L 60x60x6 SR EN 10056-1 300 350 1500 2 L 70x70x7 7836/1-80 L 60x60x6 7836/1-80 300 350 1500 OL 52 (Rc =3150 daN/cm2) 3 L 60x60x6 SR EN 10056-1 L 60x60x6 SR EN 10056-1 330 350 1500 1? CONSOLĂ CDS (Consolă dezaxată de susținere) Nr crt TRAVERSĂ MONTANT EFORT MAXIM (daN) - PROFIL STAS PROFIL STAS G V T OL 37 (Re =2200 daN/cm2 ) 1 U 80x50x4 7835/1-80 L 50x50x4 7835/1-80 250 150 70 OL 52 (Rc =3150 daN/cm2) 3 U 80x50x4 7835/1-80 L 50x50x4 7835/1-80 320 180 100 13 CONSOLĂ CDI (Consolă dezaxată de întindere) Nr crt TRAVERSĂ MONTANT EFORT MAXIM (daN) - PROFIL STAS PROFIL STAS G V T OL 37 (Rc =2200 daN/cm2 ) 1 U 80x50x4 7835/1-80 L 60x60x6 7835/1-80 250 150 800 14 CONSOLĂ CIE (Consolă izolație elastica) Nr crt TRAVERSĂ MONTANT EFORT MAXIM (daN) - PROFIL STAS PROFIL STAS G V T OL 37 (Re =2200 daN/cm2 ) 1 L 70x70x7 SR EN 10056-1 L 70x70x7 SR EN 10056-1 300 110 86 2 L 70x70x7 SR EN 10056-1 L 80x80x8 SR EN 10056-1 300 150 129 3 L 80x80x8 SR EN 10056-1 L 80x80x8 SR EN 10056-1 350 150 129 4 L 70x70x7 7836/1-80 L 80x80x7 7836/1-80 320 145 118 5 L 80x80x7 7836/1-80 L 80x80x7 7836/1-80 370 145 118 OL 52 (Rc =3150 daN/cm2) 6 L 60x60x6 SR EN 10056-1 L 70x70x7 SR EN 10056-1 255 155 123 7 L 70x70x7 SR EN 10056-1 L 70x70x7 SR EN 10056-1 400 155 123 15 CONSOLĂ CDV 550 (Consolă de derivație) Nr crt TRAVERSĂ EFORT MAXIM (daN) PROFIL STAS G V T OL 37 (Rc =2200 daN/cm2) 1 L 60x60x6 7835/1-80 150 100 150 2 L 60x60x6 SR EN 10056-1 150 100 150 16 CONSOLĂ CSS,CSI (Consolă orizontală d c de susținere superioară și suținere inferioară) Nr crt TRAVERSĂ MONTANT EFORT MAXIM (daN) - PROFIL STAS PROFIL STAS G V T OL 37 (Re =2200 daN/cm2 ) 1 L 70x70x7 SR EN 10056-1 U 6,5 SR EN 10056-1 400 250 350 CONSOLĂ CSI Nr crt TRAVERSĂ MONTANT EFORT MAXIM (daN) - PROFIL STAS PROFIL STAS G V T OL 37 (Re =2200 daN/cm2 ) 1 L 70x70x7 SR EN 10056-1 L 70x70x7 SR EN 10056-1 400 250 145 17 V T G CONSOLĂ CIS, CII )Consolă orizontală d c de întindere superioară și inferioară) Nr crt TRAVERSĂ MONTANT EFORT MAXIM (daN) - PROFIL STAS PROFIL STAS G V T OL 52 (Rc =3 »150daN/cm2) 1 L 70x70x7 SR EN 10056-1 L 70x70x7 SR EN 10056-1 300 200 1000 18 CONSOLĂ CDCS (Păianjen) (Consolă de susținere izolație elastică dublu circuit) Nr crt TRAVERSĂ EFORT MAXIM (daN) PROFIL STAS G V T OL 37 (Rc =2200 daN/cm2) 1 U 10 564-86 200 200 116 2 U 8 564-86 315 195 87 3 U100x50x6 7835/1-80 190 190 107 4 U 80x60x5 7835/1-80 275 185 119 19 CONSOLĂ CDCI (Consolă de întindere izolație elastică dublu circuit) Nr crt TRAVERSĂ MONTANT EFORT MAXIM (daN) - PROFIL STAS PROFIL STAS G V T OL 52 (Rc =3 »150daN/cm2) 1 L 60x60x6 SR EN 10056-1 L 60x60x6 SR EN 10056-1 320 225 1250 20 Societatea Comercială SPECIFICAȚIE TEHNICĂ 2 S T nr : 36 ELECTRICA S A Mufe și papuci pentru joncționarea conductoarelor cablurilor de energie Rev 0 1 2 București Data 2010 Nr pag : 12 CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 1 9 1 1 Obiect și domeniul de aplicare 2 1 2 Terminologie 2 1 3 Standarde , Normative 3 1 4 Simbolizare 3 1 5 Durata de utilizare normată 4 1 6 Condiții de montaj 4 1 7 Marcarea 4 1 8 Indicatorii de fiabilitate probabilistic 4 2 CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE 4 9 2 1 Formă, dimensiuni 4 2 2 Materialele 4 2 3 Execuție și aspect 5 2 4 Condiții constructive 5 2 5 Caracteristici mecanice 6 2 6 Caracteristici electrice 6 2 7 Protecția contra coroziunii 7 3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII 7 9 3 1 Verificări de tip 7 3 2 Verificări de lot 7 3 3 Verificări periodice 8 4 METODE DE VERTFICARE 8 4 1 Verificarea formei și dimensiunilor 8 4 2 Verificarea materialelor 8 4 3 Verificarea execuției, aspectului, a condițiilor constructive și a marcării 8 4 4 Verificarea caracteristicilor electrice 9 4 6 Verificarea protecției anticorozive 10 5 MARCARE, AMBALARE, DOCUMENTE 11 5 1 Marcare 11 5 2 Ambalare 11 5 3 Documente de însoțire 11 6 GARANȚII 11 7 ANEXA 1 12 Elaborat : S C ELECTRICA SA Biroul Tehnic - ing Mihai Voicu Data aprobării : Aviz CTS : nr 863/31 08 2010 Data intrării în vigoare : 01 09 2010 1 GENERALITĂȚI 5 1 1 Obiect și domeniul de aplicare 1 1 1 Prezenta specificație stabilește condițiile tehnice, de execuție și metodele de încercare ale joncțiunilor (mufe, papuci, etc ) pentru conductoarele cablurilor din instalațiile electrice de distribuție Prevederile prezentei specificații se aplică la executarea, verificarea, încercarea, marcarea, conservarea, transportul, depozitarea și garanția joncțiunilor 1 1 2 Joncțiunile utilizate care fac obiectul prezentei specificații se utilizează la conductoarele din aluminiu, multifilare sau unifilare, compactizate sau necompactizate ale cablurilor de energie 1 2 Terminologie l 2 1 Joncțiune: porțiunea în care se realizează o legătură electrică în prelungire, în derivație și racordarea la bare sau bornele echipamentului electric a conductoarelor cablurilor de energie 1 2 2 Îmbinare în prelungire: îmbinare a conductoarelor cablurilor de energie prin care se realizează legătura electrică în prelungire a două extremități de conductoare 1 2 3 Îmbinare în derivație: îmbinare a conductoarelor cablurilor de energie prin care se realizează legătura electrică în derivație între o extremitate de conductor (numit conductor de derivație) și un punct intermediar al a1tui conduc tor (numit conductor principal) 1 2 4 Racord: joncțiune prin care conductoarele cablurilor de energie sînt legate electric 1a bare sau bornele echipamentului electric adiacent 1 2 5 Mufă de prelungire : piesă cu care se realizează îmbinarea în prelungire a conductoarelor cablurilor de energie 1 2 6 Mufă de derivație: piesă cu care se realizează îmbinarea în derivație a conductoarelor cablurilor de energie 1 2 7 Papuc și clemă: piese cu care se realizează racordarea la bare sau borne a conductoarelor cablurilor de energie 1 2 8 Curent de încărcare: curent alternativ de 50 Hz care, într-un timp prescris produce în conductorul joncțiunilor o încălzire prescrisă 1 2 9 Curent de stabilitate termică: curent alternativ cu amplitudine aproximativ constantă ,care o durată egală cu durata scurtcircuitului, produce aceeași cantitate de căldură ca și curentul de scurtcircuit ale cărui componente continuă și alternativă sînt variabile 1 2 10 Curent de măsură: curent continuu la care se face verificarea caracteristicilor electrice ale joncțiunilor 1 2 11 Forță de smulgere: valoarea solicitării ce acționează în direcția axei conductoarelor la care începe alunecarea sau desprinderea unui fir a1 conductorului din îmbinare 1 2 12 Rezistență la vibrații: condiție prin care joncțiunea suportă solicitarea la oscilații 2 mecanice într-un interval de timp impus, la o frecvență și amplitudine prescrise fără capacitatea de funcționare a acesteia 1 2 13 Supraîncălzire: diferența de temperatură dintre temperatura măsurată pe punctul cu temperatură ,maximă și cea măsurată pe conductor 1 3 Standarde , Normative ■ SR EN 61238-1:2004 ■ SR EN ISO 1461:2009 ■ SR EN ISO 2082:2009 ■ STAS 11111 - 86 ■ SR EN 22768-1/95 ■ SR EN 22768-2/95 ■ NTE 003/04/00 ■ SR CEI 61089:1996 ■ SR EN 754-7:2008 ■ SR EN 573-3:2009 ■ SR HD 478 2 1 S1:2002 ■ STAS 917-84 ■ SR EN ISO 1456:2010 ■ SR EN ISO 2082:2009 ■ SR EN ISO 4032-2002 ■ SR EN ISO 4014:2003 ■ SR ISO 2859-1:2009 - Conectoare presate și cu strângere mecanica pentru cablurile de energie cu tensiunea nominala până la 36 kV (Um = 42 kV) Partea 1: Metode de încercări și prescripții - Acoperiri termice de zinc pe piese fabricate din fontă și oțel Specificații și metode de încercare - Acoperiri metalice și alte acoperiri anorganice Acoperiri electrochimice de zinc pe fontă sau oțel, cu tratament suplimentar - Abateri limită pentru dimensiuni fără indicații de toleranță ale pieselor obținute prin tăiere, îndoire sau ambutisare - Toleranțe generale Partea 1 : Toleranțe pentru dimensiuni liniare și unghiulare fără indicarea toleranțelor individuale - Toleranțe generale Partea 2 : Toleranțe geometrice pentru elemente fără indicarea toleranțelor individuale - Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V - Conductoare pentru linii aeriene cu sârme rotunde, cablate în straturi concentrice - Aluminiu și aliaje de aluminiu Bare și țevi trase la rece Partea 7: Țevi fără sudură, toleranțe la dimensiuni și de formă - Aluminiu și aliaje de aluminiu Compoziția chimică și forma produselor obținute prin deformare plastică Partea 3: Compoziția chimică și forma produselor - Clasificarea condițiilor de mediu Partea 2: Condiții de mediu prezente în natură Temperatură și umiditate - Vaselină tehnică artificială - Acoperiri metalice și alte acoperiri anorganice Acoperiri electrochimice de nichel, nichel-crom, cupru-nichel și curpu-nichel-crom - Acoperiri metalice și alte acoperiri anorganice Acoperiri electrochimice de zinc pe fontă sau oțel, cu tratament suplimentar - Piulițe hexagonale, stil 1 Grad A și B - Șuruburi cu cap hexagonal parțial filetate Grade A și B - Proceduri de eșantionare pentru inspecția prin atribute Partea 1: Scheme de eșantionare indexate după nivelul de calitate acceptabil (AQL) pentru inspecția lot cu lot 1 4 Simbolizare Pentru simbolizarea papucilor se folosesc litere cu următoarele specificații : P - papuc ; T - ștanțat (presat); A - aluminiu; 3 M - multifilar Pentru simbolizarea mufelor se folosesc litere cu următoarele specificații : M - mufă; T - ștanțat (presat); A - aluminiu; M - multifilar 1 5 Durata de utilizare normată Durata de utilizare normată ca și cablurile de energie la care se utilizează 1 6 Condiții de montaj ■ Locul de montaj : exterior ; ■ Altitudinea maximă 2000 m ; ■ Clemele se utilizează în zone cu climat temperat (N) conform SR HD 478 2 1 S1:2002, zona de exploatare în aer liber (1) • temperatura minimă -30 °c ; • temperatura maximă +55 °c ; • umiditatea relativă a aerului 100% ; 1 7 Marcarea Joncțiunile se marchează pe suprafețele nefuncționale, dar vizibile după montare Marcarea se face prin inscripționarea următoarelor elemente : ■ codul joncțiunii (tipul) ; ■ numele sau marca firmei producătoare ; ■ data fabricației ; ■ gama de secțiuni de conductor pentru care este destinată joncțiunea 1 8 Indicatorii de fiabilitate probabilistică Media timpului de bună funcționare Intensitatea defectării Media timpului de recuperare Intensitatea de reparare Coeficient de disponibilitate MTBF = 16 • 104 h ; X = 1/MTBF = 0,062 • 10-4 h ; MTR = 10 h ; p = 1/MTR = 10-1 h ; A = [(MTBF - MTR)/MTBF> 100 = 99,99% 2 CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE 5 2 1 Formă, dimensiuni 2 1 1 Forma, dimensiunile și materialele sunt în conformitate cu documentația de execuție 2 2 Materialele care intră în componența produselor la care se aplică acestă specificație, trebuie să fie cea indicată în documentația de execuție Nu se admite înlocuirea materialelor decât cu acordul scris al proiectantului și beneficiarului 2 2 1 Elementele de joncțiune trebuie să fie executate din materiale care, împreună cu materialul conductoarelor, să nu producă coroziune electrochimică In acest sens, nu se admite utilizarea următoarelor materiale: ■ aliaje de aluminiu cu un conținut de componente sau de impurități mai mare de 0,1 % cupru și 0,5 % fier; ■ a1iaje de aluminiu la care se formează straturi groase de oxid pe suprafață datorită prezenței siliciului în aliaj (de exemplu, cu un conținut de siliciu depășind 4 %) ; ■ aliaje de cupru - zinc cu un conținut de cupru mai inic de 58 % Lubrifiantul folosit pentru ungerea papucilor trebuie să fie vaselină tehnică artificială cu 4 punct de picurare minim 55 0C conform STAS 917-84 2 3 Execuție și aspect 2 3 1 Suprafețele joncțiunilor nu trebuie să prezinte crăpături sau alte deteriorări care conduc Ia degradări progresive ale contactului electric 2 3 2 Suprafețele de contact ale elementelor de joncțiune cu conductorul nu trebuie să aibă bavuri sau alte neregularități, iar cele din aluminiu nu trebuie să conțină incluziuni de metale străine 2 2 3 Modul de joncționare a conductoarelor se stabilește în documentația de execuție a joncțiunii (fișa tehnologică) 2 4 Condiții constructive 2 4 1 Joncțiunile realizate prin șuruburi nu trebuie să sufere deformații remanente pentru acest tip de joncțiuni, nu trebuie să apară deteriorări ale acoperirilor de protecție la operațiile de montare demontare 2 4 2 Dimensiunile constructive ale joncțiunilor trebuie să permită executarea lucrărilor de montaj și verificarea joncțiunii cu scule, dispozitive și echipamente adecvate 2 4 3 În vederea introducerii corecte a conductoarelor în mufe, locul de îmbinare cap la cap a acestora se marchează printr-o piesă de separare, orificiu de control sau prag de separare Tabelul 1 Dimensiuni papuci Tip papuc 240 500 1000 4 5 Verificarea caracteristicilor electrice 4 5 1 Verificarea caracteristicilor electrice se execută pe un montaj realizat prin legarea în serie a patru joncțiuni Înainte de montare, se curăță suprafețele de contact ale mufei (joncțiunii) și a conductorului până la luciu metalic În prealabil se îndepărtează izolația de pe întreaga suprafață a conductorului lungimea conductorului între două joncțiuni și între sursă și joncțiune trebuie să corespundă valorilor indicate in tabelul 4 coloana 3 Pentru măsurarea rezistenței de contact și a temperaturii pe conductor, se montează în circuit un conductor de lungime dublă numit conductor de referință Montajul se instalează în interiorul unei incinte, în care nu există curenți de aer, la o înălțime de minim 100 mm deasupra planșeului și la o distanță de minimă 200 mm de peretele vertical Pentru conductoarele instalate paralel, distanța dintre conductoare trebuie să fie de minim 10 ori diametrul conductorului, dar nu mai puțin de 100 mm Joncțiunile de derivație se montează astfel încât prin conductorul de derivație să treacă curentul stabilit pentru secțiunea respectivă conform tabelului 3 Racordurile se montează câte două cu ajutorul unui șurub cu piuliță Momentul de strângere a șuruburilor cu piuliță trebuie să respecte valorile din tabelul 5 Tabe1u1 5 Dimensiunea șurubului Momentul de strângere (Nm) Șurub cu cap înecat etc Șurub cu cap hexagonal pentru papuci utilizați la joncțiuni de : Categoria 1 Categoria 2 și 3 M 3 0,5 ±0,1 - - M 3,5 0,8 ± 0,1 - - M 4 1,2 ± 0,1 - - M 5 2 ± 0,1 - - M 6 2,5 ± 0,1 10,5 ± 1,0 3,0 ±0,3 M 8 - 22,0 ± 1,5 6,0 ± 0,5 M 10 - 24,0 ± 1,5 10,0 ± 1,0 M 12 - 40,0 ± 2,0 15,5 ± 1,0 M 16 - 60,0 ± 3,0 30,0 ± 2,0 4 5 2 Verificarea rezistenței de contact relative se face în condițiile indicate la pct 2 6 1 prin compararea va1orilor rezistenței de contact, respectiv căderea de tensiune măsurată pe joncțiune și căderea de tensiune măsurată pe conductorul de referință, conform formulei: 9 u Ujonc Ucond în care: U jonc - căderea de tensiune măsurată pe joncțiune, în volți; Ucond - căderea de tensiune măsurată pe conductorul de referință, în volți Căderea de tensiune pe contact sau rezistența de contact se măsoară cu metoda voltmetrului și ampermetrului și, respectiv metoda punții duble (Thomson) Căderea de tensiune pe îmbinările în prelungire și de derivație, pe racorduri și pe coductoru1 de referință se măsoară cu ajutorul unor montaje ca în figura de mai jos 4 5 3 Verificarea supraîncălzirii se face in condițiile pct 2 6 2 prin compararea temperaturii joncțiunii cu temperatura conductorului joncționat Măsurarea temperaturii joncțiunii se face cu termocuplu amplasat la ieșirea conductorului din joncțiune în cazul joncțiunilor realizate prin presare, locul cu temperatura maximă se determină la măsurările inițiale înainte de primul ciclu de îmbătrânire La următoarele măsurări această temperatură se consideră temperatura joncțiunii Ca temperatură a conductorului se consideră temperatura măsurată pe conductorul de referință într-un punct aflat la distanta indicată in tabelul 4 coloana 3 față de sursă și joncțiune (distanța respectivă este egală cu lungimea conductorului) În cazul joncțiunilor de derivație, temperatura conductorului se consideră temperatura cea mai mare măsurată pe conductorul principal și pe conductorul de derivație 4 5 4 Verificarea comportării la îmbătrânire accelerată a joncțiunilor se face astfel: ■ se trece prin joncțiune un curent alternativ cu valoarea indicată în tabelul 2 (SR EN 61238-1:2004 coloana 4 timp de 20 mm; 10 ■ după atingerea temperaturii de 120 0C pe conductor, se întrerupe alimentarea și se lasă să se răcească până la temperatura de 15 30 0C; ■ numărul de cicluri încălzire-răcire este indicat în tabelul 2 (SR EN 61238-1:2004) coloana 3 După această verificare, joncțiunile trebuie să corespundă condițiilor impuse la pct 2 6 3 4 5 5 Verificarea comportării la scurtcircuit se face în condițiile indicate la pct 2 6 4 Se admite să se facă încercarea cu un curent cu o valoare mai mică un timp mai îndelungat cu condiția ca durata unui șoc de curent să nu fie mai mare de 4 s În acest caz, valoarea curentului de scurtcircuit este: Is _ A Js în care: A - secțiunea nominală a conductorului, în mm2 ; Js - densitatea de curent, în amperi pe milimetri pătrați; t - 1s t1 - 4 s Pentru verificarea suprafeței de contact, după scurtcircuit se determină rezistența de contact relativă (căderea de tensiune relativă) și supraîncălzirea, care trebuie să fie conform condițiilor impuse la pct 2 6 1 și 2 6 2 4 6 Verificarea protecției anticorozivă Verificarea se face vizual și în caz de dubiu se verifică conform tipului de protecție anticorozivă 5 MARCARE, AMBALARE, DOCUMENTE 5 1 Marcare Marcarea se face pe elementele de joncțiune (mufe și papuci) prin poansonare Marcarea trebuie să cuprindă: - marca de fabrică a întreprinderii - tipul clementului de joncțiune; - secțiunea conductorului, în milimetri pătrati ; - indicativul standardului de produs 5 2 Ambalare Elementele de joncțiune se livrează după caz, ambalate sau neambalate Ambalajele trebuie să asigure o protecție corespunzătoare produselor în timpul transportului și depozitării 5 3 Documente de însoțire Elementele de joncțiune se livrează însoțite de un document de certificare a calității întocmit conform reglementărilor în vigoare 6 GARANȚII 6 1 Termenul de garanție este de un an de la darea în exploatare, dar nu mai mult de doi ani de la livrare 11 Anexa 1 Caracteristicile conductoarelor neizolate funie de aluminiu Conductoare din aluminiu , conform SF 35/1999 AII Aluminium Conductors, according to SF 35/1999 Tip conductor Code Secțiunea calculata Cross Secționai Are a mm2 Număr sârme No of wires Diametru sarma lAtfre diameter mm Diametru conductor Overall diameter mm Masa conductor Linear Weight kg/km Forța de rupere nominala Breaking Load N Rezistenta electrica la 20°C Resistance at 20° C Ohm/km Capacitatea* de transport a curentului Current carrying capa City A 16 16 7 1 70 5 10 43 5 3020 1 8022 146 25 25 7 2 10 6 30 66 4 4360 1 1810 190 35 35 7 2 50 7 50 94 1 6010 0 8333 238 50 50 7 3 00 9 00 135 5 8410 0 5787 300 50 50 19 1 80 9 00 133 0 8950 0 5951 296 70 70 7 3 40 10 20 174 0 10490 0 4505 353 70 70 19 2 10 10 50 181 1 11850 0 4372 361 95 95 19 2 50 12 50 256 6 16320 0 3085 451 120 120 19 2 80 14 00 321 9 19890 0 2459 522 150 150 37 2 25 15 75 405 8 26480 0 1960 606 185 185 37 2 50 17 50 500 9 31780 0 1588 694 240 240 61 2 25 20 25 669 9 43660 0 1191 836 300 300 61 2 50 22 50 827 1 52400 0 0965 959 400 400 61 2 90 26 10 1112 9 68500 0 0717 1162 *Ampacity rating based on 20°C ambient, with 900 W/m2 solar heating and 1m/sec wind, 80°C conductor temperatura, 0 6 coefficient of emissivity, 0 5 coefficient of solar absorptivity ‘Capacitatea de transport a curentului, calculata pe baza următoarelor valori pentru condițiile de mediu (conform Publicației Comisiei Electrotehnice Internationale IEC 1597): 20 °C temperatura mediului ambiant; 900 W/m2intensitatea radiației solare; 1 m/s viteza vântului; 80 °C temperatura aluminiului; 0 6 emisivitatea in raport cu un corp negru; 0 5 coeficient de absorbție solara; 12 Societatea Comercială ELECTRICA SA București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr 41 Suport siguranță fuzibilă de exterior de medie tensiune cu protecție la scurtcircuit și supratensiuni Rev 0 1 Data 2010 Nr pag : 11 CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 9 1 1 Obiect și domeniul de aplicare 2 1 2 Terminologie 2 1 3 Standarde, Normative 3 1 4 Clasificare 4 1 5 Durata de viață 5 1 6 Simbolizare 5 1 7 Cerințe constructive 5 1 8 Condiții de montaj 5 1 9 Marcarea 5 2 CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE 5 9 2 1 Formă, dimensiuni, materiale 5 2 2 Execuție și aspect 6 2 3 Acoperiri de protecție 6 2 4 Posibilități de montaj 6 2 5 Marcare 6 2 6 Caracteristici mecanice 7 2 7 Caracteristici electrice 7 2 8 Limite de încălzire 8 2 9 Stabilitate la scurtcircui 8 3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII 8 9 3 1 Verificările de tip 8 3 2 Verificări de lot 8 3 3 Verificări periodice 8 4 METODE DE VERIFICARE 9 4 1 Verificarea formei, a dimensiunilor și materialelor 9 4 2 Verificarea execuției și aspectului 9 4 3 Verificarea acoperirilor de protecție 9 4 4 Verificarea posibilităților de montaj 9 4 5 Verificarea marcării 9 4 6 Verificarea caracteristicilor mecanice 9 4 7 Verificarea caracteristicilor electrice 10 4 8 Verificarea contactelor la încălzire 10 4 9 Verificare la stabilitate dinamică 10 5 LIVRARE , TRANSPORT, DEPOZITARE, DOCUMENTE 10 6 GARANȚII 11 9 Elaborat : S C ELECTRICA SA Biroul Tehnic - ing Mihai Voicu Data aprobării : Data intrării în vigoare : 1 GENERALITĂȚI 5 1 1 Obiect și domeniul de aplicare Prezenta specificație tehnică stabilește condițiile tehnice și de execuție pentru Suport siguranță fuzibilă de exterior de medie tensiune cu protecție la scurtcircuit și supratensiuni, SSFED 20 kV/ 2,5 80A, precum și a confecțiilor de prindere pentru stâlpii liniilor electrice aeriene de 20 kV Echipamentul “Suport siguranță fuzibilă de exterior de medie tensiune cu protecție la scurtcircuit și supratensiuni” se utilizează la echiparea posturilor de transformare de 20/0 4 kV 1 2 Terminologie 1 2 1 Siguranță Aparat a cărui funcție este de a deschide, prin topirea (fuziunea) unuia sau mai multor elemente fuzibile , proiectate și calibrate în acest scop, circuitul în care este înseriat, rupând curentul atunci când acesta depășește o valoare dată într-un timp dat Siguranța cuprinde toate componentele care constituie aparatul complet 1 2 2 Bornă Parte conductoare a unei siguranțe destinată conectării electrice cu circuitele exterioare 1 2 3 Soclu Parte fixă a unei siguranțe prevăzută cu contacte și borne Soclul cuprinde toate elementele care asigură izolarea siguranței 1 2 4 Contact al soclului Piesă de contact de contact a unui soclu destinată a fi pusă în contact cu contactul unui element de înlocuire sau cu cel al unui port-element de înlocuire 1 2 5 Port-element de înlocuire Partea amovibilă a unei siguranțe în care se poate introduce un element de înlocuire 1 2 6 Contact al port-elementului de înlocuire Piesă de contact al unui port-element de înlocuire destinată a fi pusă în contact cu contactul unui soclu 1 2 7 Ansamblu-purtător Combinație dintre un soclu și port-elementul său de înlocuire 1 2 8 Element de înlocuire Parte a unei siguranțe care cuprinde elementul (elementele) fuzibil(e) și care poate fi înlocuită după funcționarea siguranței 1 2 9 Contact al unui element de înlocuire Piesă de contact a unui element de înlocuire, destinată a fi pusă în contact cu soclul sau cu un port-element de înlocuire 1 2 10 Element fuzibil Parte a elementului de înlocuire destinată a se topi sub acțiunea unui curent care depășește o valoare dată într-un timp dat 2 1 2 11 Dispozitiv indicator Parte a unei siguranțe destinată să indice dacă siguranța a funcționat 1 2 12 Percutor Dispozitiv mecanic care face parte dintr-un element de înlocuire și care la funcționarea siguranței eliberează energia necesară pentru a permite funcționarea altor aparate (dispozitive indicatoare) sau pentru asigurarea unei conectări 1 2 13 Distanța de izolare Cea mai mică distanță dintre contactele soclului sau dintre toate părțile conductoare de curent racordate la contactele soclului, măsurată la o siguranță al cărui element de înlocuire sau port-element de înlocuire nu este montat 1 2 14 Izolație exterioară Distanțele în aer, la presiunea atmosferică și suprafețele izolațiilor solide ale unui echipament, aflate în contact cu aerul atmosferic, care sunt supuse solicitărilor dielectrice și efectelor condițiilor atmosferice sau ale altor agenți externi cum sunt : poluarea, umiditatea, dăunătorii etc 1 2 15 Tensiunea nominală Tensiunea pentru care a fost dimensionat soclul sau elementul de înlocuire, funcție de care se determină condițiile de încercare 1 2 16 Curent nominal al soclului Curentul specificat pentru un soclu nou și curat, pe care îl poate suporta în mod continuu, fără ca încălzirile să depășească valorile specificate, atunci când este echipat cu un element de înlocuire cu același curent nominal, destinat a fi utilizat în acest tip de soclu și conectat la circuit cu ajutorul conductoarelor având anumite dimensiuni și lungimi specificate și pentru o temperatură a aerului ambiant de max 40° C 1 2 17 Frecvența nominală Frecvența pentru care a fost proiectată siguranța și la care corespund celelalte caracteristici 1 2 18 Nivel de izolație nominal al unui soclu Valorile tensiunii atât la frecvență industrială cât și la impuls care caracterizează izolația soclului în ceea ce privește aptitudinea ei de a suporta solicitările dielectrice 1 3 Standarde , Normative ■ SR EN 60282-1:2006 ■ SR HD 588 1 S1:2003 ■ SR EN 60060-2:2003 ■ STAS 10108/0-78 ■ SR EN 10025-1:2005 ■ SR EN 10056-1:2000 ■ STAS 564 - 86 - Siguranțe fuzibile de înaltă tensiune Partea 1: Siguranțe fuzibile limitatoare de curent - Tehnici de încercare la înalta tensiune Partea 1: Definiții generale și prescripții referitoare la încercări - Tehnici de încercare la înaltă tensiune Partea 2: Sisteme de măsurare - Construcții civile, industriale și agricole Calculul elementelor din oțel - Produse laminate la cald din oțeluri pentru construcții Partea 1: Condiții tehnice generale de livrare - Corniere cu aripi egale și inegale din oțel pentru construcții Partea 1: Dimensiuni - Oțel laminat la cald Oțel U 3 ■ SR EN 10058:2004 ■ SR EN 10060:2004 ■ STAS 7835/1 - 80 ■ STAS 7835/2 - 80 ■ SR EN ISO 1461:2009 ■ SR EN ISO 2082:2009 ■ SR EN ISO 2560:2006 ■ STAS 11111 - 86 ■ SR EN 22768-1/95 ■ SR EN 22768-2/95 ■ SR HD 478 2 1 S1:2002 ■ SR EN ISO 2082:2009 ■ SR EN ISO 1461:2009 ■ SR ISO 2859-1:2009 Oțel lat laminat la cald pentru utilizări generale Dimensiuni și toleranțe la dimensiuni și la formă Oțel rotund laminat la cald pentru utilizări generale Dimensiuni și toleranțe la dimensiuni și la formă Profile din bandă de oțel formate la rece Profile U cu aripi egale din oțel cu rezistența la rupere până la 490 N/mm2 Profile din bandă de oțel formate la rece Profile U cu aripi egale din oțel cu rezistența la rupere peste 490 N/mm2 Acoperiri termice de zinc pe piese fabricate din fontă și oțel Specificații și metode de încercare Acoperiri metalice și alte acoperiri anorganice Acoperiri electrochimice de zinc pe fontă sau oțel, cu tratament suplimentar Materiale pentru sudare Electrozi înveliți pentru sudarea manuală cu arc electric a oțelurilor nealiate și cu granulație fină Abateri limită pentru dimensiuni fără indicații de toleranță ale pieselor obținute prin tăiere, îndoire sau ambutisare Toleranțe generale Partea 1 : Toleranțe pentru dimensiuni liniare și unghiulare fără indicarea toleranțelor individuale Toleranțe generale Partea 2 : Toleranțe geometrice pentru elemente fără indicarea toleranțelor individuale Clasificarea condițiilor de mediu Partea 2: Condiții de mediu prezente în natură Temperatură și umiditate Acoperiri metalice și alte acoperiri anorganice Acoperiri electrochimice de zinc pe fontă sau oțel, cu tratament suplimentar Acoperiri termice de zinc pe piese fabricate din fontă și oțel Specificații și metode de încercare Proceduri de eșantionare pentru inspecția prin atribute Partea 1: Scheme de eșantionare indexate după nivelul de calitate acceptabil (AQL) pentru inspecția lot cu lot 1 4 Simbolizare, codificare 1 4 1 Simbolizarea se realizează printr-un grup de litere și cifre urmate de simbolul stâlpului pentru care sunt dimensionate brățările EXEMPLU : SSFED 20 kV/2,5A -SC 150014 Tipul stâlpului Curentul nominal Tensiunea de lucru Descarcator Exterior Fuzibil l utilizat Siguranta Suport 4 Codul 001 corespunde pentru suport siguranță fuzibilă de exterior cu descărcător cu ZnO tip HAD 24N și izolator suport EPBI-2000 Suportul poate fi echipat și cu alte tipuri de descărcătoare și izolatoare suport de medie tensiune agreate și omologate de SC ELECTRICA SA 1 5 Cerințe de mediu ■ locul de montaj : exterior ; ■ altitudinea maximă 1000 m ; ■ temperatura minimă -30 °c ; ■ temperatura maximă +40 °c ; ■ umiditatea relativă a aerului 100% ; ■ radiația solară max 1,1 kw/m2 ■ zona III de poluare conform NTE 001 1 6 Marcarea Produsul se va marca în locul stabilit de proiect și va cuprinde : ■ simbol produs : SSFED 20 kV /2,5A cod : 1, seria : ; ■ numele producătorului : ■ anul fabricației ; 1 7 Cerințe constructive , funcționale 1 7 1 Confecțiile metalice trebuie să fie astfel încât să nu prezinte muchii, colțuri, proeminențe și asperități ce ar putea favoriza apariția pierderilor corona, precum și cavități în care s-ar putea acumula apa 1 7 2 Toleranțele de execuție ale părților componente trebuie să asigure interschimbabilitatea acestora 1 7 3 Toate suprafețele părților componente trebuie să fie netede, fără bavuri, creste, cruste, porozități, fisuri, sufluri 1 8 Indicatorii de fiabilitate probabilistică ■ Media timpului de bună funcționare ■ Intensitatea defectării ■ Media timpului de recuperare ■ Intensitatea de reparare ■ Coeficient de disponibilitate MTBF = 16 • 104 h ; X = 1/MTBF = 0,062 • 10-4 h ; MTR = 10 h ; p = 1/MTR = 10-1 h ; A = [(MTBF - MTR)/MTBF> 100 = 99,99% 1 9 Durata de utilizare normată Durata de utilizare normată este de 25 de ani 2 CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE 2 1 Formă, dimensiuni, materiale 2 1 1 Forma, dimensiunile și materialele sunt în conformitate cu documentația de execuție 2 1 2 Materialele utilizate la confecționarea stelajului (cadrului) suport sunt : - laminate din oțel calitatea OL 37 și OL 52, conform SR EN 10025-1/2005; - șuruburi grupa 5 6 ,piulițe, conform SR EN ISO 4032:2002 grupa 5, șaibe grower, conform STAS 7666/2 ’ 5 2 2 Execuție și aspect 2 2 1 Execuția cadrului suport se face prin operații tehnologice clasice : debitare, strunjire, găurire, îndoire, sudură etc 2 2 2 Reperele componente ale cadrului suport nu trebuie să prezinte deformări, tensiuni sau defecte interne, incluziuni de materiale străine care să influențeze negativ caracteristicile mecanice 2 2 3 Calitatea suprafețelor va fi în conformitate cu SR EN 10163-1:2005 2 2 4 Diametrele maxime ale găurilor vor fi astfel : Șurub Diametrul maxim Toleranță [mm] Plus Minus M 12 13 0 0,5 M 14 15 0 0,5 M 16 18 0 0,5 M 18 20 0 0,5 M 20 22 0 0,5 M 24 26 0 0,5 M 30 32 0 0,5 2 2 5 Găurile folosite la prinderea izolatoarelor suport și a descărcătoarelor se va face prin burghiere sau subpoansonare și apoi alezare 2 2 6 Toleranțele de execuție ale reperelor cadrului suport trebuie să asigure interschimbabilitatea acestora 2 3 Acoperiri de protecție 2 3 1 Protecția anticorozivă (în situația în care nu se specifică în proiect) se realizează prin zincare termică, în conformitate cu SR EN 1461-2009, greutatea minimă a stratului de zinc fiind pe punct individual de 460 g/m2, iar pe media punctelor de 504 g/m2 2 3 2 Organele de asamblare se protejează anticorosiv prin zincare electrochimică, conform SR EN ISO 2082:2009, grosimea medie a zincului fiind de 12 pm 2 3 3 Pentru zone poluate (agresive) protecția anticorozivă se va stabili de către beneficiar 2 4 Posibilități de montaj 2 4 1 Elementele componente ale cadrului suport asamblate prin intermediul organelor de asamblare, trebuie să permită un montaj corect fără forțări sau loviri 2 4 2 Preasamblarea se va face în fabrică și se va urmării : — corespondența cu proiectul a reperelor ce alcătuiesc produsul ; — suprapunerea liberă a reperelor în zona de îmbinare între ele ; — dimensiunile; — cotele de gabarit ; — liniaritatea barelor (se admite o abatere de liniaritate de 1mm/1000 mm) ; — diametrul găurilor ; — diametrul șuruburilor și corespondența cu proiectul ; — corespondența găurilor la îmbinări 2 5 Marcare 2 5 1 Reperele cadrului suport vor fi marcate cu codurile din proiect, lizibile după zincare 2 5 2 Codurile vor avea o înălțime minimă de 12 mm Marcarea se va face înainte de zincarea elementelor 2 5 3 Marcajul se face de așa natură încât să nu poată fi acoperit prin asamblare 6 2 6 Caracteristici mecanice 2 6 1 Cadrul suport trebuie să reziste la eforturile la care au fost dimensionat 2 6 2 Cadrul suport a fost dimensionat în concordanță cu gama de stâlpi utilizați la medie tensiune 2 6 3 Cadrul suport a fost astfel conceput încât să permită o asamblare rapidă prin șuruburi la locul de montaj, cu repere cât mai puține 2 6 4 Presiunea de contact între suport și patronul fuzibil trebuie să fie constantă în timp și să nu permită încălziri neadmise în funcționare normală de lungă durată 2 6 5 Descărcătorul cu ZnO cu carcasă polimerică are următoarele caracteristici : ♦ rezistența la înconvoiere : 200 Nm ; ♦ rezistența la întindere : 1000 N; ♦ moment maxim de strângere șurub (M12) : 58 Nm ; ♦ greutate : 3,8 kg 2 6 8 Izolatorul suport , are următoarele caracteristici mecanice : ♦ rezistența la înconvoiere : 250 Nm ; ♦ moment maxim de strângere șurub (M12) : 50 Nm 2 7 Caracteristici electrice 2 7 1 Descărcător cu oxid metalic,în conformitate cu IEC 99-4 ■ tensiunea de operare continuă Uc = 24 kv ■ tensiunea maximă Ur = 30 kV ■ curent de descărcare nominal 10 ka ■ clasa descărcătorului 1 ■ curent maxim de impuls 100 kA ■ capacitatea de absorbție a energiei la : - curentul maxim de impuls : 5,3 kj/kV Uc - impulsul de comutație : 2,6 kj kV Uc ■ tensiunea de impuls 1,2/50 gs : 180 kV ■ tensiunea de frecvență industrială : - uscat 110 kV; - umed 80 kV ■ lungimea de conturnare : 401 mm; ■ lungimea liniei de fugă : 793 mm ■ tensiuni de descărcare Curent de impuls de trăsnet 8/20 ps Impuls de curent rapid Curent de comutație 5 kA 10 kA 20 kA 40 kA 10 kA 1/3 M-s 500 A 2000 gs 74 4 kV 80 kV 89,6 kV 105 kV 87,2 kV 59,2 kV ■ tensiunea de frecvență industrială 7 2 7 2 Izolatorul suport ■ tensiunea de operare continuă Uc = 24 kv ■ tensiunea maximă Ur = 30 kV ■ tensiunea de impuls 1,2/50 ps : 180 kV ■ tensiunea de frecvență industrială : - uscat 100 kV; - umed 80 kV ■ lungimea liniei de fugă : 660 mm 2 7 3 Tipul patronului fuzibil Nr crt Tip patron fuzibil Puterea postului 20/0,4 kV [kVA] In al PT pe partea de IT [A] Un fuzibil [kV] Umax fuzibil [kV] In fuzibil [A] 1 FEn 20/2,5 40 1,16 20 24 2,5 2 FEn 20/4 63 1,82 20 24 4 3 FEn 20/6,3 100 2,89 20 24 6,3 4 FEn 20/10 160 4,62 20 24 10 5 FEn 20/16 250 7,22 20 24 16 6 FEn 20/31,5 400 11,5 20 24 31,5 2 8 Limite de încălzire 2 8 1 Elementul de înlocuire și soclul trebuie să reziste în mod continuu la trecerea curentului nominal fără să depășească limitele de încălzire conform SR EN 60282-1:2006 2 9 Stabilitate la scurtcircuit Încercările se fac conform SR EN 60282-1:2006, cuprinde verificarea funcționării la capacitate de rupere 3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII 3 1 Cadrele suport sunt supuse verificărilor de tip, de lot și periodice 3 2 Verificări de tip se efectuează la asimilarea în fabricație a produsului, pe parcursul fabricației ori de câte ori se modifică materialele sau tehnologia de fabricație și se fac în succesiunea prezentată în tabelul 1 Dacă o singură condiție tehnică nu este îndeplinită se iau măsuri pentru eliminarea cauzelor, iar verificările se repetă 3 3 Verificări de lot se fac prin control statistic în conformitate cu SR ISO 2859-1:2009 plan simplu control normal, și se execută în succesiunea prezentată în tabelul 1 3 4 Verificările periodice se fac cel puțin odată la 5 ani în condițiile verificărilor de tip 8 Nr Denumirea verificării Condiția Metoda de Verificare crt tehnică verificare de tip de lot periodică 1 Verificarea formei, dimensiuni și materiale 2 1 4 1 x x x 2 Verificarea execuției și aspectului 2 2 4 2 x x x 3 Verificarea acoperirilor de protecție 2 3 4 3 x x x 4 Verificarea posibilităților de montaj 2 4 4 4 x - x 5 Verificarea marcării 2 5 4 5 x x x 6 Verificarea caracteristicilor mecanice și a presiuni pe contacte 2 6 4 6 x - x 7 Verificarea caracteristicilor electrice: - verificări la impuls de tensiune de trăsnet, în stare uscată ; - verificarea cu tensiune de ținere la frecvență industrială, în stare uscată; - verificarea cu tensiune de ținere la frecvență industrială, sub ploaie 2 7 4 7 x 8 Verificarea contactelor la încălzire 2 8 4 8 x - - 9 Verificare la stabilitate dinamică 2 9 4 9 x - - 4 METODE DE VERIFICARE 4 1 Verificarea formei, a dimensiunilor și materialelor 4 1 1 Verificarea formei se face cu mijloace de măsură obișnuite de măsurat (șublere, rigle, lere, etc) și prin examinare vizuală 4 1 2 Verificarea liniarității barelor se face pe două puncte la capetele reperului la circa 100 mm de capăt și un punct în aproximativ centrul reperului 4 1 3 Verificarea calității materialelor utilizate la executarea cadrelor suport se face pe baza certificatelor de calitate elaborate de furnizorul de materiale sau de laboratoare specializate Fabricantul poate face și verificări proprii prin analize conform standarderelor de materiale în vigoare, dar nu poate emite certificate de calitate pentru materiale, fără a fi atestat în acest sens 4 2 Verificarea execuției și aspectului se face prin observare vizuală 4 3 Verificarea acoperirilor de protecție se face în conformitate cu SR EN 14612009 4 4 Verificarea posibilităților de montaj se face prin asamblarea consolei în conformitate cu proiectul de execuție, observând poziționarea corectă a găurilor la suprapunerea diagonalelor pe traverse, etc 4 5 Verificarea marcării se face vizual Marcajul trebuie să fie rezistent în timp 4 6 Verificarea caracteristicilor mecanice 4 6 1 Verificarea caracteristicilor mecanice și a presiunii pe contacte se face modelând funcționarea reală din exploatare a cadrului suport 4 6 2 Anduranța mecanică și presiunea pe contact se face după 50 de cicluri de scoatere și introducere a patronului fuzibil în cadrul suport 9 4 7 Verificarea caracteristicilor electrice 4 7 1 Siguranțele trebuie să fie noi și curate 4 7 2 Verificările trebuie făcute în condiții atmosferice cât mai apropiate de condițiile normale specificate în SR HD 588 1 S1:2003 4 7 3 Tensiunile de încercare care trebuie utilizate pentru verificările prescrise conform STAS 8935-90 4 8 Verificarea contactelor la încălzire 4 8 1 Încălzirea diferitelor părți ale siguranței și soclului nu trebuie să depășească valorile specificate la pct VI SR EN 60282-1:2006 4 8 2 Temperatura diferitelor părți pentru care limitele sunt specificate se determină cu dispozitive cum ar fi termocupluri, termometre sau elemente de contact plasate și fixate astfel încât să se obțină o conducție termică bună în punctele accesibile cu temperatura cea mai ridicată 4 9 Verificare la stabilitate dinamică Încercările la rupere se fac în conformitate cu SR EN 60282-1:2006- 5 AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE DOCUMENTE 5 1 Ambalarea suportului de siguranță se livrează prin protejarea descărcătorilor și a izolatorilor cu carton ondulat 5 2 Transportul se face cu orice mijloace de transport, care să nu permită deteriorarea produselor în timpul transportului 5 3 Depozitarea produselor ambalate se face astfel încât să se evite degradarea lor 5 4 Documente Suportul de siguranță se livrează însoțit de : ■ documentul de certificare a calității, emis de firmă, care va conține următoarele : - denumirea produsului ; - numărul lotului și numărul produselor din lot ; - viza organului de calitate ; - marca de fabrică ■ declarația de conformitate; ■ instrucțiuni de montaj și exploatare 6 GARANȚII 6 1 Termenul de garanție este de un an de la darea în exploatare, dar nu mai mult de 18 luni de la livrare 10 Figura 1 Cadru de siguranță comun cu descărcători cu zinc 1 Brățară de prindere pe stâlp; 2 Șurub legare la pământ; 3 Izolator suport; 4 Descărcător; 5 Inele de contact pentru element fuzibil 445 Figura 2 Cadru de siguranță comun cu descărcători cu zinc 1 Brățară de prindere pe stâlp; 2 Șurub legare la pământ; 3 Izolator suport; 4 Descărcător cu disconector; 5 Inele de contact pentru element fuzibil 11 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ 2 S T nr : 44 Punct de aprindere iluminat public PAIp 1 (3) Rev 0 1 2 Data 2010 Fila : 1 /13 CUPRINS 1 GENERALITĂTI 2 1 1 Obiect 2 1 2 Domeniu de aplicare 2 1 3 Notare, simbolizare, codificare 2 1 4 Tipuri constructive 2 1 5 Documente de referință 2 1 6 Durata de viață 4 1 7 Cerințe de mediu 4 1 8 Cerințe constructive, funcționale și de altă natură 4 1 9 Regimul de lucru 5 2 CONDITII TEHNICE DE CALITATE 5 2 1 Materialele 5 2 2 Forma constructivă, dimensiuni de gabarit, schema electrică, aspect 5 2 3 Caracteristici constructive, funcționale, fizice, mecanice, chimice 6 2 4 Condiții privind aptitudinile de funcționare 6 2 5 Izolația 6 2 6 Condiții de funcționare privind securitatea, sănătatea și calitatea vieții persoanei 6 2 7 Condiții privind rezistența în timp, la acțiunea factorilor de mediu 6 2 8 Anduranța 8 2 9 Protecția contra coroziunii 8 2 10 Condiții privind fiabilitatea și mentenabilitatea produsului 8 3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII 8 3 1 Încercări de tip 8 3 2 Încercări de lot și recepție 8 3 3 Incercări de fiabilitate 8 3 4 Asigurarea calității 9 4 METODE DE VERIFICARE 9 5 MARCARE, AMBALARE, CONSERVARE, DOCUMENTE ȘI INVENTAR DE LIVRARE 11 5 1 Marcare 11 5 2 Ambalare, conservare 11 5 3 Transport 11 5 4 Depozitare 11 5 5 Documente și inventar de livrare 11 6 TERMEN DE GARANTIE 11 Elaborat : SC ELECTRICA SA Biroul Tehnic - ing Mihai Voicu Data aprobării : Data intrării în vigoare : 1 GENERALITĂTI 1 1 Obiect Prezenta specificație se referă la produsele „Puncte de aprindere” utilizate în echiparea electrică a circuitelor de iluminat public sau privat, pentru iluminat stradal Pe parcursul prezentei specificații acestea se vor putea numi pe scurt produse 1 2 Domeniu de aplicare Produsele se utilizează în instalațiile electrice de distribuie de joasă tensiune, pentru alimentarea cu energie electrică a circuitelor monofazate sau trifazate de iluminat public Echipamentul electric asigură conectarea la rețeaua de alimentare (monofazată sau trifazată), distribuția la circuitul sau circuitele de iluminat public și măsurarea directă sau indirectă a energiei electrice consumate Echipamentul mai cuprinde si aparatajul electric de protecție și de conectare precum si automatizările aferente pentru conectarea automată sau manuală a iluminatului public Aprinderea iluminatului public se poate face automat cu ajutorul unui releu crepuscular, al unui ceas programator sau prin fir de impuls, sau prin comanda manuală 1 3 Notare, simbolizare, codificare Notarea punctului de aprindere se face indicând în ordine: denumirea produsului, tipul și standardul de firmă Exemplu: Punct de aprindere iluminat public tip PAIp 1 ( 3 ) în care : • PAIp 1 : punct de aprindere monofazat • PAIp 3 : punct de aprindere trifazat 1 4 Tipuri constructive Produsele se execută sub: formă de cutii metalice din tablă zincată termic și vopsite în câmp electrostatic, în interiorul cărora de montează aparatajul electric de joasă tensiune, interconectat conform schemelor electrice de forță și de comandă NOTĂ: La comanda beneficiarului se pot executa produse și în alte variante constructive și funcționale, în cutii metalice sau masa plastică, cu echipare simplificată sau mai complexă 1 5 Documente de referință î ■ SR EN 62208:2004 ■ STAS 2612-87 ■ STAS 7944-79 ■ SR EN 61140:2002 ■ SR HD 478 2 1 S1:2002 ■ SR EN 60664-1:2004 ■ STAS 6667-85 Carcase destinate ansamblurilor de aparataj de joasă tensiune Prescripții generale; Protecția împotriva electrocutărilor Limite admise; Bare conductoare de curent Curenți maximi admisibili de durată Prescripții; Protecție împotriva șocurilor electrice Aspecte comune în instalații și echipamente electrice Clasificarea condițiilor de mediu Partea 2: Condiții de mediu prezente în natură Temperatură și umiditate; Coordonarea izolației echipamentelor în sistemele (rețelele) de joasă tensiune Partea 1: Principii, prescripții și încercări Protecție climatică Program de încercări climatice; - 2 ■ STAS 6300-81 ■ SR EN 60068-2-57:2003 - Atmosfere standard de condiționare; - Încercări de mediu Partea 2: Metode de încercare Încercare ■ SR EN 60068-2-27:2009 Ff: Vibrații Metoda prin accelerograme; - Încercări de mediu Partea 2-27: Încercări Încercarea Ea și ■ SR EN 60068-2-1:2007 ■ SR EN 60068-2-9:2001 ghid: Șocuri; - Încercări de mediu Partea 2 Încercări - Încercarea A: Frig - Încercări de mediu Partea 2: Încercări - Ghid pentru încercare la radiație solară ■ SR EN 60068-2-14:2001 - Încercări de mediu Partea 2: Încercări - Încercarea N: Variații ■ SR EN 60695-2-13:2002 de temperatură - Încercări privind riscurile de foc Partea 2-13: Încercări cu fir ■ SR EN ISO 1461:2009 incandescent/ încălzitor Metodă de încercare a materialelor la aprindere cu fir incandescent - Acoperiri termice de zinc pe piese fabricate din fontă și oțel Specificații și metode de încercare ■ SR EN 60529-95 ■ SR EN ISO 1456:2010 - Grade, de protecție asigurate prin carcase; - Acoperiri metalice și alte acoperiri anorganice Acoperiri electro-chimice de nichel, nichel-crom, cupru-nichel și cupru-nichel-crom; ■ SR EN 12540-2003 - Protecție anticorosivă a metalelor Acoperiri electrochimice de ■ SR EN ISO 2082:2009 nichel, nichel-crom, cupru-nichel, cupru-nichel-crom ; - Acoperiri metalice și alte acoperiri anorganice Acoperiri electrochimice de zinc pe fontă sau oțel, cu tratament ■ SR EN ISO 2080:2009 suplimentar - Acoperiri metalice și alte acoperiri anorganice Tratament de suprafață, acoperiri metalice și alte acoperiri anorganice Vocabular ■ SR EN ISO 2409:2007 ■ SR EN ISO 2808:2007 ■ SR EN ISO 2819:1996 - Vopsele și lacuri Încercarea la caroiaj - Vopsele și lacuri Determinarea grosimii peliculei; - Acoperiri metalice pe suport metalic Acoperiri electrochimice și chimice Lista metodelor de verificare a aderenței; ■ SR EN 12330-2002 - Protecție anticorosivă a metalelor Acoperiri electrochimice de cadmiu pe fontă sau oțel ; ■ SR EN ISO 2808:2007 ■ STAS 6854-90 - Vopsele și lacuri Determinarea grosimii peliculei; - Acoperiri metalice Determinarea grosimii stratului prin metoda ■ SR EN 60068-2-11:2001 picăturii; - Încercări de mediu Partea 2: Încercări - Încercarea Ka: ■ SR HD 478 2 5 S1:2002 Ceață salină - Clasificarea condițiilor de mediu Partea 2: Condiții de ■ SR ISO 2859-1:2009 mediu prezente în natură Secțiunea 5: Praf, nisip, ceață salină - Proceduri de eșantionare pentru inspec'ia prin atribute Partea 1: Scheme de eșantionare indexate după nivelul de ■ SR CEI 60605-6:2000 calitate acceptabil (AQL) pentru inspecția lot cu lot - Încercarea de fiabilitate a echipamentelor Partea 6: Teste de validitate a ipotezelor ratei de defectare constante sau a intensității de defectare constante 1 6 Durata de viață In condiții normale de exploatare, durata de viață estimată a produsului, cu program de mentenan ță, este de 20 ani 3 • 1 7 Cerințe de mediu 5 În exploatare produsele funcționează în următoarele condiții: - aer liber; - zona climatică : N, conf STAS 6535-83; - tipul de protecție climatică: N1; - temperatura mediului ambiant: -25 +55°C; - umiditatea relativă a aerului: max 95% la 20°C; - medii lipsite de gaze, vapori, pulberi sau alte substan țe chimice active sau bune conducătoare de electricitate, fără pericol de explozie; - temperatura mediului la transport și depozitare: -25 +55°C; - altitudinea maximă: 2000m 1 8 Cerințe constructive, funcționale și de altă natură 1 8 1 Produsele sunt executate sub formă de cutii cu una sau mai multe uși pentru asigurarea unei accesibilități sporite la aparatajul electric și pentru eventuala separare a compartimentului de măsură 1 8 2 Carcasa cutiei este executată din tablă zincată termic și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic, sau din masa plastică 1 8 3 Acoperișul de protecție este executat cu pante de scurgere, iar asamblările nu permit pătrunderea apei în interior Cutia este prevăzută la partea din spate cu suporți profilați, de care se pot fixa coliere pentru montarea pe stâlp 1 8 4 Asamblările demontabile ale cutiei sunt prevăzute cu garnituri care nu permit pătrunderea apei, prafului și insectelor Construcția cutiei este astfel realizată încât să nu permită formarea condensului 1 8 5 Ușile cutiei sunt prevăzute cu încuietori, care asigură închiderea într-un punct sau mai multe puncte, funcție de gabarit Încuierea ușilor este asigurată cu încuietoare cu yalle sau cu lacăt 1 8 6 Interioarele, sub formă de stelaj sau panou, executate din elemente demontabile, se montează în dulap cu șuruburi si piulițe 1 8 7 La cerere sau când distanța între suporți siguranțelor este sub valoarea minimă admisă, pe traversele de susținere ale acestora se prevăd pereți separatori izolanți 1 8 8 Legăturile electrice executate prin bare conductoare, vor fi amplasate la distanțele minime de izolare, atât fală de carcasă și stelajul metalic legate la nulul de protecție, cât și față de barele conectate la alt potențial 1 8 9 In cazul executării legăturilor cu bare colectoare, acestea sunt marcate corespunzător codului culorilor pentru cele trei faze R,S,T, N (roșu, galben, albastru, negru) 1 8 10 La cerere produsele pot fi echipate și cu o lampă interi oară, comandată printr-un microîntreruptor acționat la deschiderea ușii 1 8 11 Dimensionarea căilor de curent (bare colectoare, conductoare) asigură împiedicarea încălzirilor excesive ale acestora 1 8 12 Produsele sunt prevăzute cu posibilitatea de fixare pe stâlpi sau pe zid, cu excepția celor care sunt prevăzute pentru montare la nivelul solului (fixare pe fundație) 4 - 1 8 13 Racordarea cablurilor de alimentare, rețea și consumator, precum și a cablului pentru conectarea celulei fotoelectrice sau a firului de impuls în interiorul carcasei produsului se face prin presgarnituri, sau direct pe la partea inferioară prin decupare pentru cele montate la sol pe soclu 1 8 14 Construcția produsului este realizată din elemente demontabile, fapt ce permite înlocuirea subansamblelor deteriorate, după ce în prealabil s-a decuplat alimentarea electrică din amonte de acestea 1 8 15 Produsele se livrează cu sau fără fuzibile, căile de curent fiind dimensionate pentru curentul nominal al suportului fuzibil, iar la cerere, suplimentar se poate livra și cu alte opționale (celulă fotoelectrică, priză, etc ) 1 8 16 Toate elementele metalice de susținere a aparatajului sunt legate galvanic la borna de legare la priza de pământ, cutia fiind prevăzută cu posibilitatea de legate la această bornă dinspre interior la stelajul metalic, iar din exteriorul cutiei la priza de pământ Legarea la masă se poate face în interiorul cutiei pe placa echipată electric, care din construcție are legătură galvanică cu cutia și ușa Toate punctele de legare a legaturilor de protecție și bornele de masa vor fi marcate cu semnul corespunzător 1 8 17 Produsele sunt prevăzute cu spațiu pentru montarea de către beneficiar a contoarelor de energie, de regula numai contor de energie activă , și la cerere si cu spatiu pentru contor de energie reactiva 1 8 18 Comutatorul pentru alegerea modului de lucru pentru comanda iluminatului public (manual-automat) se poate monta fie la exteriorul cutiei pe ușă, fie la interior 1 9 Regimul de lucru: Permanent sub tensiune Produsele sunt construite pentru o funcționare la tensiunea de 400V/230V 2 CONDITII TEHNICE DE CALITATE 2 1 Materialele și componentele utilizate în construcția produsului, corespund cu cerințele tehnice din normele de calitate ale acestora 2 2 Forma constructivă, dimensiuni de gabarit, schema electrică, aspect 2 2 1 Forma constructivă și dimensiunile de gabarit corespund desenului din fig 1 si documentației de execuție corespunzătoare tipovariantei de produs 2 2 2 Schemele electrice de principiu corespund cu desenele din fig 2 si 3, sau cu schema electrică a fiecărui produs în parte corespunzătoare cu documentația electrică a acestuia (nota pct 1 4) 2 2 3 Masa netă corespunde cu cea înscrisă în documentația de execuție 2 2 4 Aspect Produsul trebuie să fie executat îngrijit, fără muchii ascuțite, bavuri sau urme de scule, exfolieri ale finisajelor sau pete de coroziune 2 3 Caracteristici constructive, funcționale, fizice, mecanice, chimice, etc 7 , 7 7 7 7 2 3 1 Execuția produselor trebuie să corespundă cu documentația de execuție a tipovariantei constructive - 5 - 2 3 2 Produsul trebuie să fie prevăzut cu sistem care să permită montarea acestuia pe stâlpi, pe perete, sau la sol, pe fundație (soclu), funcție de tipovarianta constructivă 2 3 3 Racordarea cablurilor în interiorul produsului se face de regulă pe la partea inferioară, prin presetupe Pentru unele tipovariante intrările cablurilor pot fi făcute și pe altă parte a cutiei, prin decupări țevi sau soclu 2 3 4 Asamblările trebuie să fie realizate prin elemente de asamblare ( șuruburi, șaibe, șaibe elastice, piulițe, nituri), astfel încât să reziste la zdruncinăturile și vibrațiile ce pot să apară în timpul transportului, manipulării sau utilizării 2 3 5 Gradul normal de protecție este IP 54, conform SR EN 60529:1995 2 4 Condiții privind aptitudinile de funcționare 2 4 1 Alimentarea de la rețeaua de alimentare, realizarea interconectării aparatajului din interior, alimentarea consumatorilor și protecția acestora, înregistrarea energiei consumate, trebuie să corespundă schemei electrice a fiecărui produs în parte 2 4 2 Încălzirea căilor de curent (bare sau conductoare), a contactelor electrice nu trebuie să depășească 60°C (bare și conductoare), respectiv 70°C (contacte electrice) 2 5 Izolația 2 5 1 Rezistența de izolație între căile de curent adiacente, precum și între fiecare cale de curent și părțile metalice legate la masă, trebuie să fie mai mare de 100 în condiții inițiale și mai mare de 10 MO după încercările climatice, mecanice și de anduranță 2 5 2 Rigiditatea dielectrică Izolația produsului trebuie să reziste aplicării unei tensiuni sinusoidale de 2000 V- 50 Hz între căile de curent și între căile de curent și masă, timp de 1 minut, fără să apară străpungeri sau conturnări 2 5 3 Rezistență de trecere la masă Rezistența măsurată între oricare parte metalică și borna de masă, trebuie să fie maxim 0,1 Q, conform SR EN 62208:2004 2 6 Condiții de funcționare privind securitatea, sănătatea și calitatea vieții persoanei Produsul este astfel construit și inscripționat, încât să asigure atenționarea personalului de întreținere și exploatare despre punctele periculoase, accesul persoanelor neautorizate nefiind permis Carcasa trebuie să fie prevăzută cu posibilitatea de legare la priza de pământ La interior toate părțile metalice trebuie să fie legate electric la masă și marcate cu semnul corespunzător 2 7 Condiții privind rezistența în timp, la acțiunea factorilor de mediu 2 7 1 Ciclu climatic 2 7 1 1 Comportarea la căldură uscată Produsul trebuie să reziste unei încercări la căldură uscată, în următoarele condiții: - temperatura: + 55°C; - durata încercării: 16h 2 7 1 2 Comportarea la căldură umedă continuă Produsul trebuie să reziste unei încercări la căldură umedă continuă, în următoarele condiții: - temperatura: +40°C; - umiditatea relativă a aerului: 93% la (23+2% -2%)°C; - durata încercării: 4-zile - 6 2 7 1 3 Comportarea la frig Produsul trebuie să reziste a frig, în următoarele condiții: - temperatura:-25°C; - durată încercării: 16h 2 7 1 4 Comportarea la variații de temperatură Produsul trebuie să reziste unei încercări la variații de temperatură, în următoarele condiții: - temperatura minimă: -25°C; - temperatura maximă: +55°C; - timp de menținere la temperaturile extreme: 3h; - viteza de variație a temperaturii: (5±1)°C/min; - număr de cicluri: 2 După încercările de la pct 2 7 1 1 2 7 1 4 produsul trebuie să corespundă condițiilor tehnice de la pct 2 5 1 și pct 2 5 2 și nu trebuie să prezinte condens 2 7 2 Comportarea la ceață salină Produsul trebuie să reziste unei încercări la ceață salină 3% NaCI, fără modificări ale finisajului și aspectului conform SR HD 478 2 5 S1:2002, în următoarele condiții: - temperatura: +(35±2)°C; - durata încercării: 16h 2 7 3 Rezistența la solicitări mecanice Încercările mecanice, dacă nu se specifică altfel, se efectuează în condiții normale și anume: - temperatura: (15 35)°C; - umiditatea relativă a aerului: (45 75)% 2 7 3 1 Comportarea la șocuri Produsul în poziție normală de funcționare, trebuie să reziste unei încercări la șocuri cu impulsuri semisinusoidale (sau dinte de fierăstrău), în următoarele condiții: - frecvența: 80 șocuri /min; - acceleralia:5g; - durata încercării: 30 minute, pe 2 direclii perpendiculare 2 7 3 2 Comportarea la vibrații Produsul în poziție normală de funcționare, trebuie să suporte fără defectare o încercare la vibrații sinusoidale în următoarele condiții: - frecvența de baleiere:10 100Hz; - amplitudinea: 1 mm; - durata încercării: 2h, pe 2 direcții perpendiculare După încercările de la pct 2 7 3 1 și 2 7 3 2, produsul nu trebuie să prezinte deteriorări mecanice și trebuie să funcționeze la valorile prevăzute la pct 2 4 2 7 4 Comportarea la foc Reperele din materiale electroizolante organice, din construcția cutiei, trebuie să reziste la foc cu fir incandescent timp de 30s, la o temperatura de +550°C, conform STAS 12525/1-86 2 7 5 Comportarea la ultraviolete Capacul cutiei (complet pentru cutia din masă plastică, sau fereastra transparentă pentru cutia metalică), din material plastic transparent, trebuie să reziste la acțiunea razelor solare din domeniul spectral ultraviolet A, conform SR EN 60068-25/2001 Nota : Condiția 2 7 5 se verifica numai pentru soluția constructiva prevăzută cu fereastră pentru citirea și vizionarea contoarelor, fără deschiderea cutiei 7 2 8 Anduranța 5 Articulațiile ușii cutiei si încuietorilor, trebuie să reziste 100 de cicluri închidere/deschidere, fără a se deteriora sau defecta 2 9 Protecția contra coroziunii 5 Părțile supuse coroziunii trebuie să fie protejate integral prin acoperiri galvanice, conform STAS 5744-89, SR EN ISO 2080:2009, SR EN 12540-2003, SR EN 12330-2002, sau prin vopsire conform STAS 8009-80 Grosimea minima a stratului de vopsea trebuie să fie 60pm Produsul trebuie să corespundă din punct de vedere al protecției anticorosive și al izolației electrice, după ce a fost supus unui ciclu de încercări climatice conform pct 2 7 1 2 10 Condiții privind fiabilitatea și mentenabilitatea produsului Valoarea limită preliminată a timpului mediu de bună funcționare, corespunzând unui nivel de încredere p*=0,9 este MTBF=175200 ore, perioadă în care se pot efectua, fără defectări, 500 de închideri/deschideri ale ușii 3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII Produsele ce fac obiectul prezentului standard se supun următoarelor încercări și verificări: de tip, de lot / recepție și de fiabilitate 3 1 Încercări de tip Încercările și verificările de tip se fac la asimilarea produsului, precum și in timpul fabricației, ori de câte ori au loc modificări importante în construcția acestuia, care ar putea influența calitatea, însă cel puțin o data la 8 ani Încercările de tip, executate de un laborator autorizat, constau în verificarea condițiilor tehnice din tabelul 1 pe una bucată luată din producția curentă Rezultatele încercărilor se consemnează în buletine de încercări Dacă la încercările de tip, o singură condiție tehnică nu se respectă, se stabilesc cauzele care au provocat nerespectarea acesteia, eventual se înlocuiește piesa sau subansamblul defect, după care se reia programul încercărilor de tip Producătorul este obligat să anunțe în scris beneficiarul și să ceară avizul acestuia, în cazul apariției de modificări în fabricarea produsului care l-ar putea diferenția de modelul tip acceptat 3 2 Încercări de lot și recepție 3 2 1 Încercările de lot, prevăzute în tabelul 1, sunt executate de personalul AQ al producătorului în conformitate cu instrucțiunile tehnologice de control ale produsului 3 2 2 încercările de recepție se execută de către personalul beneficiarului , la producător, sau prin autorecepție de către personalul AQ și constau în verificarea încercărilor din tabelul 1, coloana 5, aplicând controlul statistic conform SR ISO 2859-1:2009, Nc II, AQL 2,5 plan simplu de control normal 3 3 Incercări de fiabilitate Încercările de fiabilitate se efectuează pe un număr minim de 5 bucăji luate din produclia curentă Calculul indicatorilor de fiabilitate se face conform, SR CEI 60605-6:2000 Valorile parametrilor rezultali după încercările de fiabilitate trebuie să se Încadreze în limitele stabilite 3 4 Asigurarea calității Firma aplică un sistem de management al calității conform standardelor ISO 9001 privind proiectarea, dezvoltarea producția, montajul și service-ul produselor noi și a celor în fabricație 8 Tabelul 1 Nr crt Denumirea încercării Condiți a Metoda de încercare Încercarea tip lot/recepție 1 Materiale 2 1 4 1 - x 2 Forma constructivă, gabarit, masa netă, 2 2 4 2 x schema electrică, aspect x* 3 Caracteristici constructive: execuție montare, asamblare, racordare, grad de protecție 2 3 4 3 x - 4 Aptitudini de funcționare: - schema electrică 2 4 1 4 4 1 x - - încălzirea 2 4 2 4 4 2 x 5 Izolația: - rezistența de izolație 2 5 1 4 5 1 x x - tensiunea de străpungere 2 5 2 4 5 2 x x - rezistența de trecere 2 5 3 4 5 3 x x 6 Legarea la masă, securitatea persoanei 2 6 4 6 x x Comportarea la acțiunea factorilor de mediu: - Ciclu climatic: căldură uscată; căldură umedă; frig; variații de temperatură 2 7 1 4 7 1 x - 7 - Ceală salină , l 2 7 2 4 7 2 x - - Rezistență solicitări mecanice: 2 7 3 4 7 3 x - - șocuri 2 7 3 1 4 7 3 1 x - - vibrații 2 7 3 2 4 7 3 2 x - - Comportarea la foc 2 7 4 4 7 4 x - - Comportarea la ultraviolete 2 7 5 4 7 5 x 8 Anduranță mecanică 2 8 4 8 x - 9 Protecția anticorosivă 2 9 4 9 x 10 Marcare 5 1 x x 11 Ambalare 5 2 4 2 1 x x 4 METODE DE VERIFICARE 4 1 Verificarea materialelor se face prin confruntarea cerințelor calitative specificate în documentația tehnică de execuție, cu documentele însoțitoare ale materialelor, componentelor sau subansamblelor aprovizionate 4 2 Condițiile tehnice de la pct 2 2 se verifică astfel: 4 2 1 Condițiile tehnice de la pct 2 2 1 pct 5 1 și pct 5 2 se verifică vizual și prin măsurare cu ruleta 4 2 2 Condiția tehnică de la pct 2 2 2 se verifică prin examinarea vizuală a circuitelor și cu ajutorul unui ohmetru 4 2 3 Condiția tehnică de la pct 2 2 3 se verifică prin cântărire cu cântar având eroare de max ±5% , ’ 4 2 4 Condiția tehnică de la pct 2 2 4 se verifică vizual 4 3 Condițiile tehnice de la pct 2 3 se verifică după cum urmează: 4 3 1 Condiția tehnică de la pct 2 3 1 se verifică vizual prin analizarea produsului față de documentația acestuia 4 3 2 Condiția tehnică de la pct 2 3 2 se verifică vizual 4 3 3 Condiția tehnică, de la pct 2 3 3 se verifică vizual 9 4 3 4 Condiția tehnică de la pct 2 3 4 se verifică vizual cu chei fixe, tubulare, șurubelniță 4 3 5 Condiția tehnică de la pct 2 3 5 se verifică conform SR EN 60529:1995 4 4 Condițiile tehnice de la pct 2 4 se verifică astfel: 4 4 1 Condilia tehnică de la pct 2 4 1 se verifică prin analizarea vizuală și cu ajutorul unui ohmetru a cablajului electric, conform cu schema electrică a produsului 4 4 2 Condilia tehnică de la pct 2 4 2 se verifică conform SR EN 60947-1:2005 4 5 Condiliile tehnice de la pct 2 5 se verifică astfel: 4 5 1 Condilia tehnică de la pct 2 5 1 se verifică utilizând un megohmetru cu eroarea de ±10% și tensiunea de încercare de 500V Durata încercării este de 1 minut 4 5 2 Condilia tehnică de la pct 2 5 2 se verifică utilizând o instalalie de încercare la străpungere de 1 KVA și tensiunea de (2,5 6)KV Viteza de creștere a tensiunii este de 100V/s, iar durata de linere sub tensiunea specificată este de 1 minut 4 5 3 Condilia tehnică de la pct 2 5 3 se efectuează utilizând un miliohmetru cu eroarea de maxim ±5% 4 6 Condilia tehnică de la pct 2 6 se verifică vizual și cu ocazia verificărilor de la pct 4 4 1 4 7 Verificarea rezistentei în timp, la acțiunea factorilor de mediu, se face după cum urmează: 4 7 1 Verificarea încercărilor climatice: 4 7 1 1 Condiția tehnică de la pct 2 7 1 1 se verifică în camera climatică conform SR EN 60068-2-2+A1+A2:1997, metoda Bb 4 7 1 2 Condiția tehnică de la pct 2 7 1 2 se verifică în camera climatică, conform SR EN 60068-2-78:2004, metoda Ca 4 7 1 3 Condiția tehnică de la pct 2 7 1 3 se verifică in camera climatică, conform SR EN 60068-2-1+A1+A2:1996, metoda Ab 4 7 1 4 Condiția tehnică de la pct 2 7 1 4 se verifică în camera climatică, conform SR EN 60068-2-14/2001, încercarea Nb Notă: Pentru verificănÎe de la pct 4 7 1 1 4 7 1 4, din seria de tipovariante, se va alege din același cod de fabncalie, o variantă de echipare care gabaritic va corespunde dimensiunii camerei climatice Pentru verificarea condensului, produsul introdus în camera climatică, se va închide pe porțiunea intrării cablurilor 4 7 2 Condiția tehnică, de la pct 2 7 2 se verifică, conform SR EN 60068-2-11, încercarea Ka 4 7 3 Verificări la solicitări mecanice 4 7 3 1 Condiția tehnică de la pct 2 7 3 1 se verifică conform SR EN 60068-2-27:2009 produsul trebuie să suporte fără deteriorări, câte 3 șocuri de formă semisinusoidală (sau dinte de fierăstrău) pe fiecare direcție și axă principală, cu o accelerație de 50 m/s2 timp de 30 ms 4 7 3 2 Condiția tehnică de la pct 2 7 3 2 se verifică pe o instalație de vibrat conform SR EN 60068-2-6:2008 4 7 4 Condiția tehnică la pct 2 7 4 se verifică conform SR EN 60695-2-13:2002 4 7 5 Condiția tehnică de la pct 2 7 5 se verifică conform SR EN 60068-2-9:2001 și SR EN 60068-2-5:2001 4 8 Condiția tehnică , de la pct 2 8 se verifică prin efectuarea a 100 de cicluri închideri /deschideri ale ușii După încercare, examinarea vizuală se face conform SR EN 60512-1-1:2003, pct 1, iar verificarea închiderii / deschiderii se face manual 4 9 Condiția tehnică , de la pct 2 9 privind acoperirile de protecție, inscripționările și marcările se efectuează conform STAS 6854-90 și SR EN 2808/2003 Verificările se fac după ciclul climatic 4 10 Condiția tehnică de la pct 2 10 se verifică pe baza datelor culese din exploatare, pe un 10 eșantion de 15 produse, alese la întâmplare din fabricația de serie Calculul indicatorilor de fiabilitate se face conform SR CEI 60605-6:2000 5 MARCARE, AMBALARE, CONSERVARE, DOCUMENTE ȘI INVENTAR DE LIVRARE 5 1 Marcare Pe fiecare produs la exterior se marchează: - denumirea producătorului; - beneficiarul, dacă se solicită prin contract; - indicatorul de avertizare "pericol de electrocutare" Pe eticheta de produs se inscripționează: - marca producătorului denumirea și codul produsului; - semnul de conformitate CE - numărul standardului de firmă; - data fabricației (luna și anul); - ambalatorul (pe eticheta de pe ambalaj) La interior, pe spatele ușii se aplică o etichetă cu schema electrică 5 2 Ambalare, conservare Produsul se ambalează în carton ondulat într-un singur strat, rigidizat pe toată lungimea cu bandă adezivă, sau folie Accesoriile de montaj și opționalele, se introduc în cutie de carton sau/și pungi care se fixează în interiorul produsului Cheile sunt introduce într-o pungă din plastic lipită cu bandă adezivă pe exteriorul carcasei 5 3 Transport Produsul se transportă în poziție de funcționare și se asigură împotriva răsturnării In timpul transportului, pentru produsele executate sub formă de dulapuri, nu se admite suprapunerea acestora Produsele se transportă cu mijloace uzuale de transport (auto sau cale ferată), respectând cerințele impuse la pct 1 7 5 4 Depozitare Depozitarea produsului se face în poziția de funcționare Nu se admite suprapunerea produselor Produsul ambalat, se asigură împotriva răsturnării și se depozitează în spații acoperite care să respecte cerințele impuse la pct 1 7 5 5 Documente și inventar de livrare Fiecare produs este însoțit de declarația de conformitate a produsului și documentația, specificată in nomenclatorul de fabricație Produsele de serii mari, prevăzute cu încuietoarea tip yalle, se livrează împreună cu două chei La cererea clientului toate produsele se pot livra cu același cod de cheie, caz în care se va livra o singură cheie 6 TERMEN DE GARANTIE Produsul este garantat 12 luni de la instalare, dar nu mai mult de 24 luni de la livrare Defectele apărute ca urmare a unei manipulări, instalări sau depozitări necorespunzătoare cad în sarcina beneficiarului și scot produsul din garanție 11 Fig 1 Desen de ansamblu Fig 2 Punct aprindere iluminat public monofazat Schema electrică Schema electrica monofilara LF25 (Kr) o LF25 ~230V/50Hz Schema electrica comanda LF63/35A /50A r I h l- I R,S(T) A,B(C) X3,4 Schema electrica monofilâra de forța Schema electrica comanda ________ ________ I e"H Fig 3 Punct aprindere iluminat public trifazat Schema electrică 13 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 4 16 Firide principale de branșament E1 E6; E1M E6M Rev 0 i 2 Data 2010 Nr pag : 7 CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Obiect 2 1 2 Domeniul de aplicare : 2 1 3 Documente de referintă 2 1 4 Terminologia folosită 3 1 5 Tipuri reprezentative 3 1 6 Durata de viață : 20 ani 3 1 7 Cerinte de mediu inconjurator 3 1 8 Cerinte constructive 3 1 9 Cerinte functionale 4 2 CONDITII TEHNICE DE CALITATE 4 2 1 Forma,dimensiunile de gabarit 4 2 2 Caracteristici tehnice 4 2 3 Încălzirea 4 2 4 Gradul de protecție 4 2 5 Comportarea la vibrații 4 2 6 Comportarea la scuturături 4 2 7 Acoperirile de protecție 5 2 8 Comportarea la acțiunea umidității 5 2 9 Distanțele de străpungere și conturnare 5 2 11 Proprietățile dielectrice 5 2 12 Rezistența de izolatie 5 2 13 Protecția împotriva electrocutării 5 3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII 5 9 3 1 Încercările de tip 5 3 2 Încercările de lot 6 3 3 Criterii de acceptare 6 4 METODE DE VERIFICARE 6 4 1 Verificarea formei, dimensiunilor de gabarit și de montaj 6 4 2 Verificarea incălzirii 6 4 3 Verificarea gradului de protecție 7 4 4 Verifiearea comportării la vibrații 7 4 5 Verificarea comportării la scuturături 7 4 6 Verificarea funcționării la temperatură scăzută 7 4 7 Verificarea comportării la temperatură ridicată 7 4 8 Verificarea acoperirilor de protecție 7 4 9 Verificarea comportării la actiunea umiditătii 7 4 11 Verificarea rezistentei de izolatie 8 4 13 Verificarea marcării , ambalării și a documentelor de însoțire 8 5 MARCARE , AMBALARE TRANSPORT, DEPOZITARE,’ LIVRARE ȘI DOCUMENTE ÎNSOȚITOARE 8 6 GARANTII 8 Elaborat : SC ELECTRICA SA Biroul Tehnic - ing Mihai Voicu Data aprobării : Aviz CTS nr 893/27 09 2010 Data intrării în vigoare : 27 09 2010 1 GENERALITĂȚI î 1 1 Obiect Prezenta specificație tehnică se refera la produsele "Firide principale de branșament" în montaj suprateran cât și subteran 1 2 Domeniul de aplicare : Findele principale de branșament se utilizează in retelele de joasă tensiune pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici din blocuri de locuinte și a construcțiilor edilitare 1 3 Documente de referintă ■ SR EN 60269-1:2008 ■ SR EN 60269- 1:2001/A1:2005 ■ SR HD 60269-2:2008 ■ SR EN 60947-1:2008 ■ SR EN 60947-2:2007 ■ SR EN 60947-3:2009 ■ SR EN 60947-7-3:2004 ■ SR EN 60439-3:2001 ■ SR EN 60439-5:2007 ■ SR HD 478 2 1 S1:2002 ■ SR EN 60529:1995 ■ SR EN 60068-1:1995 ■ SR EN 60068-2-2:2008 ■ SR EN 60068-2-14:2001 ■ SR EN 60068-2-29:2001 - Siguranțe fuzibile de joasa tensiune Partea 1: Prescripții generale - Siguranțe fuzibile de joasa tensiune Partea 1: Prescripții generale - Siguranțe fuzibile de joasa tensiune Partea 2: Prescripții suplimentare pentru siguranțe fuzibile destinate sa fie utilizate de catre persoane autorizate (siguranțe fuzibile utilizate în special pentru aplicații industriale) Exemple de sisteme de siguranțe fuzibile standardizate de la A pâna la I - Aparataj de joasa tensiune Partea 1: Reguli generale - Aparataj de joasa tensiune Partea 2: Întreruptoare automate - Aparataj de joasa tensiune Partea 3: Întreruptoare, separatoare, întreruptoare-separatoare și combinații cu fuzibile - Aparataj de joasa tensiune Partea 7-3: Echipamente accesorii Prescripții de securitate pentru blocuri de joncțiune cu fuzibil - Ansambluri de aparataj de joasa tensiune Partea 3: Prescripții particulare pentru ansambluri de aparataj de joasa tensiune destinate instalarii în locuri accesibile persoanelor neautorizate în timpul utilizării lor Tablouri de distribuție - Ansambluri de aparataj de joasa tensiune Partea 5: Prescripții particulare pentru ansambluri de aparataj pentru rețele de distribuție - Clasificarea condițiilor de mediu Partea 2: Condiții de mediu prezente în natura Temperatura și umiditate - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) - Încercări de mediu Partea 1: Generalități și ghid - Încercari de mediu Partea 2-2: Încercari Încercarea B: Caldura uscata - Încercari de mediu Partea 2: Încercari - Încercarea N: Variații de temperatura - Încercari de mediu Partea 2: Încercari - Încercare Eb și ghid: Lovituri 2 ■ SR EN 60068-2-6:2003 ■ SR EN 60068-2-1:2007 ■ SR EN 60068-2-27:2009 ■ SR EN 60068-2-11:2001 ■ SR EN ISO 2082:2009 ■ SR EN ISO 2819:1996 ■ SR EN 13523-0:2002 ■ STAS 6854-90 ■ SR EN 60439-1:2001 ■ SR ISO 3864-3:2009 - Încercări de mediu Partea 2: Încercări Fc Vibrații (sinusoidale) - Încercări de mediu Partea 2-1: Încercări - Încercarea A: Frig - Încercări de mediu Partea 2-27: Încercări Încercarea Ea și ghid: Șocuri - Încercări de mediu Partea 2: Încercări - Încercarea Ka: Ceață salină - Acoperiri metalice și alte acoperiri anorganice Acoperiri electrochimice de zinc pe fontă sau oțel, cu tratament suplimentar - Acoperiri metalice pe suport metalic Acoperiri electrochimice și chimice Lista metodelor de verificare a aderenței - Vopsire continuă în bandă a metalelor Metode de încercare Partea 0: Introducere generală și lista metodelor de încercare - Acoperiri metalice Determinarea grosimii stratului prin metoda cu picături - Ansambluri de aparataj de joasă tensiune Partea 1: Ansamblu prefabricat de aparataj de joasă tensiune și ansamblu derivat dintr-un ansamblu prefabricat de aparataj de joasă tensiune - Simboluri grafice Culori și semne de securitate Partea 3: Principii de proiectare simboluri grafice utilizate în semnele de securitate 1 4 Terminologia folosită este conform SR EN 60439-3:2001 1 5 Tipuri reprezentative Findele principale de brgnșament pot avea intre 1 si 6 cologne principale (din SIST 401/1)si 2:4 coloane secundare din SIST 101/1) In functie de numărul coloanelor principale, firidele de branșament pot fi :El;E2;E3:E4;E5 si E6 La cererea clientului numărul circuitelor secundare poate fi diferit de cel standard Firidele pnncipale de branșament la care racordarea cablurilor se face prin intermediul bridelor de conexiuni produsele sunt:E1M;E2M;E3M;E4M;E5M si E6M 1 6 Durata de viață : 20 ani 1 7 Cerinte de mediu inconjurator 1 7 1 Produsele corespund tipului de protectie climatica N, conform SR HD 478 2 1 S1:2002; 1 7 2 Produsul trebuie să funcționeze in medii fără pericol de explozie , gaze corozive 1 7 3 Temperatura mediului ambiant : -33 +50°C 1 7 4 Temperatura medie măsurată in 24 de ore : max 35°C 1 7 5 Umiditatea relativă 90% la 20°C 1 7 6 Altitudinea : 2000m 1 7 7 Grad de poluare 3 ; conf SR EN 60439-3:2001 1 8 Cerinte constructive 1 8 1 Firidele principale de branșament se compun din: - cutie metalică, policarbonat, fibră de sticlă, etc; 3 - ușa de acces prevăzută cu încuietori speciale și urechi de incuiere cu lacăt pentru a împiedica accesul persoanelor navizate; - din stelaj metalic pe care sunt montate siguranțele tip SIST cu patroane MPR și barele de racordare -bara de nul (PE sau PEN) la partea de jos a cutiei; - firidele subterane se vor monta în cămine din policarbonat, legate la rețeaua de canalizare, dulapul de protecție va fi de tip clopot pentru a nu permite pătrunderea apei la echipamente; - la firidele subterane toate materialele folosite vor fi anticorozive (structura din oțel : X5CrNi 18-10 Crom - Nichel -Oțel); - firidele subterane vor avea o ventilație naturală, pasivă 1 9 Cerinte functionale Fiecărei tip de firidă îi corespunde o schema electrică Circuitele principale asigură plecările pentru punctele de derivație,iar circuitele secundare alimentează cu energie electrică diverși consumatori 2 CONDITII TEHNICE DE CALITATE 2 1 Forma,dimensiunile de gabarit , sunt prezentate în desenul de gabarit anexat 2 2 Caracteristici tehnice 2 2 1 Tensiunea nominală de izolare ,Ui 2 2 2 Tensiunea nominală de utilizare, Ue 2 2 3 Curentul termic conventional, Ithe 2 2 4 Frecventa nominală 2 2 5 Gradul de protecție - montaj exterior - montaj subteran 2 2 6 Temperatura de lucru 660Vc a 400/230Vc a 100^400A ptr circ principale 36:100A ptr circ secundare 50Hz : IP 54 : IP 47 -5° +50° C 2 3 Încălzirea , produsului nu trebuie să depășească valorile din SR EN 60439-5:2007 2 4 Gradul de protecție , conform SR EN 60529: 1995 2 5 Comportarea la vibrații Produsele trebuie să reziste la vibratii în urnlătoarele conditii: - gama de frecvență 10 50 Hz - amplitudinea vibrariei: 35mm - durata de încercare : 10 cicluri de baleiere După încercare produsele trebuie să rămână în stare de funcționare 2 6 Comportarea la scuturături Produsele trebuie să reziste la scuturături în următoarele conditii: - acceleratia de vârf 300 m/s" - durata impulsului : 6 ms - număr de scuturături : 4000 După încercare produsele trebuie să rămână în stare de functionare 4 2 7 Acoperirile de protecție Electrochimice și prin vopsire vor fi conform documentației de executie pentru condiții normale de exploatare 2 8 Comportarea la acțiunea umidității Produsele trebuie să reziste la actiunea umiditătii in următoarele conditii: - umiditatea relativă : 95±3% - temperatura mediului ambiant: 25±5°C - timp de încercare: 48 de ore După incercare produsele trebuie sa rămână in stare de funcționare 2 9 Distanțele de străpungere și conturnare între părțile sub tensiune și între acestea și părțile metalice ale produsului, legate la pământ și la nul trebuie să fie in conformitate cu SR EN 60439-1:2001 2 10 Distantele de izolare in aer vor fi de cel putin 1,5 mm corespunzător cu gradul de poluare 3 și unei tensiuni Uimp conform SR EN 60439-1:2001 Distanțele de conturnare trebuie să corespundă SR EN 60439-1:2001 ( corespunzător gradului de poluare 3) 2 11 Propietățile dielectrice ale echipamentului sunt in concordanță SR EN 60439-1:2001 Circuitele produsului trebuie să poată suporta tensiunea de încercare de 2500V conform SR EN 60439-1:2001 2 12 Rezistența de izolație a produsului trebuie să fie de min 7MQ in stare uscată 2 13 Protecția împotriva electrocutării Părțile metalice accesibile , altele decât cele care nu pot constitui un pericol , dar care pot ajunge accidental sub tensiune trebuie să fie legate electric între ele și legate la o bornă de legare la pământ pentru racordarea la o priză de pământ sau la conductorul de protecție exterior conf SR EN 60439-1:2001 Suprafețele de contact pentru legăturile de protecție se prelucrează și se cositoresc în așa fel încât rezistența electrică a conexiunilor dintre cel mai îndepărtat punct și boma de legare la pământ să nu depășească 0,1 Q, iar sectiunea minima a conductorului de protectie să fie conform SR EN 60439-1:2001 3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII ' Încercările la care se supun firidele sunt: - încercări de tip; - încercări de lot ; 3 1 Încercările de tip se efectuează de către producător în vederea verificării condițiilor tehnice ale produsului Încercările de tip se execută - la asimilarea produselor ; - la introducerea de modificări care ar influenta buna funcționare ; 5 - la introducerea de modificări în natura sau calitatea materialelor ; Încercările de tip se fac pe câte o bucată din variantele care se consideră reprezentative, iar celelalte variante se asimilează prin extindere 3 2 Încercările de lot se aplică firidelor înainte de livrarea la client și se execută pe fiecare produs conform cu tab 1 din prezenta ST 3 3 Criterii de acceptare Criteriul de acceptare a produselor este ca rezultatul incercărilor de tip, respectiv de lot, să corespundă condițiilor tehnice din prezentul standard de firmă Tabelul 1 Nr crt Denumirea verificării Condiția Tehnică Conform SF Metoda de verificare conform SF Încercate Tip Lot 1 Verificarea formei,dimensiunilor de gabarit și de montaj 4 1 X X 2 Verificarea încălzirii 2 3 4 2 X - 3 Verificarea gradului de protecție 2 4 4 3 X - 4 Verificarea comportării la vibrații 2 5 4 4 X - 5 Verificarea comportării la scuturături 2 6 4 5 X - 6 Verificarea comportării la temperatură scăzută 2 2 4 6, X - 7 Verificarea comportării la temperatură ridicată 2 2 4 7 X - 8 Verificarea acoperirilor de protectie 2 9 4 8 X - 9 Verificarea comportării la actiunea umiditătii 2 10 4 9 X - 10 Verificarea proprietăților dielectrice 2 11 4 10 X X 11 Verificarea rezistentei de izolatie 2 12 4 11 X X 12 Verificarea protecției împotriva electrocutării 2 13 4 12 X X 13 Verificarea marcării, ambalării și a documentelor 5 4 13 X X 4 METODE DE VERIFICARE 4 1 Verificarea formei, dimensiunilor de gabarit și de montaj se face vizual și cu instnunente de măsură corespunzătoare 4 2 Verificarea incălzirii se face conform SR EN 60439-5:2007 in conditiile de la pct 2 3 din prezenta S T 6 4 3 Verificarea gradului de protecție se face confornl SR EN 60529:1995, in condițiile de la pct 2 4 din prezenta S T 4 4 Verifiearea comportării la vibrații se face conform SR EN 60068-2-6:2003, in condițiile de la ct 2 5 din prezenta S T 4 5 Verificarea comportării la scuturături se face in condițiile de la pct 2 6 din prezenta S T , conform SR EN 60068-2-27:2009 4 6 Verificarea funcționării la temperatură scăzută se face în camera climatică la temperatura de minus 25°C :L3 °C, timp de încercare 16 h conform SR EN 60068-2-1:2007 După camera climatică se verifică funcționarea și rezistența de izolație 4 7 Verificarea comportării la temperatură ridicată se face conform SR EN 60068-2-2:2008 După scoaterea din cameră se măsoară rezistenta de izolație ; rigiditatea dielectrică și aspectul 4 8 Verificarea acoperirilor de protecție 4 8 1 Verificarea acoperirilor de protectie electrochimice se face conform SR EN ISO 2082:2009, categoria normală de exploatare , determinându-se: - aspectul, vizual - aderența, conform SR EN ISO 2819:1996 - grosimea de strat, conform STAS 6854-90 - rezistenta la coroziune , conform SR EN 60068-2-11:2001, timp de 24 de ore După conditionare , nu trebuie să apară coroziunea metalului de baza sau modificari ale peliculei 4 8 2 Acoperiri de protectie prin vopsire, conform SR EN 13523-0:2002 determinându-se : - aspectul - metoda vizuală; - aderența: conform SR ISO 2409:1994, - grosimea; conform SR ISO 2808 :1993; - rezistența la coroziune - conform SR EN 60068-2-11:2001, timp de 24 de ore După condiționare, nu trebuie să apară exfolieri sau bășicări 4 9 Verificarea comportării la actiunea umiditătii se face in camera climatică, in condițiile de la pct 2 10 din prezenta S T , produsele fixate in poziție de fimcționare După cel mult 15 minute de la scoaterea din camera climatica , produsele trebuie să corespundă la verificarea rigiditătii dielectrice 4 10 Verificarea conditiilor tehnice de la pct 2 11 1 din prezenta ST se face prin măsurare conform SR EN 60439-3:2001 Verificarea conditiei tehnice de la pct 2 1 1 2 din prezenta ST se face conform pct 8 2 2 din SR EN 60439-3:2001 Tensiunea de încercare se va aplica conform SR EN 60439-3:2001 După încercare nu trebuie să apară străpungeri sau conturnări 7 4 11 Verificarea rezistentei de izolatie se face conform PE 116/84 pet l7 1 Proba se face pentru conductoarele circuitului de forță între ele și între circuitele de forță și circuitul de protectie 4 12 Verificarea protecției împotriva electrocutării se face conform SR EN 60439-3:2001 si trebuie să respecte condițiile de la pct 2 13 din prezenta ST 4 13 Verificarea marcării , ambalării și a documentelor de însoțire se face conform cap 5 din prezenta ST 5 MARCARE , AMBALARE TRANSPORT, DEPOZITARE, LIVRARE ȘI DOCUMENTE ÎNSOȚITOARE 5 1 Marcarea Fiecare produs va fi prevăzut cu urnătoarele inscripții 5 1 1 În interior pe o parte nedetașabilă a firidei , într-un loc vizibil care să ofere acces ușor si nepericulos pentru citire și care să conțină - denumirea și marca producătorului ; - simbolul de tip , tensiunea nominală, curentul nominal de utilizare - gradul de protecție ; - numărul Standardului de firmă ; - seria de fabricatie ; - anul de fabricarie ; - schema circuitelor electrice din interior 5 1 2 La exterior , pe fata firidei , un indicator de interzicere , conform SR ISO 3864-3:2009 5 2 Ambalarea Produsele se ambalează în folie de polietilenă 5 3 Transportul Produsele se vor transporta cu mijloace de transport CFR sau auto acoperite , care să asigure temperatura de transport de -33 +35°C 5 4 Depozitarea se face în încăperi închise , lipsite de agenți corozivi la temperatura de -25 +55° C , umiditatea relativă maxima 90 % la 20° C 5 5 Livrarea Produsele se livrează insotite de următoarele documente: - documentele de atestare a calității și a garanției ; - instrucțiuni de exploatare și întreținere; 6 GARANTII Termenul de garanție va fi de 12 luni de la darea în folosință dar nu mai mult de 18 luni de la livrare , cu condiția respectării instrucțiunilor de utilizare a produsului 8 Societatea Comercială SPECIFICAȚIE TEHNICĂ 2 S T nr :47 ELECTRICA S A Cutii de joncțiune și selective de joasă tensiune Rev 0 1 2 București Data 2020 Nr pag : 10 CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Obiect 2 1 2 Domeniul de aplicare 2 1 3 Documente de referință 2 1 4 Notare 2 1 5 Terminologie 3 1 6 Durata de viață 3 1 7 Cerințe pentru mediul înconjurător 3 1 8 Cerințe constructive funcționale și de altă natură 3 1 9 Descrierea produsului 3 2 CONDITII TEHNICE DE CALITATE 4 2 l Forma și dimensiunile de gabarit, 4 2 2 Condiții constructive 4 2 3 Condiții pentru conductoare, conexiuni 4 2 4 Acoperirile de protecție 4 2 5 Gradul normal de protecție 4 2 6 Protecția împotriva electrocutării prin atingere directă 4 2 7 Protecția împotriva electrocutării prin atingere indirectă 4 2 8 Distanțe de izolație și de conturnare 4 2 9 Rezistența de izolație 5 2 10 Rigiditatea dielectrică 5 2 11 Încălzirea 5 2 12 Comportarea 1a vibrații 5 2 13 Comportarea la scuturături 5 2 14 Comportarea la frig 5 2 15 Comportarea la umiditate 5 2 16 Condiții privind aparatajul electric 5 2 17 Funcționarea 5 2 18 Marcare, inscripții indicatoare 5 3 REGULI PENTRU VERLFICAREA CALITATII 6 4 METODE DE VERIFICARE 7 5 MARCARE, AMBALARE, DEPOZITARE,TRANSPORT, DOCUMENTE DE LIVRARE 8 6 GARANTII 8 Elaborat : SC ELECTRICA SA Biroul Tehnic - ing Mihai Voicu Data aprobării : Aviz CTS nr Data intrării în vigoare : 1 GENERALITĂȚI î 1 1 Obiect Prezenta specificație se referă la condițiile tehnice și de execuție pentru “Cutii de joncțiune și selective ,trifazate” din rețelele de joasă tensiune 1 2 Domeniul de aplicare Specificația se aplică cutiilor de joncțiune și selective , trifazate, utilizate în rețelele de distribuție de joasă tensiune, pentru înădirea cablurilor subterane și respectiv aeriene și a iluminatului public 1 3 Documente de SR EN 60269-1:2008 SR EN 60269-1:2001/A1:2005 SR HD 60269-2:2008 SR EN 60947-1:2008 SR EN 60947-2:2007 SR EN 60947-3:2009 SR EN 60947-7-3:2004 SR HD 478 2 1 S1:2002 SR EN 60529:1995 SR EN 60068-1:1995 SR EN 60068-2-14:2001 SR EN 60068-2-29:2001 SR EN 60068-2-6:2003 SR EN 60068-2-1:2007 SR EN 60068-2-11:2001 SR EN ISO 2082:2009 SR EN 13523-0:2002 SR EN 60439-1:2001 referință - Siguranțe fuzibile de joasa tensiune Partea 1: Prescripții generale - Siguranțe fuzibile de joasa tensiune Partea 1: Prescripții generale - Siguranțe fuzibile de joasa tensiune Partea 2: Prescripții suplimentare pentru siguranțe fuzibile destinate sa fie utilizate de catre persoane autorizate (siguranțe fuzibile utilizate în special pentru aplicații industriale) Exemple de sisteme de siguranțe fuzibile standardizate de la A pâna la I - Aparataj de joasa tensiune Partea 1: Reguli generale - Aparataj de joasa tensiune Partea 2: Întreruptoare automate - Aparataj de joasa tensiune Partea 3: Întreruptoare, separatoare, întreruptoare-separatoare și combinații cu fuzibile - Aparataj de joasa tensiune Partea 7-3: Echipamente accesorii Prescripții de securitate pentru blocuri de joncțiune cu fuzibil - Clasificarea condițiilor de mediu Partea 2: Condiții de mediu prezente în natura Temperatura și umiditate - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) - Încercari de mediu Partea 1: Generalități și ghid - Încercari de mediu Partea 2: Încercari - Încercarea N: Variații de temperatura - Încercari de mediu Partea 2: Încercari - Încercare Eb și ghid: Lovituri - Încercari de mediu Partea 2: Încercari Fc Vibrații (sinusoidale) - Încercari de mediu Partea 2-1: Încercari - Încercarea A: Frig - Încercari de mediu Partea 2: Încercari - Încercarea Ka: Ceața salina - Acoperiri metalice și alte acoperiri anorganice Acoperiri electrochimice de zinc pe fonta sau oțel, cu tratament suplimentar - Vopsire continua în banda a metalelor Metode de încercare Partea 0: Introducere generala și lista metodelor de încercare - Ansambluri de aparataj de joasa tensiune Partea 1: Ansamblu prefabricat de aparataj de joasa tensiune și ansamblu derivat dintr-un ansamblu prefabricat de aparataj de joasa tensiune 1 4 Notare Produsele se notează astfel: CJ - cutiile de joncțiune ; CS - cutiile selective, eventual pot fi urmate, simbolic, de numele beneficiarului 2 1 5 Terminologie Terminologia este în concordanță cu SR EN 60947-1:2008 1 6 Durata de viață : 20 ani : N SR HD 478 2 1 S1:2002 : 3 :-33 C -+45 °C : -40 C - +45 °C : +35 C :90 % la 20 °C 1 7 Cerințe pentru mediul înconjurător Zona climatică Categoria de exploatare Temperatura mediului ambiant în timpul utilizării Temperatura mediului ambiant în timpul transportului și depozitării Temperatura ambiantă medie în 24h Umiditatea relativă maximă Altitudinea maximă de utilizare: 2000 m Produsele sunt destinate să funcționeze în medii fără pericol de explozie, în medii lipsite de gaze, vapori și depuneri electroconductoare sau active din punct de vedere chimic 1 8 Cerințe constructive funcționale și de altă natură 1 8 1 Cutiile de joncțiune și cutiile selective de joasă tensiune, trifazate, au în componența lor, în funcție de tipul constructiv, plăci de borne sau SIST-uri pentru joncționarea cablurilor și siguranțe pentru iluminatul stradal 1 8 2 Construcția metalică, realizată din tablă de 0,1 sudată, trebuie să satisfacă condițiile: - ușurință și siguranță în funcționare - accesibilitate ușoară și depanare ușoară - deschiderea ușii la minimum 90° 1 8 3 Gradul normal de protecție este IP54, conform SR EN 60529:1995 1 8 4 Tensiunea nominală de izolare : Un = 660 Vca 1 8 5 Tensiunea nominală de utilizare : Ue = 380/220 Vca; -15% 4- +10% 1 8 6 Curentul nominal termic și de utilizare : maxim l00 A pentru CJ : maxim 250 A pentru CS 1 8 7 Frecvența tensiunii de alimentare : 50Hz + 4% 1 9 Descrierea produsului Cutiile de joncțiune și cutiile selective sunt realizate în varianta închisă, cu grad normal de protecție IP 54 și se montează pe stâlp fiind destinate susținerii și protejării plăcilor de borne și a SIST-urilor pentru siguranțe necesare joncționărilor de cablu și iluminatului stradal Din punct de vedere electric trebuiesc îndeplinite condițiile: ■ separarea vizibilă pentru protecția personalului de exploatare , prin scoaterea siguranțelor fuzibile în aval de un anumit stâlp cât și pentru iluminat ■ realizează protecția atât pentru iluminat cât și pentru joncționarea în ava1 prin întreruperea fuzibilului siguranțelor fuzibile Racordarea la borne se face prin papuci atât în cazul joncționărilor cât și în cazul iluminatului Cutiile de joncțiune și selective de joasă tensiune se pot executa în diferite variante, în funcție de cerințele beneficiarilor și se pot completa cu alte facilități cerute de aceștia, astfel : a) după tipul de ieșire - ieșire cu țeavă rectangulară - ieșire cu două țevi rotunde - ieșire cu presetupe b) după poziționarea pe stâlp - la baza stâlpului - la o anumită înălțime c) după modul de joncționare - cu placă de borne - cu SIST-uri d) după nr siguranțelor pentru iluminat -1 3 siguranțe 3 2 CONDITII TEHNICE DE CALITATE 2 l Forma și dimensiunile de gabarit, precurm și schemele electrice sunt date în fig 1 din prezenta ST Caracteristicile dimensionale principale ale cutiilor pot fi specificate suplimentar și de beneficiar , tehnic justificate și fac obiectul unui acord între producător și utilizator 2 2 Condiții constructive ? 2 2 1 Cutiile de joncțiune de joasă tensiune sunt cutii închise din tablă capabile să reziste la presiuni normale și tranzitorii la care sunt supuse în serviciu în condiții de mediu exterior 2 2 2 Materialul carcasei trebuie să fie rezistent la șocuri mecanice, lovituri, intemperii, coroziune, condens sau depuneri de praf 2 2 3 Construcția cutiilor este astfel realizată încât asigură o prindere rigidă a elementelor interioare, montarea și demontarea făcându-se cu ajutorul sculelor 2 2 4 Intrarea și ieșirea conductoarelor se face prin partea inferioară, fiind împiedicată pătrunderea prafului și a apei, asigurându-se gradul normal de protecție declarat 2 2 5 Așezarea aparatelor (SIST-uri și siguranțe) în cutii acolo unde este cazul trebuie astfel făcută încât întreruperea curenților de scurtcircuit admisă pentru aparatele respective să excludă posibilitatea extinderii arcului de la un aparat la altul (de la o parte activă la alta) 2 3 Condiții pentru conductoare, conexiuni 2 3 1 Legăturile electrice din interiorul cutiilor se realizează la plăcile de borne sau la SIST-uri cu conductoare de Al (din dotarea beneficiarului) și cu conductoare din Cu cu izolație de PVC (circuitele de protecție) 2 3 2 Secțiunea conductoarelor trebuie aleasă astfel încât la curentul de funcționare de lungă durată să nu se depășească temperatura prescrisă de norme 2 4 Acoperirile de protecție sunt conform SR EN ISO 2082:2009pentru acoperiri electrochimice și conform SR EN 13523-0:2002 pentru acoperiri prin vopsire 2 5 Gradul normal de protecție este IP54 „conform SR EN 60529:1995 2 6 Protecția împotriva electrocutării prin atingere directă Această protecție este destinată să protejeze persoanele împotriva pericolelor care pot apare printr-un contact direct cu părțile active Echipamentul electric trebuie să asigure una sau mai multe dintre măsurile de protecție prevăzute în SR EN 60439-1:2001 Cutia în care este montat echipamentu1 electric, închiderea și deschiderea ușii cu chei speciale realizează protecția prin atingere directă 2 7 Protecția împotriva electrocutării prin atingere indirectă 2 7 1 Această protecție este destinată protejării persoanelor împotriva pericolelor care pot apare în urma unui defect de izolație între părțile active și părțile metalice inactive 2 7 2 Această măsură de protecție presupune în același timp: ■ racordarea părților metalice inactive la circuitul de protecție; ■ dispozitive de protecție ( siguranțe fuzibile) care să asigure deconectarea rapidă a alimentării în caz de defect 2 7 3 Circuitu1 de protecție este constituit din conductoare de protecție și/sau din părți conductoare ale cutiei 2 7 4 Continuitatea circuitului de protecție trebuie realizată prin legături efective prin conductoarele de protecție racordate la șuruburile de punere la pământ specia1 prevăzute pe cutie și marcate corespunzător ,asigurându-se în permanență o bună conductibilitate ( rezistența de contact mai mică de 0,1 Q) 2 7 5 Condițiile constructive privind asigurarea legării la pământ „condițiile pentru borna de legare la pământ și referitoare la marcarea și identificarea ei sunt conform SR EN 60947-1:2008 2 8 Distanțe de izolație și de conturnare La așezarea în cutie a elementelor părților active și a conductoarelor, trebuiesc respectate distanțele de conturnare și de izolație la valorile precizate în SR EN 60947-1:2008, tabelul XIII și tabelul XV, tensiunea nominală de izolare fiind 660 Vca, pentru gradul de poluare 3, gr II, câmp neomogen, Uimp=2,5 kV 4 2 9 Rezistența de izolație în stare rece și uscată, caldă și umedă Rezistența de izolație măsurată în curent continuu între circuitele de forță, între acestea legate între ele și circuitul de protecție (inclusiv carcasa metalică) la temperatura de 20 °C trebuie să fie: - în stare rece și uscată :min 10 MQ - în stare caldă și umedă :min 1 M2 2 10 Rigiditatea dielectrică în stare rece și uscată, caldă și umedă La aplicarea tensiunii de încercare ,conform SR EN 60947-3:2009 , timp de 1 minut nu trebuie să se producă nici un fel de conturnare sau străpungere 2 11 Încălzirea diferitelor părți componente ale aparatajului electric ce echipează cutiile, măsurată în cursul unei încercări efectuate în condițiile specificate la pct 8 3 3 3 ,nu trebuie să depășească valorile fixate la pct 7 2 2 , tabelul 11 și tabelul 111 din SR EN 60947-1:2008 Măsurătorile se fac după atingerea stabilității termice, curentul de încercare fiind curentul nominal termic al fiecărui tip de cutie 2 12 Comportarea 1a vibrații Produsele trebuie să reziste la vibrațiile care pot apare în timpul unei utilizări normale și nu trebuie să permită apariția de : - fisuri sau crăpături ale pieselor izolante - slăbiri sau desprinderi ale pieselor sau aparatelor Parametrii de încercare sunt următorii: - accelerația : 1 g - frecvența :20-60Hz - timp de încercare :2 ore, uniform distribuite pe toată gama de frecvență 2 13 Comportarea la scuturături Produsele trebuie să reziste la scuturături, în următoarele condiții: - accelerația :3 g - frecvența :80 scuturături / minut - nr de scuturături :400 2 14 Comportarea la frig Produsele trebuie să reziste la temperatura de stocare de -40 C și să fie stabile la temperatura de funcționare de 33 °C timp de 2 ore 2 15 Comportarea la umiditate Produsele trebuie să reziste la acțiunea umidității, la următori parametri: - umiditate relativă : 90% +5% - temperatura : 25 °C+2 °C - timp de încercare : 48 ore 2 16 Condiții privind aparatajul electric montat în firide 2 16 1 Aparatajul electric ( SIST-uri cu siguranțe MPR) trebuie astfel a1es încât să corespundă tensiunii nominale sarcinii admisibile și duratei de viață 2 16 2 Aparatajul electric trebuie să fie de tip industrial, să corespundă limitelor indicate în standardele și normele tehnice de produs și să fie utilizate în poziție corespunzătoare 2 16 3 Montarea și racordarea aparatajului trebuie să fie realizată astfel încât să permită buna funcționare în cazul influențelor mutuale (căldură, arc electric, șocuri, etc ), și accesibilitate la o eventuală înlocuire 2 17 Funcționarea Echipamentul electric trebuie să funcționeze corect, furnizând la bornele de ieșire tensiunile corespunzătoare schemei electrice atunci când la bornele de intrare tensiunea de alimentare este în limitele 90% 110% din valoarea prevăzută la pct 1 8 5 din prezenta ST 2 18 Marcare, inscripții indicatoare 2 18 1 Marcarea cutiilor trebuie să corespundă prescripțiilor de la pct 5 din prezentul SF 2 18 2 Carcasele la care nu este evident că includ și echipament e1ectric trebuie să fie marcate cu indicativul de avertizare “PERICOL DE ELECTROCUTARE” 5 3 REGULI PENTRU VERLFICAREA CALITATII Pentru verificarea calității, cutiile se vor supune următoarelor verificări: ■ de tip ■ de lot 3 1 Verificări de tip 3 1 1 Verificările de tip se execută: ■ la asimilarea produselor ■ la introducerea de modificări care ar influența buna funcționare a produselor ■ la introducerea de modificări în natura sau calitatea materialelor, care influențează buna funcționare a produselor 3 1 2 Verificările de tip se fac pe un set de produse reprezentative restu1 produselor omologându-se prin extindere 3 1 3 Vcrificărilc de tip se execută pe un nr de 5 produse ,într-un laborator autorizat, conform tabelului 1 3 2 Verificările de lot se efectuează asupra fiecărui produs, înainte de livrare, de către producător, conform tabelului l Tabelul 2 Nr crt Denumirea verificării Condiții tehnice Metoda de verificare Număr produse încercate Tip Lot 1 Verificarea formei și dimensiunilor 2 1 4 1 5 X 2 Verificarea condițiilor constructive 2 2 4 2 5 X 3 Verificarea conexiunilor 2 3 4 3 5 X 4 Verificarea acoperirilor de protecție 2 4 4 4 2 X 5 Verificarea gradului normal de protecție 2 5 4 5 1 - 6 Verificarea protecției împotriva electrocutării prin atingere directă 2 6 4 6 5 X 7 Verificarea protecției împotriva electrocutării prin atingere indirectă 2 7 4 7 5 X 8 Verificarea distanțelor de izolație și conturnare 2 8 4 8 5 X 9 Verificarea rezistenței de izolație în stare rece și uscată și în stare caldă și umedă 2 9 4 9 5 X 10 Verificarea rigidității dielectrice în stare rece și uscată și în stare caldă și umedă 2 10 4 10 5 X 11 Verificarea încălzirii 2 11 4 11 2 - 12 Verificarea comportării la vibrații 2 12 4 12 2 - 13 Verificarea comportării la scuturături 2 13 4 13 2 - 14 Verificarea comportării la frig 2 14 4 14 1 - 15 Verificarea comportării la umiditate 2 15 4 15 1 - 16 Verificarea condițiilor privind aparatajul 2 16 4 16 5 X 17 Verificarea funcționării mecanice și electrice 2 17 4 17 5 X 18 Verificarea marcării 2 18 4 18 5 X 6 4 METODE DE VERIFICARE 4 1 Verificarea formei și dimensiunilor se face vizual, cu instrumente de măsură corespunzătoare conform documentației tehnice a produsului 4 2 Verificarea condiții1or constructive se face prin examinare vizuală, constatându-se corespondența cu cerințele de la pct 2 2 din prezentul SF 4 3 Verificarea respectării conexiunilor, a culorilor, a marcării și a posibilităților de racordare se face vizual Concordanța conexiunilor se face urmărind circuitele realizate conform schemei electrice 4 4 Verificarea acoperirilor de protecție a) electrochimice se face conform STAS 7222-90,categoria nominală de exploatare determinându-se: - aspectul :vizual - aderența :conform STAS 7293-90 - grosimea stratului :conform STAS 6854-9O - rezistența la coroziune ,în mediu de ceață salină, conform STAS 8393/6-82, metoda Ka, timp de 24 ore b) prin vopsire se face determinându-se: - aspectul :vizual - aderența :conform STAS 3661-88 - grosimea peliculei :conform SR ISO 2808/93 - rezistența la coroziune :conform STAS 8393/6-2,timp de 24 ore După verificare nu trebuie să apară coroziunea metalului de bază sau exfolieri ale peliculei de vopsea care să afecteze buna funcționare a cutiilor 4 5 Verificarea gradu1ui normal de protecție se efectuează conform STAS 5325-79 4 6 Verificarea protecției împotriva electrocutării prin atingeri directe se face prin examinare vizuală, urmărindu-se integritatea confecției metalice și corecta funcționare a încuietorilor 4 7 Verificarea protecției prin atingere indirectă se realizează vizual Condiția tehnică de la pct 2 7 din prezentul SF se efectuează prin măsurarea rezistenței ohmice între borna generală de legare la pământ a firidei și celelalte borne de legare la pământ 4 8 Verificarea distanței de izolare și de conturnare se face prin măsurare, cu instrumente de măsură corespunzătoare 4 9 Verificarea rezistenței de izolație se face cu un megohmetru , la tensiunea de lOOOVcc, timp de 1 minut, în condițiile de la pct 2 9 din prezentu1 SF 4 10 Verificarea rigidității dielectrice se face conform CEI 947/3-90, pct 8 3 3 2 La repetarea verificării (după proba de umiditate) tensiunea de încercare se reduce cu 15% Nu trebuie să apară străpungeri sau conturnări 4 11 Verificarea încălzirii se face conform CEI 947/3-93, pct 8 3 3 1 Încercarea se efectuează ținând seama de regimul nominal de exploatare, la curenții nominali de serviciu 4 12 Verificarea comportării la vibrații se efectuează conform STAS 393/19-89 în condițiile de la pct 2 12 din prezentul SF După solicitare ,cutiile trebuie să rămână în stare de funcționare 4 13 Comportarea la scuturături se face conform STAS 8393/18-90 în condițiile de la pct 2 13 din prezentul SF După solicitare, cutiile trebuie să rămână în stare de funcționare 4 14 Verificarea comportării la frig Produsele trebuie să reziste și să fie stabile la acțiunea frigului conform STAS 839312-77 metoda Ad în condițiile de la pct 2 14 din prezentul SF După revenire, starea de funcționare nu trebuie să fie afectată 7 4 15 Comportarea la umiditate se verifică în condițiile de la pct 2 15 din prezentul SF ,într-o cameră climatică După solicitare nu trebuie să apară exfolieri ale acoperirilor de protecție Imediat după scoaterea produselor din cameră se verifică rezistența de izolație și rigidității dielectrice, cu produsele în stare umedă 4 16 Verificarea condițiilor privind aparatajul electric se face vizual 4 17 Verificarea funcționării se face în gol, prin simu1are, conform schemei electrice 4 18 Verificarea marcării și a inscripțiilor indicatoare se face vizual, urmărindu-se realizarea condițiilor de la pct 2 18 și pct 5 din prezentul SF 5 MARCARE, AMBALARE, DEPOZITARE,TRANSPORT, DOCUMENTE DE LIVRARE 5 1 Marcare Fiecare produs trebuie să fie marcat cu: ■ marca de firmă a societății producătoare; ■ tensiunea nomina1ă de izolare; ■ tensiunea nomina1ă de utilizare; ■ curentul nomina1 de utilizare; ■ seria și anul de fabricație; ■ categoria de utilizare; ■ numărul prezentului SF; ■ tipul cutiei de distribuție și numărul de ieșiri 5 2 Ambalarea se face astfel încât produsul să fie protejat împotriva agenților chimici, corosivi, umidității sau deteriorărilor mecanice 5 3 Depozitarea se face în locuri ferite de umezeală sau agenți chimici corosivi 5 4 Transportul produselor se face în poziție verticală, în vehicule acoperite, containere sau alte mijloace de transport, în condițiile de la pct 1 7 din prezentul SF 5 5 Produsele se livrează însoțite de certificate de calitate și instrucțiuni de exploatare și întreținere 6 GARANTII Termenul de garanție este de 12 luni de la darea în exploatare, dar nu mai mult de 18 luni de la data livrării produsului 8 9 CUTIE DE JONCȚIUNE 10 SDFEE ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 54 Materiale pentru protecția anticorozivă a construcțiilor metalice din rețelele electrice de distribuție Rev 0 1 2 Data 2010 2015 Nr pag : 7 Cuprins: 1 Obiect și domeniu de aplicare 2 2 Categorii principale de produse și sisteme 2 3 Referințe normtive 2 4 Termeni și definiții 3 5 Condiții tehnice 3 5 1 Medii agresive 3 5 2 Alcătuirea sistemelor de protecție anticorozivă 4 5 3 Durabilitatea sistemelor de protecție anticorozivă 4 5 4 Pregătirea suprafeței 4 5 5 Aplicarea produselor de protecție 4 5 6 Criterii și niveluri de performanță pentru sistemele de protecție anticorozivă 5 5 7 Sisteme de acoperiri prin vopsire pentru medii cu clasa de corozivitate C2 5 5 8 Sisteme de acoperiri prin vopsire pentru medii cu clasa de corozivitate C3 5 5 9 Sisteme de acoperiri prin vopsire pentru medii cu clasa de corozivitate C4 5 5 10 Sisteme de acoperiri prin vopsire pentru medii cu clasa de corozivitate C5-I 6 5 11 Sisteme de acoperiri prin vopsire pentru medii cu clasa de corozivitate C5-M 6 6 Evaluarea conformității și criterii de conformitate 6 7 Marcare, etichetare, livrare 6 8 Documentație tehnică 6 9 Garanții 7 Elaborat: Electrica SA DO - SCDFSE,UCC - ing Constantin Stroe Data aprobarii: Aviz CTS nr: / 2015 Data intrării în vigoare: 2015 1 Obiect și domeniu de aplicare Această specificație tehnică se referă la produsele și sistemele utilizate pentru remedierea/refacerea protecției anticorozive a construcțiilor metalice din rețelele electrice de distribuție Pentru elementele metalice noi se aplică prevederile instrucțiunii 3 2 L I-I 224/2002 Prin construcții metalice din rețelele electrice de distribuție se înțeleg: - stâlpi metalici pentru LEA, inclusiv consolele acestora - stâlpi și rigle de cadre din cadrul stațiilor de transformare - suporți de aparataje din cadrul stațiilor de transformare - alte elemente metalice din cadrul stațiilor de transformare 2 Categorii principale de produse și sisteme 2 1 Produse și sisteme de acoperiri prin vopsire Produse și sisteme folosite pentru remedierea/refacerea sistemelor de protecție existente a elementelor de construcții metalice (oțel) din rețelele electrice de distribuție 2 2 Produse și sisteme de acoperiri metalice Produse și sisteme folosite pentru protecția împotriva coroziunii a elementelor de construcții din oțel noi și pentru protecția elementelor/pieselor de îmbinare (șuruburi, piulițe, șaibe ș a ) 2 3 Produse și sisteme de acoperiri combinate (duplex) Produse și sisteme folosite pentru protecția împotriva coroziunii a elementelor de construcții din oțel noi, în special a celor greu accesibile remedierilor pe durata de serviciu a construcției 3 Referințe normative Prevederile generale referitoare la produsele și sistemele utilizate pentru remedierea/refacerea protecției anticorozive a construcțiilor metalice din rețelele electrice de distribuție sînt cele reglementate prin următoarele: SR EN ISO 4618:2007, Vopsele și lacuri Termeni și definiții SR EN ISO 8044:2000, Coroziunea metalelor și aliajelor Termeni de bază și definiții SR EN ISO 8501-1:2007, Pregătirea suporturilor de oțel înaintea aplicării vopselelor și produselor similare Evaluarea vizuală a gradului de curățare a unei suprafețe Partea 1: Grade de ruginire și grade de pregătire a suporturilor de oțel neacoperite și a suporturilor de oțel după îndepărtarea acoperirilor anterioare SR EN ISO 8501-2:2002, Pregătirea suporturilor de oțel înaintea aplicării vopselelor și produselor similare Evaluarea vizuală a curățeniei suprafeței Partea 2: Grade de pregătire a suporturilor de oțel acoperite anterior, după îndepărtarea locală a acoperirilor SR EN ISO 8501-3:2007, Pregătirea suporturilor de oțel înaintea aplicării vopselelor și produselor similare Evaluarea vizuală a curățeniei suprafeței Partea 3: Grade de pregătire a sudurilor, marginilor și altor suprafețe cu imperfecțiuni SR EN ISO 8504-1:2002, Pregătirea suporturilor de oțel înaintea aplicării vopselelor și produselor similare Metode de pregătire a suprafeței Partea 1: Principii generale SR EN ISO 8504-3:2002, Pregătirea suporturilor de oțel înaintea aplicării vopselelor și produselor similare Metode de pregătire a suprafeței Partea 3: Curățare manuală și mecanică SR ISO 9223:2012, Coroziunea metalelor și aliajelor Corozivitatea atmosferelor Clasificare, determinare și estimare 2 SR EN ISO 12944-1:2002, Vopsele și lacuri Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii Partea 1: Introducere generală SR EN ISO 12944-2:2002, Vopsele și lacuri Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor din oțel împotriva coroziunii Partea 2: Clasificarea mediului SR EN ISO 12944-3:2002, Vopsele și lacuri Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor din oțel împotriva coroziunii Partea 3, Proiectare și dispoziții constructive SR EN ISO 12944-4:2002, Vopsele și lacuri Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii Partea 4, Tipuri de suprafețe și de pregătire a suprafețelor SR EN ISO 12944-5:2008, Vopsele și lacuri Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor din oțel împotriva coroziunii Partea 5, Sisteme de vopsire SR EN ISO 12944-7:2002, Vopsele și lacuri Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii Partea 7, Executarea și supravegherea lucrărilor de vopsire SR EN ISO 1518-1:2011, Vopsele și lacuri Determinarea rezistenței la zgâriere Partea 1: Metodă cu încărcare constantă SR EN ISO 1518-2:2011, Vopsele și lacuri Determinarea rezistenței la zgâriere Partea 2: Metoda cu încărcare variabilă SR EN ISO 2409:2013, Vopsele și lacuri Încercarea la caroiaj SR EN ISO 6860:2006, Vopsele și lacuri Încercarea la îndoire (mandrină conică) SR ISO 9223:2012, Coroziunea metalelor și aliajelor Corozivitatea atmosferelor Clasificare, determinare și estimare SR ISO 9224:2012, Coroziunea metalelor și aliajelor Corozivitatea atmosferelor Valori de referință pentru clasele de corozivitate SR ISO 9225:2012, Coroziunea metalelor și aliajelor Corozivitatea atmosferelor Măsurarea parametrilor de mediu care afectează corozivitatea atmosferelor SR ISO 11503:1997, Vopsele și lacuri Determinarea rezistenței la umiditate (condensare repetată) GP 121/1-2013, Proiectarea si execuția protecției împotriva coroziunii a construcțiilor din otel GE 054-2006, Ghid privind urmărirea comportării in exploatare a protecțiilor anticorozive la construcțiile din otel Măsuri de intervenție 3 2 L I-I 224/2002, Instrucțiune privind protecția anticorozivă a construcțiilor metalice de rețele electrice și a tehnologiilor de protecție anticorozivă Regulamentul (UE) nr 305/2011 din 9 martie 2011, de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE 4 Termeni și definiții Se aplică termenii și definițiile din standardele SR EN ISO 4618:2007, SR EN ISO 8044:2000, SR EN ISO 12944-1:2002, și normativele GP 121/1- 2013, respectiv GE 054-2006 5 Condiții tehnice 5 1 Medii agresive Clasa de corozivitate cf SR ISO 9223:2012 și SR EN ISO 12944-2:2002 a mediului în care sînt amplasate construcțiilor metalice din rețelele este stabilită de proiectantul lucrărilor de protecție anticorozivă și va fi precizată în caietele de sarcini pentru astfel de lucrări Proiectantul lucrărilor de protecție anticorozivă aferente construcțiilor metalice din rețelele electrice de distribuție stabilește prin proiectul tehnic și caietele de sarcini nivelul de performanță cerut 3 pentru aceste lucrări, cerințele din normativul GP 121/1-2013 și prezenta specificație tehnică trebuind să fie considerate cerințe minime Sistemele de protecție anticorozivă a construcțiilor din oțel se vor alege în funcție de clasa de corozivitate a mediului, de starea suportului de oțel, de durabilitatea estimată a protecției și de modalitatea de verificare a calității acestuia la executare Alegerea sistemului de protecție anticorozivă se va face inclusiv pe criterii economice Astfel, protecția împotriva coroziunii este, de regulă, cu atât mai economică, cu cât are o durabilitate mai ridicată, deoarece astfel se reduc la minimum lucrările de întreținere/refacere a protecției pe durata de serviciu a construcției 5 2 Alcătuirea sistemelor de protecție anticorozivă Având în vedere domeniul de utilizare (remedierea/refacerea protecției anticorozive a construcțiilor metalice existente din rețelele electrice de distribuție), sistemele de protecție folosite și la care se referă prezenta specificație tehnică sunt sistemele de acoperiri prin vopsire Generic, un sistem de acoperire prin vopsire este alcătuit din: - Strat primar (grund) - Strat(uri) intermediar(e) (strat de nivelare, vopsea) - Strat(uri) final(e) de finisare (vopsea, email) Această alcătuire are caracter informativ, neexcluzându-se utilizarea unor sisteme de acoperire prin vopsire cu altă alcătuire pentru care însă există agremente tehnice și numai dacă aceste sisteme îndeplinesc criteriile și nivelurile de performanță menționate în tabelul 4 4 din GP 121/1-2013, corespunzătoare clasei de corozivitate a mediului și durabilității estimate a protecției 5 3 Durabilitatea sistemelor de protecție anticorozivă Durabilitatea sistemelor de protecție anticorozivă aplicate pe suprafețele de oțel se clasifică în trei clase de durabilitate (cf GP 121/1-2013): - durabilitate limitată (L): 2 5 ani; - durabilitate medie (M): 5 15 ani; - durabilitate ridicată (R): peste 15 ani 5 4 Pregătirea suprafeței Pregătirea suprafeței elementelor de construcții din oțel aflate în exploatare are ca scop, pe lângă remedierile locale ale stării suprafeței, îndepărtarea oricăror depuneri care determină reducerea/pierderea aderenței straturilor de protecție aplicate ulterior: acumulări de praf, urme de ulei și grăsimi, țunder, rugină, săruri și alți compuși contaminanți Având în vedere condițiile specifice de amplasare a construcțiilor metalice a construcțiilor metalice existente din rețelele electrice de distribuție, procedeul principal prin care se realizează pregătirea suprafeței este curățarea mecanică și anume: - curățarea manuală cu perii metalice, hârtie abrazivă (SR EN ISO 8504-3:2002) - curățarea mecanizată cu perii metalice montate pe unelte acționate pneumatic sau electric, polizoare, mașini pneumatice de curățat cu ace (SR EN ISO 8504-3:2002) Pregătirea suprafeței poate fi: - pregătirea primară (totală) a suprafeței, constând din îndepărtarea țunderului, ruginii, contaminanților și acoperirilor protectoare existente, până la oțel curat 4 - pregătirea secundară (parțială) a suprafeței, constând din îndepărtarea ruginii, contaminanților și acoperirilor protectoare pe zonele cu defecte și degradări, păstrând intacte părțile sănătoase ale acoperirii protectoare Pentru sistemele de acoperire prin vopsire folosite în SC Electrica SA pentru protecția anticorozivă a construcțiilor metalice existente din rețelele electrice gradul de pregătire al suprafeței conform SR EN ISO 8501-1:2007, SR EN ISO 8504-2 și SR EN ISO 12944-4:2002: este St 2 sau St 3, respectiv PSt 2 sau PSt 3 5 5 Aplicarea produselor de protecție Având în vedere condițiile specifice de amplasare a construcțiilor metalice a construcțiilor metalice existente din rețelele electrice de distribuție, procedeul principal de aplicare a produselor de protecție este aplicarea cu pensula 5 6 Criterii și niveluri de performanță pentru sistemele de protecție anticorozivă Principalele criterii si niveluri de performanta pe care trebuie sa le îndeplinească sistemele de protecție anticoroziva aplicate pe suprafețele de otel (oțel zincat), in funcție de clasa de corozivitate a mediului, precum șii metodele de determinare (evaluare și/sau verificare a performanțelor acestora) sunt prezentate in tabelul 4 4 din GP 121/1-2013 In tabelul 4 4 din GP 121/1-2013 sunt prezentate nivelurile de performanta sub forma de valori concrete pe care trebuie sa le îndeplinească sistemul de protecție Aceste valori trebuiesc considerate ca fiind minimale 5 7 Sisteme de acoperiri prin vopsire pentru medii cu clasa de corozivitate C2 Sistemele uzuale de acoperiri prin vopsire pentru medii cu clasa de corozivitate C2 sunt prezentate în tabelul 5 2 din GP 121/1-2013 Sistemele de acoperiri prin vopsire prezentate în tabelul 5 2 din GP 121/1-2013 nu exclud utilizarea unor sisteme de acoperire prin vopsire alcătuite din alte produse de protecție sau din produse noi pentru care însă există agremente, dacă aceste sisteme îndeplinesc criteriile și nivelurile de performanță menționate în tabelul 4 4 din GP 121/1-2013, corespunzătoare clasei de corozivitate a mediului și durabilității estimate a protecției 5 8 Sisteme de acoperiri prin vopsire pentru medii cu clasa de corozivitate C3 Sistemele uzuale de acoperiri prin vopsire pentru medii cu clasa de corozivitate C3 sunt prezentate în tabelul 5 5 din GP 121/1-2013 Sistemele de acoperiri prin vopsire prezentate în tabelul 5 3 din GP 121/1-2013 nu exclud utilizarea unor sisteme de acoperire prin vopsire alcătuite din alte produse de protecție sau din produse noi pentru care însă există agremente, dacă aceste sisteme îndeplinesc criteriile și nivelurile de performanță menționate în tabelul 4 4 din GP 121/1-2013, corespunzătoare clasei de corozivitate a mediului și durabilității estimate a protecției 5 9 Sisteme de acoperiri prin vopsire pentru medii cu clasa de corozivitate C4 Sistemele uzuale de acoperiri prin vopsire pentru medii cu clasa de corozivitate C4 sunt prezentate în tabelul 5 8 din GP 121/1-2013 Sistemele de acoperiri prin vopsire prezentate în tabelul 5 8 din GP 121/1-2013 nu exclud utilizarea unor sisteme de acoperire prin vopsire alcătuite din alte produse de protecție sau din 5 produse noi pentru care însă există agremente, dacă aceste sisteme îndeplinesc criteriile și nivelurile de performanță menționate în tabelul 4 4 din GP 121/1-2013, corespunzătoare clasei de corozivitate a mediului și durabilității estimate a protecției 5 10 Sisteme de acoperiri prin vopsire pentru medii cu clasa de corozivitate C5-I Sistemele uzuale de acoperiri prin vopsire pentru medii cu clasa de corozivitate C5-I sunt prezentate în tabelul 5 12 din GP 121/1-2013 Sistemele de acoperiri prin vopsire prezentate în tabelul 5 12 din GP 121/1-2013 nu exclud utilizarea unor sisteme de acoperire prin vopsire alcătuite din alte produse de protecție sau din produse noi pentru care însă există agremente, dacă aceste sisteme îndeplinesc criteriile și nivelurile de performanță menționate în tabelul 4 4 din GP 121/1-2013, corespunzătoare clasei de corozivitate a mediului și durabilității estimate a protecției 5 11 Sisteme de acoperiri prin vopsire pentru medii cu clasa de corozivitate C5-M Sistemele uzuale de acoperiri prin vopsire pentru medii cu clasa de corozivitate C5-I sunt prezentate în tabelul 5 16 din GP 121/1-2013 Sistemele de acoperiri prin vopsire prezentate în tabelul 5 16 din GP 121/1-2013 nu exclud utilizarea unor sisteme de acoperire prin vopsire alcătuite din alte produse de protecție sau din produse noi pentru care însă există agremente, dacă aceste sisteme îndeplinesc criteriile și nivelurile de performanță menționate în tabelul 4 4 din GP 121/1-2013, corespunzătoare clasei de corozivitate a mediului și durabilității estimate a protecției 6 Evaluarea conformității și criterii de conformitate SDFEE Electrica SA nu achiziționează decât produse și sisteme pentru remedierea/refacerea sistemelor de protecție existente a elementelor de construcții metalice (oțel) din rețelele electrice de distribuție care dețin Agrement Tehnic și Aviz Tehnic al Consiliului Tehnic Permanent în Construcții valabile și răspund cerințelor prezentei specificații 7 Marcare, etichetare, livrare Condițiile de marcare, etichetare și livrare pentru fiecare component al sistemului de protecție anticorozivă vor fi cele stipulate în Agrementele tehnice 8 Documentație tehnică Dosarul tehnic depus la SDFEE Electrica SA în vederea validării produselor va conține minim: ■ Memoriu tehnic ■ Specificații tehnice, standarde de firmă (după caz) pentru fiecare component al sistemului de protecție anticorozivă, inclusiv pentru eventualii diluanți folosiți, document european de evaluare (după caz) ■ Fise tehnice pentru fiecare component al sistemului de protecție anticorozivă, inclusiv pentru eventualii diluanți folosiți ■ Fise tehnice de securitate pentru fiecare component al sistemului de protecție, inclusiv pentru eventualii diluanți folosiți ■ Agrement tehnic pentru sistemul de protecție sau pentru fiecare component al sistemului de protecție - după caz ■ Aviz Tehnic al Consiliului Tehnic Permanent în Construcții - după caz 6 ■ Agrement tehnic european - după caz ■ Evaluare tehnica europeana - după caz ■ Declarații de conformitate (de performanță după caz), pentru produse emise de producător și după caz, de reprezentantul său autorizat 9 Garanții Fabricanții și furnizorii de produse și sisteme pentru protecția anticorozivă a elementelor metalice din rețelele electrice de transformare vor specifica perioada maximă de depozitare înainte de aplicarea produsului și condițiile specifice de depozitare 7 € electrica SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr: 55 / 2010 Terminal numeric de comandă-control-protecție și măsură pentru LEA/CUPLE 110 kV Nr pagini : 17 CUPRINS 1 Generalități 2 1 1 Obiect și domeniu de aplicare 2 1 2 Standarde, norme și reglementări de referință 2 1 3 Durata normată de exploatare 2 1 4 Cerințe specifice 2 1 4 1 Cerințe referitoare la condițiile de mediu 2 1 4 2 Condiții mecanice 3 2 Condiții tehnice generale 3 2 1 Cerințe tehnice 3 2 2 Date electrice de sistem 3 2 3 Condiții de compatibilitate electromagnetică 4 2 4 Condiții privind asigurarea calității 4 2 5 Cerințe privind Protecția Muncii 4 2 6 Cerințe tehnice și funcționale 4 2 7 Cerințe software ale terminalelor numerice 4 2 8 Cerințe de performanță și calitate 4 2 9 Fiabilitate 4 2 10 Disponibilitatea 5 2 11 Mentenabilitatea 5 2 12 Securitatea 5 2 13 Precizia globală 5 3 Cerințe tehnice specifice 6 3 1 Cerințe tehnice pentru terminalele de protecție 6 3 2 Funcțiile minime ale echipamentului 6 4 Teste și verificări 9 5 Controlul instalării, incercarii si punerii in funcțiune 9 6 Ambalare și transport 9 7 Etichetele 9 8 Garanții 9 9 Receptia 10 10 Post - Garanții 10 9 11 Obligații în caz de defecțiuni 10 12 Facilități 10 13 TABELE VALOARE OFERTĂ, SPECIFICAȚII TEHNICE, LIVRARE 10 14 Fișe tehnice 10 Anexa 1 11 Elaborat : S C ELECTRICA S A Biroul PRAM - ing Liviu Serbanescu Data aprobării : Aviz CTS : PV nr /xx xx 2010 Data intrării în vigoare : xx xx 2010 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect și domeniu de aplicare Prezenta specificatie tehnica se refera la conditiile tehnice privind echipamentul secundar al celulei unei LEA, (cu sau fara teletransmisie, functie de conditiile si impunerile treptei operative de dispecer si a normativelor in vigoare) sau CTV 110kV Echipamentul secundar trebuie sa indeplineasca toate functiile de protectie, automatizare si teleconducere precizate in Anexa 1 pentru celula respectiva fara sa mai fie necesar un alt echipament Toate echipamentele de protecție solicitate vor fi de tip numeric, realizate în întregime cu tehnologie bazată pe utilizarea microprocesoarelor Pentru echipamentul electric protejat, terminalele solicitate vor include funcții de comandă-control-protecție și măsură, astfel încât pentru celula respectivă să fie asigurată interfața cu sistemul SCADA implementat Specificatia tehnica se aplica pentru proiectarea, achizitia, receptia si punerea in functiune a panoului de protectii a unei celule modernizate Conditiile tehnice pentru echipamentul primar nu fac obiectul acestei specificatii, dar, prezenta specificatie trebuie corelata cu cea referitoare la echipamentul primar din punct de vedere al: tensiunii operative, raportul de transformare a reductorilor de curent, componenta celulei din punct de vedere al echipamentului primar pentru functiile de interblocare, etc In functie de conditiile concrete, anumite caracteristici din Anexa 1 vor fi modificate sau completate 1 2 Standarde, norme si reglementari de referinta Echipamentele trebuie sa fie conforme cu ultimele editii ale urmatoarelor standarde: • PE 504 vol I, II si III: Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale stațiilor electrice • IEC 60068-2 Conditii generale de functionare • IEC 60870-1: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 1 Conditii generale • IEC 60870-2: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 2 Conditii de functionare • SR HD 546 3 S1:2002: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 3 Interfete • SR HD 546 4 S1:2002: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 4 Prescriptii referitoare la performante • IEC 60870-5: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 5 Protocoale de transmisiuni • IEC 60255-5: Teste de izolatie • IEC 60255-22: Teste de compatibilitate electromagnetica • IEC 60255-21: Teste de vibratii si seismicitate • IEC 60529: Grad de protectie al echipamentelor • ISO 9001: Standard de calitate 1 3 Durata normată de exploatare În regim normal de funcționare, durata normată de exploatare este de 12 ani, cu condiția respectării regulilor de alegere, de întreținere, de exploatare, de transport și de depozitare 1 4 Cerințe specifice 1 4 1 Cerințe referitoare la condițiile de mediu Altitudine peste nivelul marii max 2000 m 2 Terminalele de protecție sunt destinate să funcționeze montate în interior Echipamentele de protecție și componentele acestora trebuie să fie capabile să funcționeze și să acționeze corect în următoarele conditii de mediu: a) Gama temperaturilor ambiante, în conformitate cu IEC 60255-6: - În mod normal de lucru: -10 °C + 50 °C; - Rata maximă de variație: 5 °C/min; - La stocare/transport: -20 °C + + 70 °C; b) Umiditatea relativă, în concordanță cu IEC 60870-2-2: 5 - 95% fără condens; c) Condiții de praf: normale; 1 4 2 Conditii mecanice Echipamentele de protecție trebuie executate astfel încât să fie rezistențe la vibrații, șocuri și cutremure, astfel: Vibrații, în conformitate cu IEC 60255-21-1 clasa 1; Șocuri, în conformitate cu IEC 60255-21-2 clasa 1; Seisme, în conformitate cu IEC 60255-21-3 clasa 1; 2 CONDIȚII TEHNICE GENERALE 5 2 1 Cerințe tehnice 5 Toate echipamentele și materialele din prezenta furnitură vor fi fabricate și testate în conformitate cu ultima ediție a standardelor Comisiei Electrotehnice Internaționale (CEI) Toate terminalele de protecție vor fi astfel realizate încât să asigure funcționarea în condițiile de mediu și electrice indicate în Caietul de Sarcini Toate terminalele de protecție vor funcționa fără vibrații nedorite, fără zgomot și nu vor produce deranjamente Toate legăturile și contactele vor avea secțiuni corespunzătoare pentru asigurarea trecerii curentului electric, atât în regim normal, cât și avarie Furnizorul de terminale va preciza toate sculele speciale necesare la exploatare normală și de asemenea, piesele de schimb și de rezervă, conform specificației din acest Caiet de Sarcini Toate bornele de legare la pământ ale echipamentelor se vor marca vizibil Toate echipamentele vor fi ambalate corespunzător condițiilor climatice și tipului de transport folosit Se va acorda atenție specială evitării posibilităților de deteriorare în timpul transportului și depozitării Toate coletele vor avea indicată greutatea și modul corect de ridicare și manipulare Toate marcajele de pe colete vor fi clare și rezistente la umiditate Notă: Echipamentele care fac obiectul Caietului de Sarcini vor fi certificate din punct de vedere al securității muncii și vor avea aplicat în mod distinct și lizibil marcajul de securitate; 2 2 Date electrice de sistem Nr Denumirea UM Valoare 1 Tensiunea de serviciu a circuitelor primare IT kV 110 2 Frecvența nominală, fn Hz 50 3 Curentul de scurtcircuit maxim trifazat kA 31,5 4 Modul de conectare al neutrului Legat la pământ 5 Curentul nominal , Inp A 100 - 1250 6 Raport transformare reductori curent A 100 - 1250/5/5 7 Raport transformare reductori tensiune kV 110/0,1/ 0,1^3 8 Tensiunea nominală auxiliară, Uaux Vcc/ca 2 x 220 +/- 20% 3 2 3 Condiții de compatibilitate electromagnetică a) Test la perturbații de înaltă frecvență (1 MHz, în conformitate cu IEC 60255-22-1, clasa III): - mod comun: 2 5 kV; - mod diferențial: 1 kV; b) Test la descărcări (impulsuri) electrostatice (în conformitate cu IEC 60255-22-2, clasa III): 8 kV vârf; c) Test la perturbații în câmp electromagnetic (în conformitate cu IEC 60255-22-3, clasa III): 10 V/m; d) Test la perturbații tranzitorii rapide (în conformitate cu IEC 60255-22-4, clasa III): 2 kV; 2 4 Condiții privind asigurarea calității Ofertantul va prezenta documentația prin care se dovedește certificarea sistemului calității în conformitate cu reglementările ISO 9001:|SO 9004 sau similare 2 5 Cerințe privind Protecția Muncii Terminalele de protecție vor fi însoțite de declarația de conformitate 2 6 Cerințe tehnice și funcționale Terminalele de protecție solicitate prin Caietul de Sarcini sunt destinate a fi montate în panourile electrice ale instalațiilor de protecție și automatizare, prin înlocuirea celor existente (protecții analogice) 2 7 Cerințe software ale terminalelor numerice Software-ul de configurare, parametrizare pentru terminalele de protecție trebuie să fie compatibil pentru toate echipamentele de același tip Aceste softuri trebuie să permită dezvoltarea de către beneficiar a propriilor aplicații Software-ul de achiziție date, comunicații și analiză (osciloperturbografiere) pentru terminalele numerice trebuie să fie compatibil pentru toate echipamentele furnizate și să permită integrarea echipamentului, în sistemul SCADA existent Protocol standard de sincronizare de timp cu SCADA 2 8 Cerințe de performanță și calitate Toate valorile de performanță garantate trebuie demonstrate de către Ofertant în timpul testelor de acceptare; Calculul timpului de întrerupere trebuie să includă și timpul afectat întreruperilor pentru întreținere și reparații 2 9 Fiabilitate (a se vedea SR HD 546 4 S1:2002) Fiabilitatea terminalelor de protecție va fi clasă R3, MTBF>8760 Aceasta va fi asigurată și prin respectarea următoarelor cerințe: - căderea unei componente nu trebuie să antreneze pierderea altor funcții ale terminalului de protecție decât cele în care componenta este implicată direct; - căderea unei componente oarecare nu trebuie să producă o pierdere a unor funcții care să nu fie detectate; - terminalul de protecție trebuie să fie protejat împotriva căderilor multiple și în cascadă a componentelor; - funcțiunile care sunt considerate vitale trebuie să fie păstrate după căderea unei singure componente; - toate programele (inclusiv subprogramele) trebuie să fie testate instrucțiune cu instrucțiune înainte de livrare; - să țină cont în urma programării de toate condițiile care se pot produce în realitate; 4 2 10 Disponibilitatea (a se vedea SR HD 546 4 S1:2002) Clasa de disponibilitate a terminalului de protecție va fi A3, a>99,95% Disponibilitatea terminalelor de protecție va fi sporită prin utilizarea adecvată a rezervării funcțiilor de protecție, prin utilizarea mijloacelor de supraveghere, sau luarea în mod automat de măsuri care să asigure continuitatea funcționării Aceste măsuri vor include: - autoverificarea funcției de achiziție de date; - autoverificarea funcției de comandă; - autoverificarea funcției de înregistrare; - funcția de ajutor - „help” pentru diagnosticarea echipamentului; - verificarea etalonării; - repornirea automată în cazul căderii alimentării; - repetarea transmisiei de date; 2 11 Mentenabilitatea (a se vedea SR HD 546 4 S1:2002) Valorile duratei medii de indisponibilitate (MTTR) date de furnizor se vor baza pe statistici de mentenanță disponibile Furnizorul trebuie să dea lista echipamentului de încercare și cantitățile pieselor de schimb considerate ca necesare pentru clasele de mentenabilitate acceptate Cantitatea de piese de schimb va fi estimată ținând cont de timpul necesar pentru repararea unei componente defecte (repararea la fața locului și/sau în uzină) și pentru a-l pune în stare de funcționare Clasa de timp de reparare (MRT) va fi RT4, MRT and IS> and IT> and Timpreglat b) protectie homopolara da/nu da directionata: da/nu - numar trepte min 2 - caracteristica de timp independenta da/nu da - gama de reglaj curent tr 1 *In 0,5 - 8 - gama de reglaj curent tr 2 *In 0,1 : 2 12 - pas reglaj curent - precizie - gama reglaj temporizare tr 1 - gama reglaj temporizare tr 2 - pas reglare temporizari - precizie - tip declansare - tensiune de alimentare externa pentru elementul direcțional • necesara • valoare nominala - unghi de sensibilitate maxima (ZUh, Ih) A % sec sec sec % mono/trif da/nu V grade continuu 0 - 1 0,1 - 5 max 0,1 trifazat 1 9 Protecție diferențiala longitudinala (PDL) (cod ANSI 87P) - masura curent pe fiecare faza - nr capete linie protejata - reglaj Idiff da/nu da/nu * In da 0,2 - 2 1 10 Reanclansare Automata Rapida (RAR): - nr cicluri - tip anclansare - gama de reglaj pauza de RAR ciclul 1 - gama de reglaj pentru timpul de blocare - pas de reglare pentru timpi - durata impulsului de anclansare - functionare RAR cu control sincronism o gama reglaj pentru diferenta unghiului de faza o gama reglaj pentru diferenta de frecventa o gama reglaj pentru diferenta de amplitudine tensiuni - functionare RAR cu control lipsa tensiune pe linie o domeniu de reglaj pentru lipsa tensiune - functonare RAR cu control prezenta tensiune pe bara o domeniu de reglaj pentru prezenta tensiune - blocare RAR la un semnal exterior - blocare RAR la anclansare manuala pe defect - blocare RAR la defect evolutiv in timpul pauzei de RAR - comanda de prelungire treapta rapida la protectia de distanta dupa un RAR da/nu mono/trif sec sec sec sec da/nu grade Hz %Un da/nu %Un da/nu %Un da/nu da/nu da/nu da/nu min 1 trifazat 0,3 - 3 5 - 20 0,1 0,5 da -30 - +30 0 + 1 0 - 40 da 10-60 da 60-90 da da da da 1 11 Automatizari: Declansare rapida la refuz intrerupator (DRRI) da/nu da 1 12 Teletransmisie: - interdeclansare si transmitere bidirecționala a semnalelor conf CEI 50 (448-15-11) - distanta de teletransmisie fara modul suplimentar - timp de emisie a impulsului de declansare - intercomunicare numerica a datelor, cu protejarea si monitorizarea continua a telegramelor - comunicatie cu celalalt capat al liniei: o fir pilot o fibra optica o radio da/nu AUP/PUP km ms da/nu da/nu da/nu da/nu min 10 5ani 6 2 Durata normată de viață ani >30ani 6 3 Media timpului de bună funcționare (MTBF) ore >50 000 h 6 4 Timpul mediu de reparare (MTR) ore 99 95 7 Garanție 7 1 De la livrare luni 36 7 2 De la montare luni 24 8 Alte cerințe 8 1 Școlarizare personal beneficiar da/nu Da 17 € electrica SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr: 56 / 2010 Terminal numeric de comandă-control-protecție și măsură pentru transformatoare de putere 110 kV/mt Nr pagini : 16 CUPRINS 1 Generalități 2 1 1 Obiect și domeniu de aplicare 2 1 2 Standarde, norme și reglementări de referință 2 1 3 Durata normată de exploatare 2 1 4 Cerințe specifice 3 1 4 1 Cerințe referitoare la condițiile de mediu 3 1 4 2 Condiții mecanice 3 2 Condiții tehnice generale 3 2 1 Cerințe tehnice 3 2 2 Date electrice de sistem 3 2 3 Condiții de compatibilitate electromagnetică 4 2 4 Condiții privind asigurarea calității 4 2 5 Cerințe privind Protecția Muncii 4 2 6 Cerințe tehnice și funcționale 4 2 7 Cerințe software ale terminalelor numerice 4 2 8 Cerințe de performanță și calitate 4 2 9 Fiabilitate 4 2 10 Disponibilitatea 5 2 11 Mentenabilitatea 5 2 12 Securitatea 5 2 13 Precizia globală 6 3 Cerințe tehnice specifice 6 3 1 Cerințe tehnice pentru terminalele de protecție 6 3 2 Funcțiile minime ale echipamentului 6 4 Teste și verificări 9 5 Controlul instalării, incercarii si punerii in funcțiune 10 6 Ambalare și transport 10 7 Etichetele 10 8 Garanții 10 9 Receptia 10 10 Post - Garanții 10 9 11 Obligații în caz de defecțiuni 10 12 Facilități 11 13 TABELE VALOARE OFERTĂ, SPECIFICAȚII TEHNICE, LIVRARE 11 14 Fișe tehnice 11 Anexa 1 12 Elaborat : S C ELECTRICA S A Biroul PRAM - ing Liviu Serbanescu Data aprobării : Aviz CTS : PV nr /xx xx 2010 Data intrării în vigoare : xx xx 2010 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect și domeniu de aplicare Prezenta specificatie tehnica se refera la conditiile tehnice privind echipamentul secundar al celulei unui transformator de putere 110/mt, (cu sau fara teletransmisie, functie de conditiile si impunerile treptei operative de dispecer si a normativelor in vigoare) Echipamentul secundar trebuie sa indeplineasca toate functiile de protectie, automatizare si teleconducere precizate in Anexa 1 pentru celula respectiva fara sa mai fie necesar un alt echipament Toate echipamentele de protecție solicitate vor fi de tip numeric, realizate în întregime cu tehnologie bazată pe utilizarea microprocesoarelor Pentru echipamentul electric protejat, terminalele solicitate vor include funcții de comandă-control-protecție și măsură, astfel încât pentru celula respectivă să fie asigurată interfața cu sistemul SCADA implementat Terminalele numerice vor fi însoțite obligatoriu de toate accesoriile (intrefețele) necesare comandării și monitorizării comutatorului de ploturi, monitorizarea temperaturii transformatorului și comanda instalației de răcire Se va avea în vedere faptul că transformatoarele de putere sunt, in majoritatea cazurilor, de fabricație Electroputere Specificatia tehnica se aplica pentru proiectarea, achizitia, receptia si punerea in functiune a panoului de protectii a unei celule modernizate Conditiile tehnice pentru echipamentul primar nu fac obiectul acestei specificatii, dar, prezenta specificatie trebuie corelata cu cea referitoare la echipamentul primar din punct de vedere al: tensiunii operative, raportul de transformare a reductorilor de curent, componenta celulei din punct de vedere al echipamentului primar pentru functiile de interblocare, etc In functie de conditiile concrete, anumite caracteristici din Anexa 1 vor fi modificate sau completate 1 2 Standarde, norme si reglementari de referinta Echipamentele trebuie sa fie conforme cu ultimele editii ale urmatoarelor standarde: • PE 504 vol I, II si III: Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale stațiilor electrice • IEC 60068-2 Conditii generale de functionare • IEC 60870-1: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 1 Conditii generale • IEC 60870-2: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 2 Conditii de functionare • SR HD 546 3 S1:2002: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 3 Interfete • SR HD 546 4 S1:2002: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 4 Prescriptii referitoare la performante • IEC 60870-5: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 5 Protocoale de transmisiuni • IEC 60255-5: Teste de izolatie • IEC 60255-22: Teste de compatibilitate electromagnetica • IEC 60255-21: Teste de vibratii si seismicitate • IEC 60529: Grad de protectie al echipamentelor 1 3 Durata normată de exploatare În regim normal de funcționare, durata normată de exploatare este de 12 ani, cu condiția respectării regulilor de alegere, de întreținere, de exploatare, de transport și de depozitare 2 1 4 Cerințe specifice 1 4 1 Cerințe referitoare la condițiile de mediu Altitudine peste nivelul marii max 2000 m Terminalele de protecție sunt destinate să funcționeze montate în interior Echipamentele de protecție și componentele acestora trebuie să fie capabile să funcționeze și să acționeze corect în următoarele conditii de mediu: a) Gama temperaturilor ambiante, în conformitate cu IEC 60255-6: - În mod normal de lucru: -10 °C - + 50 °C; - Rata maximă de variație: 5 °C/min; - La stocare/transport: -20 °C - + 70 °C; b) Umiditatea relativă, în concordanță cu IEC 60870-2-2: 5 - 95% fără condens; c) Condiții de praf: normale; 1 4 2 Conditii mecanice Echipamentele de protecție trebuie executate astfel încât să fie rezistențe la vibrații, șocuri și cutremure, astfel: Vibrații, în conformitate cu IEC 60255-21-1 clasa 1; Șocuri, în conformitate cu IEC 60255-21-2 clasa 1; Seisme, în conformitate cu IEC 60255-21-3 clasa 1; 2 CONDIȚII TEHNICE GENERALE 5 2 1 Cerințe tehnice Toate echipamentele și materialele din prezenta furnitură vor fi fabricate și testate în conformitate cu ultima ediție a standardelor Comisiei Electrotehnice Internaționale (CEI) Toate terminalele de protecție vor fi astfel realizate încât să asigure funcționarea în condițiile de mediu și electrice indicate în Caietul de Sarcini Toate terminalele de protecție vor funcționa fără vibrații nedorite, fără zgomot și nu vor produce deranjamente Toate legăturile și contactele vor avea secțiuni corespunzătoare pentru asigurarea trecerii curentului electric, atât în regim normal, cât și avarie Furnizorul de terminale va preciza toate sculele speciale necesare la exploatare normală și de asemenea, piesele de schimb și de rezervă, conform specificației din acest Caiet de Sarcini Toate bornele de legare la pământ ale echipamentelor se vor marca vizibil Toate echipamentele vor fi ambalate corespunzător condițiilor climatice și tipului de transport folosit Se va acorda atenție specială evitării posibilităților de deteriorare în timpul transportului și depozitării Toate coletele vor avea indicată greutatea și modul corect de ridicare și manipulare Toate marcajele de pe colete vor fi clare și rezistente la umiditate Notă: Echipamentele care fac obiectul Caietului de Sarcini vor fi certificate din punct de vedere al securității muncii și vor avea aplicat în mod distinct și lizibil marcajul de securitate; 2 2 Date electrice de sistem Nr Denumirea UM Valoare 1 Tensiunea de serviciu a circuitelor primare kV 110 2 Frecvența nominală, fn Hz 50 3 Curentul de scurtcircuit maxim trifazat kA 31,5 4 Modul de conectare al neutrului RTN, BS, mixt sau izolat 5 Curentul nominal , Inp A 50 - 4000 6 Raport transformare reductori curent A 50 - 4000/5/5 7 Raport transformare reductori tensiune kV 6/0,1 - 110/0,1 8 Tensiunea nominală auxiliară, Uaux Vcc/ca 2 x 220 +/- 20% 3 2 3 Condiții de compatibilitate electromagnetică a) Test la perturbații de înaltă frecvență (1 MHz, în conformitate cu IEC 60255-22-1, clasa III): - mod comun: 2 5 kV; - mod diferențial: 1 kV; b) Test la descărcări (impulsuri) electrostatice (în conformitate cu IEC 60255-22-2, clasa III): 8 kV vârf; c) Test la perturbații în câmp electromagnetic (în conformitate cu IEC 60255-22-3, clasa III): 10 V/m; d) Test la perturbații tranzitorii rapide (în conformitate cu IEC 60255-22-4, clasa III): 2 kV; 2 4 Condiții privind asigurarea calității Ofertantul va prezenta documentația prin care se dovedește certificarea sistemului calității în conformitate cu reglementările ISO 9001:|SO 9004 sau similare 2 5 Cerințe privind Protecția Muncii Terminalele de protecție vor fi însoțite de declarația de conformitate 2 6 Cerințe tehnice și funcționale Terminalele de protecție solicitate prin Caietul de Sarcini sunt destinate a fi montate în panourile electrice ale instalațiilor de protecție și automatizare, prin înlocuirea celor existente (protecții analogice) 2 7 Cerințe software ale terminalelor numerice Software-ul de configurare, parametrizare pentru terminalele de protecție trebuie să fie compatibil pentru toate echipamentele de același tip Aceste softuri trebuie să permită dezvoltarea de către beneficiar a propriilor aplicații Software-ul de achiziție date, comunicații și analiză (osciloperturbografiere) pentru terminalele numerice trebuie să fie compatibil pentru toate echipamentele furnizate și să permită integrarea echipamentului, în sistemul SCADA existent Protocol standard de sincronizare de timp cu SCADA Terminalul de bază și cel de rezervă vor comunica între ele pe protocolul 61850 Pentru realizarea funcției AAR, terminalele numerice aferente transformatoarelor de putere dintr-o stație de transformare vor comunica între ele pe protocolul 61850 2 8 Cerințe de performanță și calitate Toate valorile de performanță garantate trebuie demonstrate de către Ofertant în timpul testelor de acceptare; Calculul timpului de întrerupere trebuie să includă și timpul afectat întreruperilor pentru întreținere și reparații 2 9 Fiabilitate (a se vedea SR HD 546 4 S1:2002) Fiabilitatea terminalelor de protecție va fi clasă R3, MTBF>8760 Aceasta va fi asigurată și prin respectarea următoarelor cerințe: - căderea unei componente nu trebuie să antreneze pierderea altor funcții ale terminalului de protecție decât cele în care componenta este implicată direct; - căderea unei componente oarecare nu trebuie să producă o pierdere a unor funcții care să nu fie detectate; - terminalul de protecție trebuie să fie protejat împotriva căderilor multiple și în cascadă a componentelor; - funcțiunile care sunt considerate vitale trebuie să fie păstrate după căderea unei singure componente; 4 - toate programele (inclusiv subprogramele) trebuie să fie testate instrucțiune cu instrucțiune înainte de livrare; - să țină cont în urma programării de toate condițiile care se pot produce în realitate; 2 10 Disponibilitatea (a se vedea SR HD 546 4 S1:2002) Clasa de disponibilitate a terminalului de protecție va fi A3, a>99,95% Disponibilitatea terminalelor de protecție va fi sporită prin utilizarea adecvată a rezervării funcțiilor de protecție, prin utilizarea mijloacelor de supraveghere, sau luarea în mod automat de măsuri care să asigure continuitatea funcționării Aceste măsuri vor include: - autoverificarea funcției de achiziție de date; - autoverificarea funcției de comandă; - autoverificarea funcției de înregistrare; - funcția de ajutor - „help” pentru diagnosticarea echipamentului; - verificarea etalonării; - repornirea automată în cazul căderii alimentării; - repetarea transmisiei de date; 2 11 Mentenabilitatea (a se vedea SR HD 546 4 S1:2002) Valorile duratei medii de indisponibilitate (MTTR) date de furnizor se vor baza pe statistici de mentenanță disponibile Furnizorul trebuie să dea lista echipamentului de încercare și cantitățile pieselor de schimb considerate ca necesare pentru clasele de mentenabilitate acceptate Cantitatea de piese de schimb va fi estimată ținând cont de timpul necesar pentru repararea unei componente defecte (repararea la fața locului și/sau în uzină) și pentru a-l pune în stare de funcționare Clasa de timp de reparare (MRT) va fi RT4, MRT *In 0,1 - 2 1 7 1 - timpul de acționare la IDIF> > 2*IDIF> reglat msec > *In 1 - 12 - timpul de acționare la IDIF>> > 2*IDIF>> reglat msec *In 0,05 - 5 - domeniu de reglaj temporizare sec 0 : 10 1 7 4 Protecție homopolară de curent la defecte da/nu 12 rezistive: - domeniu de reglaj curent Ih> - domeniu de reglaj temporizare *In sec 0,01 - 5 0 : 30 1 7 5 Protecție maximală de tensiune homopolară, temporizată: da/nu - domeniu de reglaj tensiune V 10 + 60 - domeniu de reglaj temporizare sec 3 : 60 Protecția diferențială longitudinală homopolară: da/nu - tipul caracteristicii de frânare - domeniu de reglare a curentului de *In 0,1 - 2 1 7 6 acționare fără frânare IDIF> - timpul de acționare la IDIF> > 2*IDIF> reglat msec > *In 1 - 12 - timpul de acționare la IDIF>> > 2*IDIF>> reglat msec *In 0,01 + 5 - domeniu de reglaj temporizare sec 0 + 30 Protecție de suprasarcină da/nu - domeniu minim de reglaj al curentului de *In 0,5 + 5 pornire - pasul de reglaj al curentului de pornire *In max 0,1 1 7 8 - precizia [%] 0,5 - coeficientul de revenire min 0,9 - domeniul minim de reglaj al temporizării sec 1 + 20 - pasul de reglaj al temporizării sec min 1 - precizia [%] max 10 1 7 9 Protecție de supratemperatură: reglaje conform cartii tehnice a trafo da/nu Protecția de gaze cuvă 1 7 10 - Semnalizare da/nu da - Declanșare da/nu da 1 7 11 Protecția de gaze cuvă comutator de ploturi da/nu 1 7 12 Protecția împotriva rămânerii în regim incomplet de faze pe partea de 110 kV da/nu Protecție maximală de curent trifazată pe partea de m t da/nu - domeniu minim de reglaj al curentului de *In 0,5 + 5 1 7 13 pornire - pasul de reglaj al curentului de pornire *In max 0,1 - precizia [%] 0,5 - coeficientul de revenire min 0,9 - domeniul minim de reglaj al temporizării sec 0,1 + 10 - pasul de reglaj al temporizării sec max 0,1 - precizia [%] max 5 Protecția maximală de curent instantanee (secționare de curent) pe partea de MT - domeniu minim de reglaj al curentului de da/nu 1 7 14 pornire *In 1 - 20 - pasul de reglaj al curentului de pornire *In 0,1 - precizia [%] max 5 - timpul propriu de acționare msec max 50 1 8 Automatizări 1 8 1 Anclanșarea automată a rezervei M T (AAR-MT) da/nu da 1 8 2 Reglajul automat al tensiunii (RAT) pe da/nu da 13 partea de m t 1 8 3 Ventilația forțată automatizată da/nu da 1 8 4 Declanșare de rezervă la refuz de întreruptor 110 kV (DRRI) da/nu da 1 9 Măsuri furnizate: - curentul de sarcină (pe fiecare fază, total, homopolar-măsurat sau calculat) - putere activă - putere reactivă - energie activă - energie reactivă - precizia măsurilor A KW KVAr KWh KVArh [%] da da da da da max 2,5 1 10 Semnalizări de stare: - poziție întreruptori 110 kV si MT -anclanșat/declanșat - poziție separatori trafo 110 kV si MT -închis/deschis - poziție separatori bare 110 kV si MT -închis/deschis - poziție CLP la sep bare-închis/deschis - poziție CLP la sep trafo-închis/deschis - starea protecțiilor-în funcție/anulată - stare automatizari-în funcție/anulat - pozitia comutatorului de ploturi da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da da da da da da da da 1 11 Semnalizări preventive: - gaze trafo - nivel ulei trafo - supratemperatură trafo - suprasarcină trafo - defect mecanism actionare intrerupator 110kV si MT - lipsa tensiune alimentare mecanism actionare intrerupator 110 kV si MT - defect circuit declansare - lipsă tensiune alimentare protecții și automatizări - defect canal teletransmisie da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da da da da da da da da da 1 12 Semnalizări de incident: - funcționare protectii trafo (pentru fiecare tip de protectie) - tip defect la protectii trafo - funcționare automatizari trafo (pentru fiecare tip de automatizare) - blocare functionare automatizare (pentru fiecare tip de automatizare) - defect intern terminal da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da da-local da da da 1 13 Comenzi: - anclanșare/declanșare întreruptori 110kV si MT - inchidere/deschidere separatori bara 110kV si MT - inchidere/deschidere separator trafo 110kV si MT - inchidere/deschidere CLP la sep bare - inchidere/deschidere CLP la sep trafo - comanda acționării comutatorului de ploturi - comanda pornire/oprire funcționare instalație de ventilație forțată - PIF/anulare protectii (pentru fiecare tip de protectie) - PIF/anulare automatizări (pentru fiecare tip de automatizare) da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da da da nu nu da da da da 14 1 14 Interblocaje: - inchidere CLP trafo numai cu separator trafo deschis si intrerupator declansat - inchidere CLP bare numai cu separatori bare deschisi si intrerupator declansat - deschidere separator linie si bare numai cu intrerupatorul declansat - inchidere intrerupator cu CLP bare sau linie inchisi da/nu da/nu da/nu da/nu Se va completa functie de componenta celulei 1 15 Functii speciale: Osciloperturbograf - frecventa esantionare - posibilitate de pornire din exterior - sincronizare externa - nr canale analogice suplimentare - nr canale numerice suplimentare - timp de inregistrare inainte de defect - timp total inregistrare/defect - nr maxim de inregistrari da/nu kHz da/nu da/nu sec sec da min 1 da da 0,1 5 5 1 16 Autotestare da/nu da 1 17 Contorizari - contor functionare protectii (pentru fiecare tip de protectie) da/nu da 1 18 Caracteristici de iesire: A Contacte de declansare/anclansare: - tensiunea de lucru - curent de inchidere de scurta durata (0,5 sec ) - curent de trecere continua - putere de rupere c c - rezistiv - putere de rupere c c - inductiv (L/R=0,04s) Contacte de semnalizare - tensiunea de lucru - curent de inchidere de scurta durata (0,5 sec ) - curent de trecere continua - putere de rupere c c - rezistiv - putere de rupere c c - inductiv (L/R=0,04s) Vc c /c a A A W W Vc c /c a A A W W conf pct 1 4 min 5 min 2 min 50 min 25 conf pct 1 4 min 5 min 2 min 50 min 25 1 19 Date de fiabilitate: - securitate (probabilitatea de operare falsa) - dependabilitatea (probabilitatea de defectare la actionare) - timp mediu de buna functionare Fs Pd MTBF 1 20 Integrare sistem SCADA: - protocol de comunicare cu sistem SCADA existent da/nu da 2 Date generale 2 1 Gama temperaturii ambiante - transport - stocare - functionare o C o C o C -20-+55 -20-+55 -5:+40 2 2 Umiditate relativa conf IEC 68/2/3 (la 40° C pentru 56 zile) % min 95 2 3 Test de izolatie conf IEC 255-5 la 50Hz, 1 min : - intre borne si carcasa - intre contacte deschise KV KV 2 1 2 4 Compatibilitate electromagnetica: - test de frecventa inalta conf IEC 255-22-1 clasa III KV 2,5 15 - test la descarcari electrostatice conf IEC 255-22-2 clasa III - test la perturbatii electromagnetice conf IEC 255-22-3 clasa III KV virf V/m 8 10 2 5 Test seismic conf IEC 255-21-3 clasa I - acceleratie/durata - gama de frecventa 0,5g/30 0,5-35Hz 3 Cerințe de realizare 3 1 Comunicatie la nivel statie - fibra optica, topologie stea - fibra optica, topologie inel - bus RS 232 - bus RS 485 - ethernet da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu 3 2 Protocol de comunicatie: - IEC 870-5 - DNP 3 - Modbus - IEC 61850 - La livrare furnizorul va da beneficiarului descrierea completa ( detaliat) a protocolului de comunicatie implementat da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da da 3 3 Delimitare fata de proces: - sir cleme - borne aparate da/nu da/nu da nu 3 4 Preluare semnale analogice: - direct - prin traductori da/nu da/nu da nu 3 5 Realizare constructiva: - nr terminale - diemnsiuni dulap L x l x H - grad de protectie conf IEC 529 - mod de fixare - conectica de proces 1 sau 2 mm IP fata/spate fata/spate 40 fata spate 3 6 Realizare constructiva terminal: - cu circuite integrate (analogic) - cu microprocesor (numeric) da/nu da/nu nu da 3 7 Comanda locala celula: - de la panoul frontal al terminalului, acesta fiind prevazut cu posibilitatea afisarii schemei monofilare si a pozitiei echipamentelor de comuntatie da/nu da 4 Documentație tehnica anexata ofertei 4 1 Lista cu piese de schimb si scule speciale de intretinere recomandate da/nu da 4 2 Lista incercarilor de tip, individuale si de pe santier da/nu da 4 3 Desene, prospecte, cataloage da/nu da 4 4 Certificate de conformitate pentru testele de tip da/nu da 4 5 Liste de referinte da/nu da 5 Asigurarea calitatii 5 1 Lista cerintelor standard de calitate in timpul proiectarii, productiei si testelor da/nu da 5 2 Lista testarilor de rutina da/nu da 5 3 16 € electrica SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr: 57 / 2010 Terminal numeric de comandă-control-protecție și măsură pentru LEA/CUPLE (6 - 20) kV Nr pagini : 15 CUPRINS 1 Generalități 2 1 1 Obiect și domeniu de aplicare 2 1 2 Standarde, norme și reglementări de referință 2 1 3 Durata normată de exploatare 2 1 4 Cerințe specifice 2 1 4 1 Cerințe referitoare la condițiile de mediu 2 1 4 2 Condiții mecanice 3 2 Condiții tehnice generale 3 2 1 Cerințe tehnice 3 2 2 Date electrice de sistem 3 2 3 Condiții de compatibilitate electromagnetică 4 2 4 Condiții privind asigurarea calității 4 2 5 Cerințe privind Protecția Muncii 4 2 6 Cerințe tehnice și funcționale 4 2 7 Cerințe software ale terminalelor numerice 4 2 8 Cerințe de performanță și calitate 4 2 9 Fiabilitate 4 2 10 Disponibilitatea 5 2 11 Mentenabilitatea 5 2 12 Securitatea 5 2 13 Precizia globală 5 3 Cerințe tehnice specifice 6 3 1 Cerințe tehnice pentru terminalele de protecție 6 3 2 Funcțiile minime ale echipamentului 6 4 Teste și verificări 9 5 Controlul instalării, incercarii si punerii in funcțiune 9 6 Ambalare și transport 9 7 Etichetele 9 8 Garanții 9 9 9 Receptia 9 10 Post - Garanții 10 9 11 Obligații în caz de defecțiuni 10 12 Facilități 10 13 TABELE VALOARE OFERTĂ, SPECIFICAȚII TEHNICE, LIVRARE 10 14 Fișe tehnice 10 Anexa 1 11 Elaborat : S C ELECTRICA S A Biroul PRAM - ing Liviu Serbanescu Data aprobării : Aviz CTS : PV nr /xx xx 2010 Data intrării în vigoare : xx xx 2010 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect și domeniu de aplicare Prezenta specificatie tehnica se refera la conditiile tehnice privind echipamentul secundar al celulei unei LEA/LES/CUPLE (6-20) kV, (cu sau fara teletransmisie, functie de conditiile si impunerile treptei operative de dispecer si a normativelor in vigoare) Echipamentul secundar trebuie sa indeplineasca toate functiile de protectie, automatizare si teleconducere precizate in Anexa 1 pentru celula respectiva fara sa mai fie necesar un alt echipament Toate echipamentele de protecție solicitate vor fi de tip numeric, realizate în întregime cu tehnologie bazată pe utilizarea microprocesoarelor Pentru echipamentul electric protejat, terminalele solicitate vor include funcții de comandă-control-protecție și măsură, astfel încât pentru celula respectivă să fie asigurată interfața cu sistemul SCADA implementat Specificatia tehnica se aplica pentru proiectarea, achizitia, receptia si punerea in functiune a panoului de protectii a unei celule modernizate Conditiile tehnice pentru echipamentul primar nu fac obiectul acestei specificatii, dar, prezenta specificatie trebuie corelata cu cea referitoare la echipamentul primar din punct de vedere al: tensiunii operative, raportul de transformare a reductorilor de curent, componenta celulei din punct de vedere al echipamentului primar pentru functiile de interblocare, etc In functie de conditiile concrete, anumite caracteristici din Anexa 1 vor fi modificate sau completate 1 2 Standarde, norme si reglementari de referinta Echipamentele trebuie sa fie conforme cu ultimele editii ale urmatoarelor standarde: • PE 504 vol I, II si III: Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale stațiilor electrice • IEC 60068-2 Conditii generale de functionare • IEC 60870-1: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 1 Conditii generale • IEC 60870-2: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 2 Conditii de functionare • SR HD 546 3 S1:2002: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 3 Interfete • SR HD 546 4 S1:2002: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 4 Prescriptii referitoare la performante • IEC 60870-5: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 5 Protocoale de transmisiuni • IEC 60255-5: Teste de izolatie • IEC 60255-22: Teste de compatibilitate electromagnetica • IEC 60255-21: Teste de vibratii si seismicitate • IEC 60529: Grad de protectie al echipamentelor • ISO 9001: Standard de calitate 1 3 Durata normată de exploatare În regim normal de funcționare, durata normată de exploatare este de 12 ani, cu condiția respectării regulilor de alegere, de întreținere, de exploatare, de transport și de depozitare 1 4 Cerințe specifice 1 4 1 Cerințe referitoare la condițiile de mediu Altitudine peste nivelul marii max 2000 m Terminalele de protecție sunt destinate să funcționeze montate în interior 2 Echipamentele de protecție și componentele acestora trebuie să fie capabile să funcționeze și să acționeze corect în următoarele conditii de mediu: a) Gama temperaturilor ambiante, în conformitate cu IEC 60255-6: - În mod normal de lucru: -10 °C + 50 °C; - Rata maximă de variație: 5 °C/min; - La stocare/transport: -20 °C + + 70 °C; b) Umiditatea relativă, în concordanță cu IEC 60870-2-2: 5 - 95% fără condens; c) Condiții de praf: normale; 1 4 2 Conditii mecanice Echipamentele de protecție trebuie executate astfel încât să fie rezistențe la vibrații, șocuri și cutremure, astfel: Vibrații, în conformitate cu IEC 60255-21-1 clasa 1; Șocuri, în conformitate cu IEC 60255-21-2 clasa 1; Seisme, în conformitate cu IEC 60255-21-3 clasa 1; 2 CONDIȚII TEHNICE GENERALE 5 2 1 Cerințe tehnice 5 Toate echipamentele și materialele din prezenta furnitură vor fi fabricate și testate în conformitate cu ultima ediție a standardelor Comisiei Electrotehnice Internaționale (CEI) Toate terminalele de protecție vor fi astfel realizate încât să asigure funcționarea în condițiile de mediu și electrice indicate în Caietul de Sarcini Toate terminalele de protecție vor funcționa fără vibrații nedorite, fără zgomot și nu vor produce deranjamente Toate legăturile și contactele vor avea secțiuni corespunzătoare pentru asigurarea trecerii curentului electric, atât în regim normal, cât și avarie Furnizorul de terminale va preciza toate sculele speciale necesare la exploatare normală și de asemenea, piesele de schimb și de rezervă, conform specificației din acest Caiet de Sarcini Toate bornele de legare la pământ ale echipamentelor se vor marca vizibil Toate echipamentele vor fi ambalate corespunzător condițiilor climatice și tipului de transport folosit Se va acorda atenție specială evitării posibilităților de deteriorare în timpul transportului și depozitării Toate coletele vor avea indicată greutatea și modul corect de ridicare și manipulare Toate marcajele de pe colete vor fi clare și rezistente la umiditate Notă: Echipamentele care fac obiectul Caietului de Sarcini vor fi certificate din punct de vedere al securității muncii și vor avea aplicat în mod distinct și lizibil marcajul de securitate; 2 2 Date electrice de sistem Nr Denumirea UM Valoare 1 Tensiunea de serviciu a circuitelor primare MT kV 6 - 20 2 Frecvența nominală, fn Hz 50 3 Curentul de scurtcircuit maxim trifazat kA 25 4 Modul de conectare al neutrului RTN, BS sau izolat 5 Curentul nominal , Inp A 50 - 4000 6 Raport transformare reductori curent A 50 - 4000/5/5 7 Raport transformare reductori tensiune kV 6/0,1 - 20/0,1 8 Tensiunea nominală auxiliară, Uaux Vcc/ca 220 +/- 20% 3 2 3 Condiții de compatibilitate electromagnetică a) Test la perturbații de înaltă frecvență (1 MHz, în conformitate cu IEC 60255-22-1, clasa III): - mod comun: 2 5 kV; - mod diferențial: 1 kV; b) Test la descărcări (impulsuri) electrostatice (în conformitate cu IEC 60255-22-2, clasa III): 8 kV vârf; c) Test la perturbații în câmp electromagnetic (în conformitate cu IEC 60255-22-3, clasa III): 10 V/m; d) Test la perturbații tranzitorii rapide (în conformitate cu IEC 60255-22-4, clasa III): 2 kV; 2 4 Condiții privind asigurarea calității Ofertantul va prezenta documentația prin care se dovedește certificarea sistemului calității în conformitate cu reglementările ISO 9001:|SO 9004 sau similare 2 5 Cerințe privind Protecția Muncii Terminalele de protecție vor fi însoțite de declarația de conformitate 2 6 Cerințe tehnice și funcționale Terminalele de protecție solicitate prin Caietul de Sarcini sunt destinate a fi montate în panourile electrice ale instalațiilor de protecție și automatizare, prin înlocuirea celor existente (protecții analogice) 2 7 Cerințe software ale terminalelor numerice Software-ul de configurare, parametrizare pentru terminalele de protecție trebuie să fie compatibil pentru toate echipamentele de același tip Aceste softuri trebuie să permită dezvoltarea de către beneficiar a propriilor aplicații Software-ul de achiziție date, comunicații și analiză (osciloperturbografiere) pentru terminalele numerice trebuie să fie compatibil pentru toate echipamentele furnizate și să permită integrarea echipamentului, în sistemul SCADA existent Protocol standard de sincronizare de timp cu SCADA 2 8 Cerințe de performanță și calitate Toate valorile de performanță garantate trebuie demonstrate de către Ofertant în timpul testelor de acceptare; Calculul timpului de întrerupere trebuie să includă și timpul afectat întreruperilor pentru întreținere și reparații 2 9 Fiabilitate (a se vedea SR HD 546 4 S1:2002) Fiabilitatea terminalelor de protecție va fi clasă R3, MTBF>8760 Aceasta va fi asigurată și prin respectarea următoarelor cerințe: - căderea unei componente nu trebuie să antreneze pierderea altor funcții ale terminalului de protecție decât cele în care componenta este implicată direct; - căderea unei componente oarecare nu trebuie să producă o pierdere a unor funcții care să nu fie detectate; - terminalul de protecție trebuie să fie protejat împotriva căderilor multiple și în cascadă a componentelor; - funcțiunile care sunt considerate vitale trebuie să fie păstrate după căderea unei singure componente; - toate programele (inclusiv subprogramele) trebuie să fie testate instrucțiune cu instrucțiune înainte de livrare; - să țină cont în urma programării de toate condițiile care se pot produce în realitate; 4 2 10 Disponibilitatea (a se vedea SR HD 546 4 S1:2002) Clasa de disponibilitate a terminalului de protecție va fi A3, a>99,95% Disponibilitatea terminalelor de protecție va fi sporită prin utilizarea adecvată a rezervării funcțiilor de protecție, prin utilizarea mijloacelor de supraveghere, sau luarea în mod automat de măsuri care să asigure continuitatea funcționării Aceste măsuri vor include: - autoverificarea funcției de achiziție de date; - autoverificarea funcției de comandă; - autoverificarea funcției de înregistrare; - funcția de ajutor - „help” pentru diagnosticarea echipamentului; - verificarea etalonării; - repornirea automată în cazul căderii alimentării; - repetarea transmisiei de date; 2 11 Mentenabilitatea (a se vedea SR HD 546 4 S1:2002) Valorile duratei medii de indisponibilitate (MTTR) date de furnizor se vor baza pe statistici de mentenanță disponibile Furnizorul trebuie să dea lista echipamentului de încercare și cantitățile pieselor de schimb considerate ca necesare pentru clasele de mentenabilitate acceptate Cantitatea de piese de schimb va fi estimată ținând cont de timpul necesar pentru repararea unei componente defecte (repararea la fața locului și/sau în uzină) și pentru a-l pune în stare de funcționare Clasa de timp de reparare (MRT) va fi RT4, MRT 5ani 6 2 Durata normată de viață ani >30ani 6 3 Media timpului de bună funcționare (MTBF) ore >50 000 h 6 4 Timpul mediu de reparare (MTR) ore 99 95 7 Garanție 7 1 De la livrare luni 36 7 2 De la montare luni 24 8 Alte cerințe 8 1 Școlarizare personal beneficiar da/nu Da | 15 € electrica SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr: 58 / 2010 Terminal numeric de comandă-control-protecție și măsură pentru Baterie de Condensatori (6 - 20) kV Nr pagini : 13 CUPRINS 1 Generalități 2 1 1 Obiect și domeniu de aplicare 2 1 2 Standarde, norme și reglementări de referință 2 1 3 Durata normată de exploatare 2 1 4 Cerințe specifice 2 1 4 1 Cerințe referitoare la condițiile de mediu 2 1 4 2 Condiții mecanice 3 2 Condiții tehnice generale 3 2 1 Cerințe tehnice 3 2 2 Condiții de compatibilitate electromagnetică 3 2 3 Condiții privind asigurarea calității 3 2 4 Cerințe privind Protecția Muncii 4 2 5 Cerințe tehnice și funcționale 4 2 6 Cerințe software ale terminalelor numerice 4 2 7 Cerințe de performanță și calitate 4 2 8 Fiabilitate 4 2 9 Disponibilitatea 4 2 10 Mentenabilitatea 5 2 11 Securitatea 5 2 12 Precizia globală 5 3 Cerințe tehnice specifice 5 3 1 Cerințe tehnice pentru terminalele de protecție 5 3 2 Funcțiile minime ale echipamentului 5 4 Teste și verificări 8 5 Controlul instalării, incercarii si punerii in funcțiune 8 6 Ambalare și transport 8 7 Etichetele 8 8 Garanții 8 9 9 Receptia 8 10 Post - Garanții 8 9 11 Obligații în caz de defecțiuni 9 12 Facilități 9 13 TABELE VALOARE OFERTĂ, SPECIFICAȚII TEHNICE, LIVRARE 9 14 Fișe tehnice 9 Anexa 1 10 Elaborat : S C ELECTRICA S A Biroul PRAM - ing Liviu Serbanescu Data aprobării : Aviz CTS : PV nr /xx xx 2010 Data intrării în vigoare : xx xx 2010 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect și domeniu de aplicare Prezenta specificatie tehnica se refera la conditiile tehnice privind echipamentul secundar al celulei unei Baterii de Condensatori (6 - 20) kV, (cu sau fara teletransmisie, funcție de condițiile si impunerile treptei operative de dispecer si a normativelor in vigoare) Echipamentul secundar trebuie sa indeplineasca toate functiile de protectie, automatizare si teleconducere precizate in Anexa 1 pentru celula respectiva fara sa mai fie necesar un alt echipament Toate echipamentele de protecție solicitate vor fi de tip numeric, realizate în întregime cu tehnologie bazată pe utilizarea microprocesoarelor Pentru echipamentul electric protejat, terminalele solicitate vor include funcții de comandă-control-protecție și măsură, astfel încât pentru celula respectivă să fie asigurată interfața cu sistemul SCADA implementat Specificatia tehnica se aplica pentru proiectarea, achizitia, receptia si punerea in functiune a panoului de protectii a unei celule modernizate Conditiile tehnice pentru echipamentul primar nu fac obiectul acestei specificatii, dar, prezenta specificatie trebuie corelata cu cea referitoare la echipamentul primar din punct de vedere al: tensiunii operative, raportul de transformare a reductorilor de curent, componenta celulei din punct de vedere al echipamentului primar pentru functiile de interblocare, etc In functie de conditiile concrete, anumite caracteristici din Anexa 1 vor fi modificate sau completate 1 2 Standarde, norme si reglementari de referinta Echipamentele trebuie sa fie conforme cu ultimele editii ale urmatoarelor standarde: • PE 504 vol I, II si III: Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice • IEC 60068-2 Conditii generale de functionare • IEC 60870-1: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 1 Conditii generale • IEC 60870-2: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 2 Conditii de functionare • SR HD 546 3 S1:2002: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 3 Interfete • SR HD 546 4 S1:2002: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 4 Prescriptii referitoare la performante • IEC 60870-5: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 5 Protocoale de transmisiuni • IEC 60255-5: Teste de izolatie • IEC 60255-22: Teste de compatibilitate electromagnetica • IEC 60255-21: Teste de vibratii si seismicitate • IEC 60529: Grad de protectie al echipamentelor • ISO 9001: Standard de calitate 1 3 Durata normată de exploatare În regim normal de funcționare, durata normată de exploatare este de 12 ani, cu condiția respectării regulilor de alegere, de întreținere, de exploatare, de transport și de depozitare 1 4 Cerințe specifice 1 4 1 Cerințe referitoare la condițiile de mediu Altitudine peste nivelul marii max 2000 m Terminalele de protecție sunt destinate să funcționeze montate în interior 2 Echipamentele de protecție și componentele acestora trebuie să fie capabile să funcționeze și să acționeze corect în următoarele conditii de mediu: a) Gama temperaturilor ambiante, în conformitate cu IEC 60255-6: - În mod normal de lucru: -10 °C + 50 °C; - Rata maximă de variație: 5 °C/min; - La stocare/transport: -20 °C + + 70 °C; b) Umiditatea relativă, în concordanță cu IEC 60870-2-2: 5 - 95% fără condens; c) Condiții de praf: normale; 1 4 2 Conditii mecanice Echipamentele de protecție trebuie executate astfel încât să fie rezistențe la vibrații, șocuri și cutremure, astfel: Vibrații, în conformitate cu IEC 60255-21-1 clasa 1; Șocuri, în conformitate cu IEC 60255-21-2 clasa 1; Seisme, în conformitate cu IEC 60255-21-3 clasa 1; 2 CONDIȚII TEHNICE GENERALE 5 2 1 Cerințe tehnice 5 Toate echipamentele și materialele din prezenta furnitură vor fi fabricate și testate în conformitate cu ultima ediție a standardelor Comisiei Electrotehnice Internaționale (CEI) Toate terminalele de protecție vor fi astfel realizate încât să asigure funcționarea în condițiile de mediu și electrice indicate în Caietul de Sarcini Toate terminalele de protecție vor funcționa fără vibrații nedorite, fără zgomot și nu vor produce deranjamente Toate legăturile și contactele vor avea secțiuni corespunzătoare pentru asigurarea trecerii curentului electric, atât în regim normal, cât și avarie Furnizorul de terminale va preciza toate sculele speciale necesare la exploatare normală și de asemenea, piesele de schimb și de rezervă, conform specificației din acest Caiet de Sarcini Toate bornele de legare la pământ ale echipamentelor se vor marca vizibil Toate echipamentele vor fi ambalate corespunzător condițiilor climatice și tipului de transport folosit Se va acorda atenție specială evitării posibilităților de deteriorare în timpul transportului și depozitării Toate coletele vor avea indicată greutatea și modul corect de ridicare și manipulare Toate marcajele de pe colete vor fi clare și rezistente la umiditate Notă: Echipamentele care fac obiectul Caietului de Sarcini vor fi certificate din punct de vedere al securității muncii și vor avea aplicat în mod distinct și lizibil marcajul de securitate; 2 2 Condiții de compatibilitate electromagnetică a) Test la perturbații de înaltă frecvență (1 MHz, în conformitate cu IEC 60255-22-1, clasa III): - mod comun: 2 5 kV; - mod diferențial: 1 kV; b) Test la descărcări (impulsuri) electrostatice (în conformitate cu IEC 60255-22-2, clasa III): 8 kV vârf; c) Test la perturbații în câmp electromagnetic (în conformitate cu IEC 60255-22-3, clasa III): 10 V/m; d) Test la perturbații tranzitorii rapide (în conformitate cu IEC 60255-22-4, clasa III): 2 kV; 2 3 Condiții privind asigurarea calității Ofertantul va prezenta documentația prin care se dovedește certificarea sistemului calității în conformitate cu reglementările ISO 9001:|SO 9004 sau similare 3 2 4 Cerințe privind Protecția Muncii Terminalele de protecție vor fi însoțite de declarația de conformitate 2 5 Cerințe tehnice și funcționale Terminalele de protecție solicitate prin Caietul de Sarcini sunt destinate a fi montate în panourile electrice ale instalațiilor de protecție și automatizare, prin înlocuirea celor existente (protecții analogice) 2 6 Cerințe software ale terminalelor numerice Software-ul de configurare, parametrizare pentru terminalele de protecție trebuie să fie compatibil pentru toate echipamentele de același tip Aceste softuri trebuie să permită dezvoltarea de către beneficiar a propriilor aplicații Software-ul de achiziție date, comunicații și analiză (osciloperturbografiere) pentru terminalele numerice trebuie să fie compatibil pentru toate echipamentele furnizate și să permită integrarea echipamentului, în sistemul SCADA existent Protocol standard de sincronizare de timp cu SCADA 2 7 Cerințe de performanță și calitate Toate valorile de performanță garantate trebuie demonstrate de către Ofertant în timpul testelor de acceptare; Calculul timpului de întrerupere trebuie să includă și timpul afectat întreruperilor pentru întreținere și reparații 2 8 Fiabilitate (a se vedea SR HD 546 4 S1:2002) Fiabilitatea terminalelor de protecție va fi clasă R3, MTBF>8760 Aceasta va fi asigurată și prin respectarea următoarelor cerințe: - căderea unei componente nu trebuie să antreneze pierderea altor funcții ale terminalului de protecție decât cele în care componenta este implicată direct; - căderea unei componente oarecare nu trebuie să producă o pierdere a unor funcții care să nu fie detectate; - terminalul de protecție trebuie să fie protejat împotriva căderilor multiple și în cascadă a componentelor; - funcțiunile care sunt considerate vitale trebuie să fie păstrate după căderea unei singure componente; - toate programele (inclusiv subprogramele) trebuie să fie testate instrucțiune cu instrucțiune înainte de livrare; - să țină cont în urma programării de toate condițiile care se pot produce în realitate; 2 9 Disponibilitatea (a se vedea SR HD 546 4 S1:2002) Clasa de disponibilitate a terminalului de protecție va fi A3, a>99,95% Disponibilitatea terminalelor de protecție va fi sporită prin utilizarea adecvată a rezervării funcțiilor de protecție, prin utilizarea mijloacelor de supraveghere, sau luarea în mod automat de măsuri care să asigure continuitatea funcționării Aceste măsuri vor include: - autoverificarea funcției de achiziție de date; - autoverificarea funcției de comandă; - autoverificarea funcției de înregistrare; - funcția de ajutor - „help” pentru diagnosticarea echipamentului; - verificarea etalonării; - repornirea automată în cazul căderii alimentării; - repetarea transmisiei de date; 4 2 10 Mentenabilitatea (a se vedea SR HD 546 4 S1:2002) Valorile duratei medii de indisponibilitate (MTTR) date de furnizor se vor baza pe statistici de mentenanță disponibile Furnizorul trebuie să dea lista echipamentului de încercare și cantitățile pieselor de schimb considerate ca necesare pentru clasele de mentenabilitate acceptate Cantitatea de piese de schimb va fi estimată ținând cont de timpul necesar pentru repararea unei componente defecte (repararea la fața locului și/sau în uzină) și pentru a-l pune în stare de funcționare Clasa de timp de reparare (MRT) va fi RT4, MRT 5ani 6 2 Durata normată de viață ani >30ani 6 3 Media timpului de bună funcționare (MTBF) ore >50 000 h 6 4 Timpul mediu de reparare (MTR) ore 99 95 7 Garanție 7 1 De la livrare luni 36 7 2 De la montare luni 24 8 Alte cerințe 8 1 Școlarizare personal beneficiar da/nu Da 13 € electrica SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr: 59 / 2010 Terminal numeric de comandă-control și protecție pentru TSP si BS Nr pagini : 13 CUPRINS 1 Generalități 2 1 1 Obiect și domeniu de aplicare 2 1 2 Standarde, norme și reglementări de referință 2 1 3 Durata normată de exploatare 2 1 4 Cerințe specifice 2 1 4 1 Cerințe referitoare la condițiile de mediu 2 1 4 2 Condiții mecanice 3 2 Condiții tehnice generale 3 2 1 Cerințe tehnice 3 2 2 Condiții de compatibilitate electromagnetică 3 2 3 Condiții privind asigurarea calității 3 2 4 Cerințe privind Protecția Muncii 4 2 5 Cerințe tehnice și funcționale 4 2 6 Cerințe software ale terminalelor numerice 4 2 7 Cerințe de performanță și calitate 4 2 8 Fiabilitate 4 2 9 Disponibilitatea 4 2 10 Mentenabilitatea 5 2 11 Securitatea 5 2 12 Precizia globală 5 3 Cerințe tehnice specifice 5 3 1 Cerințe tehnice pentru terminalele de protecție 5 3 2 Funcțiile minime ale echipamentului 5 4 Teste și verificări 7 5 Controlul instalării, incercarii si punerii in funcțiune 7 6 Ambalare și transport 8 7 Etichetele 8 8 Garanții 8 9 9 Receptia 8 10 Post - Garanții 8 9 11 Obligații în caz de defecțiuni 8 12 Facilități 8 13 TABELE VALOARE OFERTĂ, SPECIFICAȚII TEHNICE, LIVRARE 8 14 Fișe tehnice 9 Anexa 1 10 Elaborat : S C ELECTRICA S A Biroul PRAM - ing Liviu Serbanescu Data aprobării : Aviz CTS : PV nr /xx xx 2010 Data intrării în vigoare : xx xx 2010 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect și domeniu de aplicare Prezenta specificatie tehnica se refera la conditiile tehnice privind echipamentul secundar al unei celule trafo servicii proprii si bobină de stingere dintr-o stație de transformare, (cu sau fara teletransmisie, functie de conditiile si impunerile treptei operative de dispecer si a normativelor in vigoare) Echipamentul secundar trebuie sa indeplineasca toate functiile de protectie, automatizare si teleconducere precizate in Anexa 1 pentru celula respectiva fara sa mai fie necesar un alt echipament Toate echipamentele de protecție solicitate vor fi de tip numeric, realizate în întregime cu tehnologie bazată pe utilizarea microprocesoarelor Pentru echipamentul electric protejat, terminalele solicitate vor include funcții de comandă-control și protecție, astfel încât pentru celula respectivă să fie asigurată interfața cu sistemul SCADA implementat Specificatia tehnica se aplica pentru proiectarea, achizitia, receptia si punerea in functiune a panoului de protectii a unei celule modernizate Conditiile tehnice pentru echipamentul primar nu fac obiectul acestei specificatii, dar, prezenta specificatie trebuie corelata cu cea referitoare la echipamentul primar din punct de vedere al: tensiunii operative, raportul de transformare a reductorilor de curent, componenta celulei din punct de vedere al echipamentului primar pentru functiile de interblocare, etc In functie de conditiile concrete, anumite caracteristici din Anexa 1 vor fi modificate sau completate 1 2 Standarde, norme si reglementari de referinta Echipamentele trebuie sa fie conforme cu ultimele editii ale urmatoarelor standarde: • PE 504 vol I, II si III: Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice • IEC 60068-2 Conditii generale de functionare • IEC 60870-1: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 1 Conditii generale • IEC 60870-2: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 2 Conditii de functionare • SR HD 546 3 S1:2002: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 3 Interfete • SR HD 546 4 S1:2002: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 4 Prescriptii referitoare la performante • IEC 60870-5: Echipamente si sisteme de teleconducere Partea 5 Protocoale de transmisiuni • IEC 60255-5: Teste de izolatie • IEC 60255-22: Teste de compatibilitate electromagnetica • IEC 60255-21: Teste de vibratii si seismicitate • IEC 60529: Grad de protectie al echipamentelor • ISO 9001: Standard de calitate 1 3 Durata normată de exploatare În regim normal de funcționare, durata normată de exploatare este de 12 ani, cu condiția respectării regulilor de alegere, de întreținere, de exploatare, de transport și de depozitare 1 4 Cerințe specifice 1 4 1 Cerințe referitoare la condițiile de mediu Altitudine peste nivelul marii max 2000 m 2 Terminalele de protecție sunt destinate să funcționeze montate în interior Echipamentele de protecție și componentele acestora trebuie să fie capabile să funcționeze și să acționeze corect în următoarele conditii de mediu: a) Gama temperaturilor ambiante, în conformitate cu IEC 60255-6: - În mod normal de lucru: -10 °C + 50 °C; - Rata maximă de variație: 5 °C/min; - La stocare/transport: -20 °C + + 70 °C; b) Umiditatea relativă, în concordanță cu IEC 60870-2-2: 5 - 95% fără condens; c) Condiții de praf: normale; 1 4 2 Conditii mecanice Echipamentele de protecție trebuie executate astfel încât să fie rezistențe la vibrații, șocuri și cutremure, astfel: Vibrații, în conformitate cu IEC 60255-21-1 clasa 1; Șocuri, în conformitate cu IEC 60255-21-2 clasa 1; Seisme, în conformitate cu IEC 60255-21-3 clasa 1; 2 CONDIȚII TEHNICE GENERALE 5 2 1 Cerințe tehnice 5 Toate echipamentele și materialele din prezenta furnitură vor fi fabricate și testate în conformitate cu ultima ediție a standardelor Comisiei Electrotehnice Internaționale (CEI) Toate terminalele de protecție vor fi astfel realizate încât să asigure funcționarea în condițiile de mediu și electrice indicate în Caietul de Sarcini Toate terminalele de protecție vor funcționa fără vibrații nedorite, fără zgomot și nu vor produce deranjamente Toate legăturile și contactele vor avea secțiuni corespunzătoare pentru asigurarea trecerii curentului electric, atât în regim normal, cât și avarie Furnizorul de terminale va preciza toate sculele speciale necesare la exploatare normală și de asemenea, piesele de schimb și de rezervă, conform specificației din acest Caiet de Sarcini Toate bornele de legare la pământ ale echipamentelor se vor marca vizibil Toate echipamentele vor fi ambalate corespunzător condițiilor climatice și tipului de transport folosit Se va acorda atenție specială evitării posibilităților de deteriorare în timpul transportului și depozitării Toate coletele vor avea indicată greutatea și modul corect de ridicare și manipulare Toate marcajele de pe colete vor fi clare și rezistente la umiditate Notă: Echipamentele care fac obiectul Caietului de Sarcini vor fi certificate din punct de vedere al securității muncii și vor avea aplicat în mod distinct și lizibil marcajul de securitate; 2 2 Condiții de compatibilitate electromagnetică a) Test la perturbații de înaltă frecvență (1 MHz, în conformitate cu IEC 60255-22-1, clasa III): - mod comun: 2 5 kV; - mod diferențial: 1 kV; b) Test la descărcări (impulsuri) electrostatice (în conformitate cu IEC 60255-22-2, clasa III): 8 kV vârf; c) Test la perturbații în câmp electromagnetic (în conformitate cu IEC 60255-22-3, clasa III): 10 V/m; d) Test la perturbații tranzitorii rapide (în conformitate cu IEC 60255-22-4, clasa III): 2 kV; 2 3 Condiții privind asigurarea calității Ofertantul va prezenta documentația prin care se dovedește certificarea sistemului calității în conformitate cu reglementările ISO 9001:|SO 9004 sau similare 3 2 4 Cerințe privind Protecția Muncii Terminalele de protecție vor fi însoțite de declarația de conformitate 2 5 Cerințe tehnice și funcționale Terminalele de protecție solicitate prin Caietul de Sarcini sunt destinate a fi montate în panourile electrice ale instalațiilor de protecție și automatizare, prin înlocuirea celor existente (protecții analogice) 2 6 Cerințe software ale terminalelor numerice Software-ul de configurare, parametrizare pentru terminalele de protecție trebuie să fie compatibil pentru toate echipamentele de același tip Aceste softuri trebuie să permită dezvoltarea de către beneficiar a propriilor aplicații Software-ul de achiziție date, comunicații și analiză (osciloperturbografiere) pentru terminalele numerice trebuie să fie compatibil pentru toate echipamentele furnizate și să permită integrarea echipamentului, în sistemul SCADA existent Protocol standard de sincronizare de timp cu SCADA 2 7 Cerințe de performanță și calitate Toate valorile de performanță garantate trebuie demonstrate de către Ofertant în timpul testelor de acceptare; Calculul timpului de întrerupere trebuie să includă și timpul afectat întreruperilor pentru întreținere și reparații 2 8 Fiabilitate (a se vedea SR HD 546 4 S1:2002) Fiabilitatea terminalelor de protecție va fi clasă R3, MTBF>8760 Aceasta va fi asigurată și prin respectarea următoarelor cerințe: - căderea unei componente nu trebuie să antreneze pierderea altor funcții ale terminalului de protecție decât cele în care componenta este implicată direct; - căderea unei componente oarecare nu trebuie să producă o pierdere a unor funcții care să nu fie detectate; - terminalul de protecție trebuie să fie protejat împotriva căderilor multiple și în cascadă a componentelor; - funcțiunile care sunt considerate vitale trebuie să fie păstrate după căderea unei singure componente; - toate programele (inclusiv subprogramele) trebuie să fie testate instrucțiune cu instrucțiune înainte de livrare; - să țină cont în urma programării de toate condițiile care se pot produce în realitate; 2 9 Disponibilitatea (a se vedea SR HD 546 4 S1:2002) Clasa de disponibilitate a terminalului de protecție va fi A3, a>99,95% Disponibilitatea terminalelor de protecție va fi sporită prin utilizarea adecvată a rezervării funcțiilor de protecție, prin utilizarea mijloacelor de supraveghere, sau luarea în mod automat de măsuri care să asigure continuitatea funcționării Aceste măsuri vor include: - autoverificarea funcției de achiziție de date; - autoverificarea funcției de comandă; - autoverificarea funcției de înregistrare; - funcția de ajutor - „help” pentru diagnosticarea echipamentului; - verificarea etalonării; - repornirea automată în cazul căderii alimentării; - repetarea transmisiei de date; 4 2 10 Mentenabilitatea (a se vedea SR HD 546 4 S1:2002) Valorile duratei medii de indisponibilitate (MTTR) date de furnizor se vor baza pe statistici de mentenanță disponibile Furnizorul trebuie să dea lista echipamentului de încercare și cantitățile pieselor de schimb considerate ca necesare pentru clasele de mentenabilitate acceptate Cantitatea de piese de schimb va fi estimată ținând cont de timpul necesar pentru repararea unei componente defecte (repararea la fața locului și/sau în uzină) și pentru a-l pune în stare de funcționare Clasa de timp de reparare (MRT) va fi RT4, MRT 5ani 6 2 Durata normată de viață ani >30ani 6 3 Media timpului de bună funcționare (MTBF) ore >50 000 h 6 4 Timpul mediu de reparare (MTR) ore 99 95 7 Garanție 7 1 De la livrare luni 36 7 2 De la montare luni 24 8 Alte cerințe 8 1 Școlarizare personal beneficiar | da/nu | Da 13 S C ELECTRICA S A SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 70 ACCESORII (MANȘOANE și TERMINALE) PENTRU CABLU 20 kV CU IZOLAȚIA DIN XLPE Nr pagini : 10 1 OBIECT 2 2 REFERINȚE NORMATIVE 2 9 3 DEFINIȚII 3 9 4 CONDIȚII DE FUNCȚIONARE 3 9 9 5 CARACTERISTICI GENERALE ALE CABLURILOR CE SE 4 VOR JONCȚIONA 9 6 ÎNCERCĂRI ȘI CONDIȚII TEHNICE SOLICITATE 4 7 AMBALARE 9 8 DOCUMENTAȚII 10 9 9 DURATA DE UTILIZARE 10 10 GARANȚII 10 9 Elaborat : S C ELECTRICA S A Data aprobării : Data intrării în vigoare : Serviciul Exploatare Ligia Costin Aviz CTS : PV nr 01 10 2010 1/10 1 OBIECT Această specificație tehnică se referă la achiziția accesoriilor (terminale , manșoane) pentru cablurile monopolare de 20 kV cu izolația din polietilenă reticulată 2 REFERINȚE NORMATIVE SR EN 61442:2006 - Metode de încercări pentru accesorii ale cablurilor de energie cu tensiuni nominale de la 6 kV (Um = 7,2 kV) până la 36 kV (Um = 42 kV) SR CEI 60502-4 :2006 Cabluri de energie cu izolația extrudată și accesoriile lor pentru tensiuni nominale de la 1 kV (Um = 1,2 kV) până la 30 kV (Um = 36 kV) Partea 4: Încercări pentru accesoriile cablurilor cu tensiuni de la 6 kV(Um=7,2 kV( până la 30 kV (Um= 36kV) SR CEI 60502-2 :2006 Cabluri de energie cu izolația extrudată și accesoriile lor pentru tensiuni nominale de la 1 kV (Um = 1,2 kV) până la 30 kV (Um = 36 kV) Partea 2 : Cabluri pentru tensiuni nominale de la 6 kV (Um = 7,2 kV) până la 30 kV (Um = 36 kV) SR EN 61238-1:2004 - Conectoare presate și cu strângere mecanică pentru cablurile de energie cu tensiunea nominală până la 36 kV (Um = 42 kV) Partea 1: Metode de încercări și prescripții SR EN 60811: 2002 Materiale de izolație și de manta ale cablurilor electrice și ale cablurilor cu fibre optice Metode de încercări comune Partea 1-1: Metode cu aplicare generală Măsurarea grosimilor și a dimensiunilor exterioare Determinarea proprietăților mecanice SR EN 60811-1-2:1996/A2:2003 M Materiale de izolație și de manta ale cablurilor electrice și ale cablurilor cu fibre optice Metode de încercări comune Partea 1: Metode cu aplicare generală Secțiunea 2: Metode de îmbătrânire termicăolație SR EN 60230:2002 Încercări la impuls ale cablurilor electrice și accesoriilor SR EN 60060-3:2006 Tehnici de încercare la înalta tensiune Partea 3: Definiții și prescripții pentru încercări la locul de montaj SR EN 60229:2005 Încercările mantalelor exterioare ale cablurilor având o funcție specială de protecție și care sunt aplicate prin extrudare SR EN 60885-2:2004 Metode de incercari electrice pentru cabluri electrice Partea 2: Incercari de descarcari parțiale DIN VDE 0278-629-1:2009 Încercări ale accesoriilor utilizate pentru cablurile cu tensiuni nominale de la 3,6/6 (7,2) kV până la 20,8/36 (42) kV - Cabluri cu izolație extrudată; SR HD 629 1 S2:2006 Prescripții referitoare la încercările accesoriilor cablurilor de energie la tensiune nominala de la 3,6/6 (7,2) kV pana la 20,8/36 (42) kV Partea 1: Cabluri cu izolatie extrudată SR HD 629 1 S2:2006/A1:2009 Prescripții referitoare la încercările accesoriilor cablurilor de energie la tensiune nominală de la 3,6/6 (7,2) kV pana la 20,8/36 (42) kV Partea 1: Cabluri cu izolație extrudată (Anexa 1) SR HD 631 1 S1:2002 Partea 1: Materiale de umplutură utilizate în accesoriile cablurilor Amestecuri pe bază de rășină înainte și după polimerizare SR HD 631 4 S1:2009 Cabluri electrice Accesorii Caracterizarea materialului Partea 4: Încercări de identificare a componentelor contractabile la frig pentru aplicații la joasă și medie tensiune până la 20,8/36(42) kV SR HD 631 1 S2:2008 Cabluri electrice Accesorii Caracterizarea materialului Partea 1: Încercări de identificare și încercări de tip pentru amestecuri pe bază de rășină SR HD 631 2 S1:2008 Cabluri electrice Accesorii Caracterizarea materialului Partea 2: Încercări de identificare și încercări de tip pentru componente termocontractabile pentru aplicații la joasă tensiune SR HD 631 3 S1:2009 Cabluri electrice Accesorii Caracterizarea materialului Partea 3: Încercări de identificare a componentelor termocontractabile pentru aplicații la medie tensiune de la 3,6/6(7,2) kV până la 20,8/36(42) kV ’ 2/10 3 DEFINIȚII 9 Conector dispozitiv metalic pentru îmbinarea părților conductoare ale cablului Terminal Accesoriu instalat la extremitatea unui cablu, pentru a asigura legătura electrică cu alte părți ale unei rețele și a menține izolația până la punctul de conectare Terminal de interior terminal ce urmează a fi utilizat fără expunere la soare sau intemperii Terminal de exterior terminal destinat utilizării cu expunere la soare , intemperii sau la ambele Terminal etanș Terminal care asigură etanșeitatea la extremitatea unui cablu în raport cu mediul ambiant și menține, dacă este necesar, presiunea cablului Manșon de legătură Accesoriu care asigură legătura între două cabluri pentru a forma un circuit continuu Manșon mixt Accesoriu care asigură legătura între două cabluri care au tipuri diferite de izolație Manșon de derivație Accesoriu care asigură legarea unui cablu derivat la un cablu principal Manșon de stopare Manșon dotat cu un dispozitiv rezistent la presiune, care permite separarea fluidelor sau materialelor izolante a două cabluri Conector debroșabil - terminal izolat total, care permite conectarea sau deconectarea unui cablu la un echipament Material(e) de umplutură Materialul(ele) utilizat(e) pentru umplerea intervalelor dintre conductoare într-un cablu multiconductor Separator Strat subțire de material utilizat ca barieră pentru evitarea interacțiunilor nocive între două componente ale unui cablu, de exemplu-între conductor și izolație sau între izolație și manta 4 CONDIȚII DE FUNCȚIONARE temperatura în sol la 1 m adancime: - temperatura aerului: -umiditate relativă -altitudinea maximă deasupra nivelului mării -expunere la razele solare* -atmosfera industrială poluată cu praf, gradu poluare * * Condiții pentru terminalele de exterior 4 1 Condiții la execuție: - temperatura mediului: min (°C) max ( ° C) min + 5 °C max +24 °C min - 35 °C max +40 °C max 100% max 2000 m Directă max III - 5 +40 NOTA: Manșoanele vor fi îngropate în tuneluri, șanțuri sau galerii cu rastele orizontale sau verticale 3/10 5 CARACTERISTICI GENERALE ALE CABLURILOR CE SE VOR JONCȚIONA Tabel 1 Nr Crt Caracteristici tehnice Valori 1 Tensiunea nominală Uo /U/Um 12 kV / 20 kV/24 kV 2 Frecvența 50 Hz 3 Rezistivitatea termică a solului 1 K°m/W 4 Adâncimea de pozare (pentru manșoane) 1 m 5 Cablu MT Monofazat 6 Conductor Cu/Al 7 Secțiune conductor 120^300 mm2 8 Izolație XLPE 9 Grosime izolație 5,5 mm 10 Ecran Bandă/fire Cu 11 Secțiune ecran 16/25 mm2 12 Strat semiconductor (polietilena extrudata) Min 0,5 mm 13 Manta PVC/politeilena Min 2,5 mm 14 Temperatura maximă admisibilă pentru conductor în funcționare normală 90 °C 15 Temperatura maximă admisă la scurtcircuit pe conductor (max 5 sec ) 250 °C 5 1 Caracteristicile accesoriului (manșon sau terminal) trebuie să corespundă caracteristicilor cablului pe care se montează Componentele accesoriului: - Conectorii utilizați în accesorii trebuie să corespundă cerințelor SR EN 61238-1:2004 - Materiale utilizate la realizarea accesoriilor trebuie să corespundă cerințelor familiei de standarde SR HD 631 6 ÎNCERCĂRI ȘI CONDIȚII TEHNICE SOLICITATE 6 1 CONDIȚII DE TESTARE 6 1 1 Identificarea ansamblului care se supune testului ( cablu-conector-accesoriu) se realizează conform punctului 5 1 din SR HD 629 1 S2 : 2006, prin specificarea datelor elementelor componente: - Cablul - conform anexa A din SR HD 629 1 S2 : 2006 ( vezi Tabel 1) - Conectorii se vor identifică prin specificarea documentul de referință - Accesoriile (manson/terminal) se identifică prin: - numele producatorului - tip, cod fabricație - materialul, forma, secțiunea maximaă ți minimă a conductorului cablului - valorile maximeși minime ale diametrului izolației cablului 4/10 - tipul conectorilor - tensiunea nominală - instrucțiuni de montare - listă a conținutului setului 6 1 2 Pentru manșoane și terminale configurațiile și metodele pentru realizarea încercărilor sunt cele din SR HD 629 1 S2 Tabelele: 3,4,5 și Figurile: 1,2 și în SR EN 61442:2006 6 1 3 Gama de conformitate se stabilește conform capitolului 6 din SR HD 629 1 6 2 ÎNCERCĂRI TABEL 2 6 2 1 Încercările și cerințele pentru manșoane (de legătură, de derivație) Nr crt ÎNCERCĂRI CERINȚE METODA DE TESTARE 1 z\ Încercare cu tensiune continuă 6 U0 =72 kV, 15 min în stare uscata fără deteriorări SR EN 61442:2006, 5 2 z\ Încercare cu tensiune altenativă 4,5 U0=54 kV, 5 min în stare uscată fără deteriorări SR EN 61442:2006; 4, 3 Descărcări parțiale la temperatura mediului , 1,73 U0 20 kV Max 5 pC SR EN 61442:2006 c7 SR EN 60885-2 SR EN 60270 4 Măsurarea rezistenței de izolație conductor - ecran ecran-apă Min 103MQ Min 50 MQ SR EN 61442:2006, c14 5 z\ Încercarea de ținere la impuls, la temperatură ridicată, U= 125kV 10 impulsuri pentru fiecare polaritate fără deteriorări vizibile SR EN 61442:2006; c6 SR EN 60230:2002 6 Cicluri termice în aer 63 cicluri la 2,5Uo=3OV fără deteriorări SR EN 61442:2006; c9 7 Cicluri termice în apă 63 cicluri la 2,5Uo=3OV fără deteriorări SR EN 61442:2006; c9 8 z\ Încercare pentru măsurarea descărcărilor parțiale la 1,73U0, temperatura mediului și temperatură ridicată max 5 pC SR EN 60885-2:2004 SR EN 61442:2006, C7 9 Verificarea comportării la scurtcircuit (stabilitate termică) a ecranului metalic reîntregit Isc*(ecran) se alege în funcție de secțiunea ecranului Două încercări la Isc al ecranului Nu trebuie sa apară deteriorări vizibile SR EN 61442:2006, c10 10 Verificarea comportării la scurtcircuit (stabilitate termică) a căii principale de curent (conductoare, joncțiuni) Isc**(conductor) se alege din tabelul A în funcție de secțiunea ecranului Două încercări la Isc al conductorului, pentru a atinge 250°C Nu trebuie sa apară deteriorări vizibile SR EN 61442:2006, c11 11 Verificare la stabilitate electrodinamică a căii de curent principale a accesoriilor Id *** O incercare la Id- nu trebuie să apară deteriorări vizibile SR EN 61442:2006,c12 12 z\ Încercarea la impuls U= 125kV 10 impulsuri pentru fiecare SR EN 60230:2002+ 5/10 Nr crt ÎNCERCĂRI CERINȚE METODA DE TESTARE la temperatura ambiantă polaritate fără deteriorări SR EN 61442:2006; c6 13 Încercare la tensiune în stare uscată 15 min la 48 V fără deteriorări IEC 5060-1 IEC 61442; 4,5 14 Verificarea elementelor componente prin inspecție vizuală Se observă: Fisuri în materialul de umplutură, benzi, tuburi Semne de coroziune, scurgeri de material etc NOTĂ * Calculul curentului de verificare la stabilitate termică de 1 secundă a ecranului metalic • Isc= SJ • *222 • Sc este secțiunea ecranului în mm2 (16 mm2, 25 mm2 conformcerințelor specificate) J1s este densitatea de curent de scurtcircuitadmisibilă, în A/ mm2= 0,143 (pentru ecran de Cu conform cerințelor specificate vezi calculul la **) Obs Se acceptă și alte valori ale curentului de stabilitate termică, și anume cele specificate în standardul tehnic al cablului pentru care este destinat accesoriul ** Curentul de stabilitate termică pentru calea principală de curent • Isc= ScJ1s unde : Sc este secțiunea conductorului de fază în mm2 J1s este densitatea de curent de scurtcircuit, care se calculează cu relațiile: Pentru conductoare de Cu : J1s= 0 34 3 -ir; 234 5 + 0/ 234 5-ft Pentru conductoare de Al : J1s t este durata scurtcircuitului în secunde 0f este temperatura maximă a conductorului în regim de scurtcircuit, dată în standardul tehnic al cablului, pentru care este destinat accesoriul (250°C în cazul acesta) 0i este temperatura maximă a conductorului în regim de sarcină nominală, sdată în standardul tehnic al cablului pentru care este destinat accesoriul (90°C în cazul acesta) Exemplu de calcul pentru 1s, conductor de Al/Cu cu secțiunea de 150 mm2 , cu izolație XLPE și manta PVC, cu temperaturile maxime ale conductorului specificate mai sus: r ii J1s = 0,092 pentru Al 1 2 2 £ — 5 Q J1s= C ?4 3 7 ■ = 0,143 pentru Cu Isc= Sc J1s= 150 0,0946=14 kA • Tabelul de mai jos ofera valori ale curentului de încercare la scurtcircuit cu durata 6/i0 de 1 secunda, pentru cabluri cu temperatura maximă admisibilă de 90 °C TABEL A Secțiunea conductorului ’ mm2 Ixs (kA) Cu Al 120 17 11 150 21 14 185 26 17 240 34 22 300 43 28 *** Valoarea curentului de stabilitate electrodinamică a căii de curent principale Id=2,55 Isc rotunjit în sus la una din valorile 30,40,60,80 sau 125kA Incercarea se solicita numai pentru Id> 80 kA Tabel 3 6 2 2 Încercări pentru manșoane de stopare Nr crt ÎNCERCĂRI CERINȚE METODA DE TESTARE 1 Încercare cu tensiune continuă 6 U0 =72 kV, 15 min în stare uscată fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006, 5 2 Încercare cu tensiune altenativă 4,5U0=54kV, 5 min în stare uscată fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006; 4, 3 Descărcări parțiale la temperatura mediului , 1,73 U0=20 kV Max 5 pC SR EN 61442:2006 c7 SR EN 60885-2 SR EN 60270 4 Încercarea de ținere la impuls, la temperatură ridicată, U= 125kV 10 impulsuri pentru fiecare polaritate fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006; c6 SR EN 60230:2002 5 Încercare cu tensiune altenativă 2,5 U0=30kV, 500 h în aer fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006; c4 6 Încercare cu tensiune altenativă 2,5 U0=30kV, 500 h în apă fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006; c4 7 Încercare pentru măsurarea descărcărilor parțiale la 1,73U0, temperatura mediului și temperatură ridicată max 5 pC SR EN 60885-2:2004 SR EN 61442:2006, c7 8 Încercarea la impuls U= 125kV la temperatura ambiantă 10 impulsuri pentru fiecare polaritate fără deteriorări SR EN 60230:2002+ SR EN 61442:2006; c6 9 Încercare cu tensiune altenativă 2,5U0=30 kV, 15 min în stare uscată fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006; 4, 10 Verificarea elementelor componente prin inspecție vizuală Se observă: Fisuri în materialul de umplutură, benzi, tuburi Semne de coroziune, scurgeri de material , modificări față de starea inițială 7/10 TABEL 4 6 2 3 Încercările și cerințele pentru terminale (exterior, interior) Nr crt ÎNCERCĂRI CERINȚE METODA DE TESTARE 1 Încercare cu tensiune continuă 6 U0 =72 kV, 15 min în stare uscată fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006, 5 2 Încercare cu tensiune altenativă 4,5U0=54kV, 5 min în stare uscată fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006; 4, 3 Încercare cu tensiune altenativă 4U0=48kV, 1min în apă sau sub ploaie (numai pentru terminale de exterior) fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006; 4, 4 Descărcări parțiale la temperatura mediului , 1,73 U0=20 kV Max 5 pC SR EN 61442:2006 c7 SR EN 60885-2 SR EN 60270 5 Încercarea de ținere la impuls, la temperatură ridicată, U= 125kV 10 impulsuri pentru fiecare polaritate fără deteriorări sau descărcări SR EN 61442:2006; c6 SR EN 60230:2002 6 Cicluri termice în aer 126 cicluri la 2,5U0=30V fără deteriorări SR EN 61442:2006; c9 7 Cicluri termice în apă 10 cicluri la 2,5U0=30V (numai pentru terminale de exterior) fără deteriorări SR EN 61442:2006; c9 4 8 Încercare pentru măsurarea descărcărilor parțiale la 1,73U0, temperatura mediului și temperatură ridicată max 5 pC SR EN 60885-2:2004 SR EN 61442:2006, c7 9 Verificarea comportării la scurtcircuit (stabilitate termică) a ecranului metalic Isc*(ecran) în funcție de secțiunea ecranului Numai pentru terminalele ce sunt prervăzute cu o conexiune la ecranul metalic al cablului Două încercări la Isc al ecranului Nu trebuie sa apară deteriorări vizibile SR EN 61442:2006, c10 10 Verificarea comportării la scurtcircuit (stabilitate termică) a căii principale de curent (conductoare, joncțiuni) Isc**(conductor) se alege din tabelul A în funcție de secțiunea ecranului Două încercări la Isc al conductorului, pentru a atinge 250°C Nu trebuie sa apară deteriorări vizibile SR EN 61442:2006, c11 11 Verificare la stabilitate electrodinamică a căii de curent principale a accesoriilor Id *** O incercare la Id- nu trebuie să apară deteriorări vizibile SR EN 61442:2006,c12 12 Încercarea la impuls U= 125kV la temperatura ambiantă 10 impulsuri pentru fiecare polaritate fără deteriorări SR EN 60230:2002+ SR EN 61442:2006; c6 13 Încercare la tensiune în stare uscată 15 min la 30 V fără deteriorări sau descărcări(conturnari) IEC 5060-1 IEC 61442; 4,5 14 Încercarea la ceață salină 1000 h la 15 kV (numai pentru terminale de exterior) Fără deteriorări, conturnări, semne de eroziune, etc IEC 61442; 13 8/10 Nr crt ÎNCERCĂRI CERINȚE 9 METODA DE TESTARE 15 Încercare la umiditate 300h la 15 kV (numai pentru terminale de interior) Fără deteriorări, conturnări, semne de eroziune, etc IEC 61442; 13 16 Verificarea elementelor componente prin inspecție vizuală Se observă: Fisuri în materialul de umplutură, benzi, tuburi Semne de coroziune, scurgeri de material , modificări față de starea inițială *** Valoarea curentului de stabilitate electrodinamică a căii de curent principale Id=2,55 Isc rotunjit în sus la una din valorile 30,40,60,80 sau 125kA Incercarea se solicita numai pentru Id> 80 kA TABEL 5 6 2 4 Lista cumulată a tensiunilor de încercare Tensiunea Nominală U0/U(Um) = 12/20(24) Nr Crt Tipul încercării Tensiunea de încercare kV 1 Verificare în condiții de umiditate, și ceață salină 1,25U0 15 2 Încercare la descărcări parțiale 1,73 U0 20 3 Cicluri termice și încercare la tensiune c a 15 min și 500h 2,5 U0 30 4 încercare la tensiune c a 1min 4 U0 48 5 Încercarea la tensiune c a 5 min 4,5 U0 54 6 Încercare la tensiune c c 15 min 6 U0 72 7 Încercare de ținere la impuls 125 6 2 5 Încercările și cerințele pentru componentele accesoriilor - Încercările și cerințele pentru conectorii utilizați în accesorii sunt cele specificate în SR EN 61238-1:2004 - Încercările și cerințele pentru materiale utilizate la realizarea accesoriilor sunt cele din familia de standarde SR HD 631 7 AMBALARE Accesoriile (manșon/terminal) care îndeplinesc cerințele prezentei specificații tehnice trebuie furnizate cu toate componentele necesare unei bune utilizări Setul accesoriului va conține și conectorii necesari refacerii continuității fazelor Fiecare set va fi însoțit de lista elementelor componente și de instrucțiuni de utilizare în limba română 9/10 8 DOCUMENTAȚII ? • Prezentarea în oferta tehnică Oferta tehnică va conține în mod obligatoriu următoarele: a) fișa caracteristicilor tehnice ale accesoriului (manșon/terminal), completată și semnată de către ofertant, pentru fiecare tip de accesoriu ofertat; b) raportul de încercare și încercarile în conformitate cu prevederile standardelor și normativelor în vigoare pentru întregul ansamblu Tabel 1 - Tabel 3; c) standardul tehnic de produs și /sau fișa tehnologică de realizare a accesoriului d) la cererea beneficiarului se vor prezenta verificările de tip ale materialelor și/sau conectorilor utilizate la realizarea accesoriului Notă: Buletinele de încercari de tip vor fi eliberate de laboratoare independente (neutre) abilitate (acreditate ), în conformitate cu ultimele norme / standarde internaționale / europene / românești in vigoare menționate ca standarde de referință în această în această specificație • Prezentarea la livrare Documentele care însoțesc marfa la livrare sunt: a) declarația de conformitate; b) cartea tehnică cu toate caracteristicile nominale ale setului de accesorii; c) lista cu materialele ce intră în componența setului accesoriului; d) instrucțiunile tehnologice de montaj; e) instrucțiunile de depozitare și transport 9 DURATA DE UTILIZARE - Minim 30 ani 10 PERIOADA DE GARANȚIE Termenul de garanție va fi de minim 24 luni de la data punerii în funcțiune, dar nu mai mult de 30 de luni de la livrare, în condițiile respectării condițiilor de exploatare și întreținere 10/10 SPECIFICAȚIE TEHNICĂ 9 S T nr 71 / 2010 S C ELECTRICA S A TRECERI IZOLATE DE 123 kV/630 A PENTRU TRANSFORMATOARE Nr pagini : 8 CONȚINUT 9 1 Generalități 3 2 Standarde de referință 3 3 Condiții de funcționare 4 4 Caracteristici tehnice principale 5 5 Condiții constructive 9 7 6 Încercări Recepție 9 7 Ambalaj 11 8 Desene și date informative asupra ofertei 11 9 Desene și date informative asupra ofertei 12 10 Documente anexate 12 Anexa 1 - Foaia cu date tehnice specifice Anexa 2 - Lista deviațiilor de la specificația tehnică pentru trecerile izolate pentru transformata are Anexa 3 - Lista trecerilor izolate similare în exploatare, livrate până acum de ofertant Anexa 4 - Accesorii livrate pentru trecerile izolate pentru transformatoare Anexa 5 - Lista sculelor și/sau echipamentelor necesare pentru funcționarea și mentenanța trecerilor izolate pentru transformatoare Anexa 6 - Planul de lucru pentru efectuarea anumitor operații principale pentru trecerile izolate pentru transformatoare Anexa 7 - Declarație Treceri izolate pentru transformatoare Desen nr 1 - Trecerea izolată tip 123/630 - Var ^=1764 Desen nr 2 - Trecerea izolată tip 123/630 - Var 11=1634 14 18 19 20 21 22 23 2 TRECERI IZOLATE DE 123 kV/630 A PENTRU TRANSFORMATOARE 1 GENERALITĂȚI 9 Această specificație se referă la achiziționarea de treceri izolate pentru transformatoare de putere de 110kV/MT Aceste treceri izolate urmează să fie folosite în locul celor utilizate actualmente în stațiile de transformare ale ELECTRICA SA 2 STANDARDDE DE REFERINȚĂ 9 Trecerile izolate trebuie să îndeplinească cerințele stipulate în ultima ediție a următoarelor standarde, dacă nu este altceva precizat în prezenta Specificație Tehnică: - IEC 60038: 2009 - Tensiuni standard - SR - EN 60059: 2002 - Curenți standard - SR EN 60060 - 2:2003 - SR EN 60060 - 3:2006 - Tehnici de incercare la inalta tensiune Partea 2: Sisteme de masurare - Tehnici de incercare la inalta tensiune Partea 3: Definitii si prescriptii pentru incercari la locul de montaj - SR - EN 60068-2-17:2001 Încercări de mediu (partea a doua) Încercări - Încercarea - Q : Etanșeitate - SR - EN 60068-3-3:1994 - Încercări de mediu (partea a treia) Ghid al metodelor de încercare seismică a echipamentului - SR - EN 60071-1:2006 - Coordonarea izolației (partea întâi): definiții, principii și reguli - SR - EN 60076-1+A11:2001 - Transformatoare de putere (partea întâi) Generalități - SR - EN 60076-2:2002 - Transformatoare de putere (partea a doua) Încălzirea - SR - EN 60076-3:2003 - Transformatoare de putere (partea a treia) Nivele de izolație și încercări dielectrice 3 - SR - EN 60076-4: 2003 - Transformatoare de putere (partea a patra) Prize și conexiuni - SR - EN 60076-5: 2006 Transformatoare de putere (partea a patra) Stabilirea la scurtcircuit - SR - EN 60137:2008 - Treceri izolate pentru tensiuni alternative mai mari de 1000 V - SR - EN 60270:2003 - IEC 60076-8:1997 - SR-IEC 60296:2004 - Măsurarea descărcărilor parțiale - Ghid de încărcare pentru transformatoarele în ulei - Fluide pentru aplicatii electrotehnice - IEC 60606 - Ghid de utilizare pentru transformatoarele de putere în ulei - IEC 60815-1/-2/-3:2008 - selecționarea si dimensionarea izolatoarelor ce vor functiona intr-un mediu poluant - IEC 60943:1998+A1:2009 - Ghid pentru specificarea temperaturilor și a încălzirii admisibile pentru componentele echipamentelor electrice ți în mod special pentru bornele de racord Pot fi luate în considerare și alte standarde doar dacă ele sunt cel puțin la fel de restrictive ca cele menționate mai sus În acest caz Ofertantul trebuie să justifice în mod clar în oferta sa care sunt toate diferențele dintre standardele alese și cele de referință Oferta trebuie să aibă atașată o copie în limba engleză a standardului respectiv Echipamentul care respectă cerințele prezentei Specificații Tehnice trebuie să fie livrat cu toate cele necesare unei bune funcționări În cazul în care există materiale sau componente care nu au fost menționate în Specificația Tehnică, dar care sunt necesare unei bune funcționări a echipamentului, atunci acestea vor fi livrate fără a fi nevoie de cererea explicită a Cumpărătorului 3 CONDIȚII DE FUNCȚIONARE 9 9 Trecerile izolate vor trebui să fie capabile să funcționeze și să reziste la toate regimurile de funcționare admisibile pentru transformatoarele pe care le vor echipa 3 1 Condiții de mediu 9 4 a) Temperatura maximă a aerului ambiant, la umbră (0C), +40 b) Temperatura aerului ambiant, medie lunară, la umbră (0C),maxim +30 c) Temperatura aerului ambiant, medie anuală, la umbră (0C),maxim +20 d) Temperatura minimă a mediului (0C) - 35 e) Umiditate relativă maximă (%) 100 f) Altitudinea maximă deasupra nivelului mării (m) 1000 g) Presiunea maximă a vântului (Pa) 700 h) Grosimea maximă a stratului de chiciură (mm) 23 i) Accelerația seismică la nivelul solului (g), accelerația în plan orizontal / accelerația în plan vertical 0 3/0 2 j) Expunere la razele solare directă k) Atmosfera industrială poluată cu praf, gradul maxim de poluare III 3 2 Condiții de funcționare pentru partea imersată: a) Mediul de imersie este uleiul de transformator b) Temperatura maximă a uleiului, pentru sarcina nominală (0C) +100 c) Temperatura maximă a uleiului la suprasarcină (0C) +115 d) Temperatura medie zilnică maximă a uleiului (0C) +90 4 CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE Caracteristicile tehnice principale ale trecerilor izolate vor fi în conformitate cu foaia de date tehnice specifice din Anexa 1 și cu desenele nr 1 și 2 Ofertanții vor trebui să completeze separat, pentru fiecare tip de trecere izolată, oferită, coloana oDate tehnice garantate de către furnizori J cu caracteristicile tehnice specifice, garantate de Furnizor 5 Toleranțele admise pentru caracteristicile menționate în tabelul 1 vor fi în concordanță cu SR - EN 60137:2008 Nici o toleranță nu este admisă pentru caracteristicile principale la care s-a indicat nivele minime sau maxime în tabelul 1 Tabelul 1 Nr Caracteristica Simbol Tip I*** Tip II 0 1 2 3 4 1 Tensiunea nominală Ur [kV] 123 123 2 Curentul nominal Ir [A 630 630 3 Frecvența nominală 5 Fr [Hz] 50 50 4 Curent de scurtă durată, minim Ith [kAef ] 25 Ir 25 Ir 5 Durata minimă a curentului termic de scurtă durată tfh [$] 2 2 6 Curent dinamic nominal, minim Id [kAv] 2 5 Ith 2 5 Ith 7 Sarcina de încovoiere, în timpul funcționării, minim [N] 1575 1575 8 Sarcina de ținere la proba de încovoiere, minim [N] 3150 3150 9 Unghi maxim de montare ["] 30 30 10 Distanța specifică de conturnare, minim [cm/l C1 și a capacității C1 se va efectua cel puțin în punctele:1 05Ur/V3, Ur și 10 kV, 50Hz Pentru priza de măsură a tgd C2 și a capacității C2 se va efectua la 2 kV, 50Hz Valoarea maximă admisă pentru tgd C1 și respectiv tgd C2 este de 0,5% c - Încercarea de ținere la impuls de tensiune de trăsnet, în stare uscată Această încercare se va efectua în conformitate cu SR - EN 60137:2008 Trecerea izolată este supusă succesiv la 3 impulsuri undă plină, de polaritate negativă, urmată de 2 impulsuri undă tăiată de polaritate negativă, având forma undei standard d - Încercarea de ținere la tensiune de frecvență industrială, 1 min Această încercare este realizată în conformitate cu SR - EN 60137:2008 e - Măsurarea intensității descărcărilor parțiale Încercarea se efectuează în conformitate cu SR - EN 60137:2008 f - Încercarea izolației prizei de măsură a tgd cu tensiune de frecvență industrială Încercarea se efectuează în conformitate cu SR - EN 60137:2008 g - Încercarea etanșeității trecerii izolate în poziție orizontală și verticală Încercarea se efectuează în conformitate cu SR - EN 60137:2008 și SR - EN 60270:2003 h - Încercarea etanșeității flanșelor sau a altor dispozitive de fixare Încercarea se efectuează în conformitate cu SR - EN 60137:2008 i - Examinarea vizuală și verificarea dimensiunilor 11 Încercarea se efectuează în conformitate cu SR - EN 60137:2008 j - Încercarea lichidului izolant Încercarea se efectuează în conformitate cu SR - EN 60137:2008 NOTĂ: După efectuarea probelor a-i se va repeta proba de la pct b - Raportul de încercare care va însoți fiecare trecere izolată, la livrare, va include obligatoriu rezultatele încercărilor de la pct a-j și rezultatele repetării probei b, conform al 1 al prezentei NOTE 6 2 ÎNCERCAREA COMPONENTELOR Fiecare componentă a furniturii va avea certificate în care se atestă că au corespuns la încercările de recepție efectuate conform IEC, Specificația Tehnică și / sau alte standarde agreate de Cumpărător 7 AMBALAJ Fiecare trecere izolată va fi livrată de Furnizor în stare ambalată, astfel încât să se poată efectua fără probleme (și deteriorări) transportul, manipularea și depozitarea ei 8 DESENE ȘI DATE INFORMATIVE ASUPRA OFERTEI Fiecare Ofertant trebuie să trimită documentația tehnică în limba română sau/și engleză, în două copii, atașate ofertei, în vederea realizării studiului preliminar al ofertelor Documentația tehnică de ofertă va conține obligatoriu următoarele informații: - foaia de date tehnice specifice (Anexa 1) completată, cu acceptarea de către Ofertant a tuturor condițiilor din prezenta Specificație Tehnică; - desenul de ansamblu general cu dimensiuni (de gabarit și de montaj), greutatea netă a trecerii izolate, tipul și cantitatea materialului de umplere izolant electric; - vedere în secțiune care să prezinte detaliile configurației generale și dispunerea diverselor componente și accesorii; 12 - rapoartele probelor de tip și individuale pentru un produs identic / similar cu cel oferit; - factorii de corecție cu temperatura a valorilor capacității și tg8; - valorile limită admise în exploatare pentru factorul de pierderi dielectrice (tg8 C1, tg8 C2) și capacitățile C1, C2 ale trecerii izolate și bornei de măsură, la temperatura de 20±50C; - mărimea coletului principal care se expediază și poziția de transport; - lista încercărilor pe care Furnizorul nu le poate efectua în întreprinderea sa, dar nu le poate efectua într-un laborator autorizat internațional; - instrucțiuni de transport, manipulare, depozitare, funcționare, mentenanță pentru trecerea izolată și accesoriile sale; - lista încercărilor la punerea în funcțiune; - date tehnice despre calitatea lichidului izolant; - lista subcontractanților; - cartea tehnică cu instrucțiunile de funcționare și mentenanța pentru treceri izolate identice / similare livrate de Furnizor Împreună cu trecerile izolate livrate, Cumpărătorul va primite la Furnizor trei copii în limba română / engleză a documentației tehnice și un CD conținând toate instrucțiunile referitoare la trecerile izolate și accesoriile lor, depozitarea, instalarea, funcționarea și mentenanța, punerea în funcțiune, demontarea / montarea trecerilor izolate și a accesoriilor Această documentație tehnică trebuie să cuprindă cel puțin: - descrierea trecerii izolate cu detalii despre materialele folosite în fabricarea lor; - rapoartele pentru încercările individuale ale trecerilor izolate și accesoriilor lor; foaia de date (conform anexei 1); 13 - lista instrumentelor și echipamentelor de măsură, protecție, control și mentenanță necesare în exploatare (indicând furnizorul, modelul și tipul); - detalii constructive despre trecerile izolate; - instrucțiune detaliată privind mărimea și descrierea fiecărei componente; - instrucțiuni de transport, depozitare, manipulare, instalare, funcționare, mentenanță și reparație; - instrucțiuni pentru reumplerea cu lichid izolant și în acest caz pentru reabilitarea trecerii izolate 9 REFERINȚE Ofertantul va prezenta lista de referințe privind trecerile izolate identice / similare cu cele cerute prin această documentație și livrate de el în ultimii 3 ani și pentru minim 1000 buc 10 DOCUMENTE ANEXATE Anexa 1 - Foaia de date tehnice specifice; Anexa 2 - Lista deviațiilor de la specificația tehnică pentru trecerile izolate pentru transformatoare; Anexa 3-Lista trecerilor izolate similare în exploatare, livrate până acum de ofertant; Anexa 4 - Accesorii livrate pentru trecerile izolate pentru transformatoare; Anexa 5 - Lista sculelor și /sau echipamentelor necesare pentru funcționarea și mentenanța trecerilor izolate pentru transformatoare; Anexa 6 - Planul de lucru pentru efectuarea anumitor operații principale pentru trecerile izolate pentru transformatoare; Anexa 7 - Declarație Treceri izolate pentru transformatoare; Desen nr 1 - Trecerea izolată tip 123/630 - Var H=1764 Desen nr 2 - Trecerea izolată tip 123/630 - Var H=1634 14 ANEXA 1 FOAIA DE DATE TEHNICE SPECIFICE Datele tehnice ale trecerilor izolate Cerut Oferit 1 Numele fabricantului 2 Particularități constructive condensator, ulei - aer, etanșate ermetic, cu: a) hârtie impregnată cu ulei b) hârtie impregnată cu rășină 3 Destinație 5 pentru transformatoare de putere de 110kV/MT 4 Standarde de referință 5 SR - EN 60137:2008 5 Tensiunea nominală Ur (kV) 123 6 Tensiunea nominală faza-pământ 123/V3 7 Curentul nominal Ir (A) 630 8 Frecvența nominală (Hz) 50 9 Curentul termic de scurtă durată, minimum Ith(kA) 25xIr 10 Durata curentului termic de scurtă durată (s) 2 11 Curentul dinamic nominal,minimum Id (kAp) 2 5xIth 12 Limitele de temperatură (0C) cf IEC 60137 12 1 Trecerea izolată de tipul hârtie impregnată cu ulei 105 12 2 Trecerea izolată de tipul hârtie impregnată cu rășină 120 13 Valorile maxime ale supratemperaturilor peste cea a aerului ambiant (0C) cf IEC 60137 14 Unghiul maxim de montaj față de verticala (0C) 30 15 Linia de fugă specifică (cm/kV) 2 5 16 Distanța, pe axul trecerii, față de peretele transformatorului pus la masă, minimum (mm) desenele nr 1 și 2 17 Nivelul descărcărilor parțiale (pC) la: -ur ’ 3 21 Tensiunea faza-pământ admisă timp de 8 h, din 24h (kV) 123 22 Tensiunea de ținere la proba cu tensiune aplicată de frecvența industrială, 1 min, stare umedă și uscată (kV) 230 23 Tensiunea de ținere la proba cu impuls de tensiune de trăsnet, 1 2/50 ps, stare umedă și uscată (kVp) 550 24 Tensiunea de ținere la proba cu impuls de tensiune de comutație, stare umedă și uscată (kVp) 25 Condiții de mediu ambiant 5 25 1 Temperatura maximă a aerului ambiant, la umbră (0C) 40 25 2 Temperatura medie zilnică a aerului ambiant, la umbră, maximum (0C) 30 25 3 Temperatura medie anuală a aerului ambiant, la umbră, maximum (0C) 20 25 4 Temperatura minimă a aerului ambiant, (0C) -35 25 5 Umiditatea relativă maximă (%) 100 25 6 Altitudinea maximă deasupra nivelului mării (m) 1000 25 7 Presiunea maximă a vântului (Kg/m2) 150 25 8 Grosimea stratului de chiciură (mm) 23 25 9 Accelerația seismică la nivelul solului (g): - în plan orizontal 0 3 - în plan vertical 0 2 25 10 Expunere la razele solare directă 25 11 Gradul de poluare III 26 Particularități ale mediului de imersie 5 26 1 Mediul de imersie ulei de transformator 26 2 Temperatura maximă a uleiului la sarcina nominală (0C) 100 16 26 3 Temperatura maximă a uleiului la suprasarcini (0C) 115 Datele tehnice ale trecerilor izolate Cerut Oferit 27 Nivelul minim de imersie în ulei vezi desenele nr 1 și 2 28 Presiunea maximă, în funcționare, a mediului de imersie cf SR - EN 60137:2008 29 Rezistența la solicitări mecanice și termice combinate în timpul uscării transformatorului 0 5 mbar,900C, o săptămână 30 Accesorii 30 1 Indicator de nivel sau de presiune a lichidului izolant Da 30 2 Priza de încercare Da 30 3 Bușon de aerisire Da 30 4 Bușon de golire a lichidului izolant Da, vezi pct 5 30 5 Bușon de reumplere cu lichid izolant Da, vezi pct 5 30 6 Robinet de prelevare a mostrei de lichid izolant Da, vezi pct 5 31 Lichid izolant 31 1 Standarde de referință 5 SR-IEC 60867:1997; SR-IEC 60296:2004 31 2 Volumul total de lichid (dm3) 31 3 Miscibilitatea (compatibilitatea) cu uleiul de transformator Da 32 Lista încercărilor cf SR - EN 60137:2008 32 1 Încercări individuale (de rutină) Specificația Tehnică 32 2 Încercări de tip 33 Înterșanjabilitatea cu trecerile izolate existente în exploatare 33 1 Desen nr 1 Da 33 2 Desen nr 2 Da 34 Dimensiuni de gabarit vezi desenele 1 și 2 34 1 Lungimea (mm) 34 2 Lățimea (mm) 34 3 Înălțimea (mm) 34 4 Diametrul flanșei (mm) 34 5 Numărul găurilor de fixare și diametrul lor (mm) 34 6 Lungimea părții imersate (mm) 34 7 Lungimea conductorului flexibil (mm) 35 Masa 35 1 Masa trecerii izolate (kg) 35 2 Masa maximă de transport (kg) 36 Condiții de fiabilitate 5 36 1 Durata de viață calificată (ani) 30 17 36 2 Disponibilitatea (%) 99 95 36 3 MTBF (h) 262 800 37 Date de livrare Datele tehnice ale trecerilor izolate Cerut Oferit 37 1 Masa celui mai greu pachet (kg) 37 2 Dimensiunile celui mai voluminos pachet (L x I x H) (mm) 38 Garanții după livrare: 38 1 De la punerea în funcțiune 24 luni 38 2 După despachetarea coletelor 30 luni 39 Carcasa imersată în ulei modelată în rășină epoxy 40 Carcasa în aer porțelan de culoare brună 41 Bolțul de la capătul de înaltă tensiune cupru cositorit/30x60 mm 42 Execuție: tip conductor tras desenele nr 1 și 2 18 ANEXA 2 LISTA DEVIAȚIILOR DE LA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ PENTRU TRECERI IZOLATE PENTRU TRANSFORMATOARE În caz că în ofertă există deviații de la specificația tehnică, de la condițiile de ofertare și / sau de la condițiile generale ale contractului, Ofertantul va prezenta un tabel cu aceste abateri Nr Denumirea Condiții impuse Abaterea oferită Comentarii Semnătura Ofertantului 19 ANEXA 3 LISTA TRECERILOR IZOLATE SIMILARE ÎN FUNCȚIUNE LIVRATE DE OFERTANT PÂNĂ ÎN PREZENT Tipul și caracteristicile (tensiune, curent, BIL)trecerilor izolate pentru transformator Cumpărător Anul livrării Semnătura Ofertantului 20 ANEXA 4 ACCESORII PENTRU TRECERILE IZOLATE PENTRU TRANSFORMATOARE Nr Descrierea Numele furnizorului Nr de piese Preț 9 unitar Preț 9 total Semnătura Ofertantului 21 ANEXA 5 LISTA SCULELOR ȘI/SAU A ECHIPAMENTELOR NECESARE PENTRU FUNCȚIONAREA ȘI MENTENANȚA TRECERILOR IZOLATE PENTRU TRANSFORMATOARE Ofertantul va specifica în tabel lista sculelor și echipamentelor furnizate pentru funcționarea și mentenanța trecerilor izolate conform Specificației Tehnice Prețul lor total va fi dat separat Nr Descrierea Numele furnizorului Nr de piese Preț 9 unitar Preț 9 total Semnătura Ofertantului 22 ANEXA 6 PLAN DE MUNCĂ PENTRU REALIZAREA UNOR OPERAȚII PRINCIPALE PENTRU TRECERILE IZOLATE PENTRU TRANSFORMATOARE Ofertantul va prezenta aici timpul necesar pentru diverse activități, faze așa cum ele sunt descrise în continuare Timpul va fi dat în săptămâni luând ca date inițiale data Scrisorii de Adjudecare Perioada - Fabricația trecerilor izolate 5 - Încercările în fabrică - Transportul la Cumpărător Perioada estimată ia în considerare mijlocul de transport cel mai rapid Semnătura Ofertantului 23 ANEXA 7 DECLARAȚIE 9 TRECERI IZOLATE PENTRU TRANSFORMATOARE Eu certific ca ceea ce este scris cu privire la datele și informațiile referitoare la această specificație sunt exacte și adevărate ținând seama de trecerile izolate menționate în oferta noastră oficială nr din Eu certific aici ca am autorizat ca reprezentant al Furnizorului, persoana al cărui nume este menționat mai jos Numele Furnizorului: Semnătura reprezentantului autorizat Numele reprezentantului autorizat (în litere) Acordul Furnizorului: Furnizorul prin prezenta își exprimă acordul deplin cu condițiile și scopul acestei specificații, pentru prețul indicat Semnătura reprezentantului autorizat 24 764 662 Drawing nr 1: BUSHING TYPE 123 KV/630 A- var H = 1764 25 1634 1487 Drawing nr 2: BUSHING TYPE 123 KV/630 A- var H = 1634 S C ELECTRICA S A SPECIFICAȚIE TEHNICĂ 9 S T nr : 78 / 2010 CABLURI DE ÎNALTĂ TENSIUNE ȘI ACCESORII Nr pagini :13 CUPRINS Pagina 1 SCOPUL 2 2 REFERINȚE NORMATIVE STANDARDE 2 3 TERMENI ȘI DEFINIȚII 2 4 DATE ȘI PARTICULARITĂȚI DE MEDIU 3 4 1 Caracteristici generale ale mediului ambiant 4 2 Condiții mecanice 5 CARACTERISTICI 5 1 Caracteristici constructive generale ale cablului 4 5 2 Caracteristici electrice ale cablurilor 6 5 3 Caracteristici ale accesoriilor 7 6 ÎNCERCĂRI 6 1 Tensiuni de încercare 7 6 2 Încercări individuale 7 6 3 Încercări pe eșantioane 8 6 4 Încercări de tip pentru siteme de cabluri 9 6 5 Încercări de tip pentru cabluri 12 6 6 Încercări de tip pentru accesorii 12 7 DOCUMENTE 12 8 AMBALARE MARCARE 13 9 GARANȚII 13 Elaborat : ELECTRICA S A Data intrării în vigoare : Serviciul Exploatare Ligia Costin 01 10 2010 1 SCOPUL Această specificație se referă la achiziția cablurilor monofazate de înaltă tensiune( cu conductor din aluminiu, izolate cu polietilenă reticulară )și a acesoriilor aferente acestora, destinate utilizării în instalațiile gestionate de către Filialele de Distribuție a Energiei Electrice 2 REFERINȚE NORMATIVE - STANDARDE 9 SR CEI 60050 - (461):2001 CEI 60060 - 1:1989 SR EN 60228 :2005 SR EN 60229:2009 SR EN 60230:2002 IEC 60332-3:2010 CEI 60840 :2004 SR CEI 60287+A1 SR EN 60811: 2002 SR EN 60885-3:2004 NTE 007/08/00 SR CEI 60183+A1:1999 Vocabular electrotehnic internațional Cabluri electrice Tehnici de încercare la înaltă tensiune Conductoare pentru cabluri izolate Încercările mantalelor exterioare ale cablurilor având o funcție specială de protecție și care sunt aplicate prin extrudare Încercări la impuls ale cablurilor și accesoriilor acestora Încercări ale cablurilor electrice și cu fibre optice supuse la foc Partea 3-22/24/25/23: Încercare de rezistență la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziție verticală Categoria A/C/D/B Cabluri de energie cu izolație extrudată și accesoriile acestora pentru tensiuni nominale mai mari de 30 kV(Um=36kV) până la 150 kV (Um=170 kV), Metode de încercare și cerințe Cabluri electrice Calculul intensității admisibile a curentului și calculul pierderilor Materiale de izolatie si de manta ale cablurilor electrice si ale cablurilor de fibre optice Metode de incercari comune (familia de standarde) Metode de încercări electrice pentru cabluri electrice Partea 3: Metode de încercare pentru măsurarea descărcărilor parțiale pe lungimi de cabluri de putere extrudate Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice Ghid pentru alegerea cablurilor de înaltă tensiune 3 TERMENI ȘI DEFINIȚII 3 1 Definiții 9 - Încercări individuale- încercări effectuate de către fabricant pe fiecare produs fabricat (lungime de cablu sau accesoriu ) pentru a verifica dacă produsul corespunde caracteristicilor specificate; - Încercări pe eșantioane - încercări efectuate de către fabricant pe eșantioane de cablu finit sau pe elemente prelevate din cablu finit sau accesoriu, la un interval de timp specificat, pentru a verifica dacă produsul finit corespunde caracteristicilor specificate; - Încercări de tip- încercări efectuate înainte de livrare pe o bază comercială generală a unui tip de cablu sau accesoriu pentru a demonstra corespondența caracteristicilor sale cu aplicațiile sale Aceaste încercări sunt de așa natură încât după efectuarea lor, nu este necesară repetarea lor, decât dacă au apărut modificări ale materialelor, în proiectarea cablului/accesoriului sau în procesul de fabricație, susceptibile să modifice caracteristicile; - încercări electrice după pozare - încercări efectuate pentru a verifica integritatea cablului și a accesoriilor sale după pozare; - Temperatură maximă a conductorului în regim permanent Valoarea maximă a temperaturii în conductor rezultată prin însumarea temperaturii mediului ambiant și a supratemperaturii datorată curentului de sarcină 2/13 - Temperatură maximă a conductorului la scurtcircuit Temperatura cea mai ridicată a conductorului, ce se poate admite la sfârșitul unui scurtcircuit, având o durată de până la 5s inclusiv - Tensiune maximă de serviciu Valoarea efectivă maximă a tensiunii între faze care poate să apară în condiții normale de funcționare în orice punct al liniei, într-un moment oarecare - Tensiune nominală Tensiunea pentru care a fost proiectat cablul și la care se referă caracteristicile de funcționare și de încercare ale cablurilor Tensiunea nominală se exprimă prin valorile Uo/U, în care: - Uo reprezintă tensiunea nominală (valoare efectivă) între un conductor și învelișul metalic al cablului sau pământ; - U reprezintă tensiunea nominală (valoare efectivă) între două conductoare (faze) ale cablului; - Um reprezintă tensiunea cea mai ridicată (valoare efectivă) între două conductoare oarecare, pentru care a fost proiectat cablul U = Uo • 3, în curent alternativ trifazat U = 2 • Uo, în curent alternativ monofazat 4 DATE ȘI PARTICULARITĂȚI DE MEDIU 4 1 Caracteristici generale ale mediului ambiant 1 Loc de amplasare cablu/accesorii Subteran/suprateran 2 Altitudinea peste nivelul mării 0,9tn tmax— tmin 0,85 tn- 0,1 10 6 3 Măsurarea diametrului conductorului și/sau diametrul total al cablului 8 3 SR EN60811- 1-1 10/13 Nr Crt Încercări de tip neelectrice Cerința Cap din SR CEI 60502-2 +alte referințe b Încercări pentru determinarea proprietăților mecanice ale izolației înainte și după îmbătrânire - Procedura de îmbătrânire se efectuează cf 8 1 din SR EN 60811-1-2 și T6 - Măsurătorile proprietăților mecanice se desfășoară cf 9 1 SR EN 60811-1-1 Rezistența minimă la tracțiune Alungirea minimă la rupere a izolației După îmbătrânire Variațiamaximă rezistenței la tracțiune Variația maximă a alungirii la rupere 12,5 N/ mm2 200 % +/- (25%) +/- (25%) 12 4 2 Tabel 6 c Detreminarea proprietăților mecanice ale mantalelor nemetalice înainte și după îmbătrânire - Procedura de îmbătrânire se efectuează cf 8 1 din SR EN 60811-1-2 și T17 - Măsurătorile proprietăților mecanice se desfășoară cf 9 2 SR EN 60811-1-1 Rezistența minimă la tracțiune a zolației ST2/ST7 Alungirea minimă la rupere a izolației ST2/ST7 După îmbătrânire Rezistența minimă la tracțiune a zolației ST2 Variația rezistenței la tracțiune ST2 Alungirea minimă la rupere a izolației ST2/ST7 Variația maximp a alungirii la rupere ST2 12,5/12,5 (N/ mm2 ) 150/300 (%) 12,5 +/- (25%) 150/300 +/- (25%) 12 4 3 Tabel 7 d Încercare suplimentară de îmbătrânire pe tronsoane de cabluri finite Se vor încadra în cerințele specificate la pct b și c de mai sus 12 4 4 Tabel 6 și Tabel 7 e Încercare de pierdere de masă pentru mantale de PVC - ST2 Procedura cf 8 2 SR EN 60811-3-2 Pierderea de masă maximă 2 1,5 mg/cm2 12 4 5 Tabel 9 f Încercare de presare la temperatură ridicată a mantalelor nemetalice SR EN 60811-3-1 (c8 2) Rezultatele să fie conform cerințelor SR EN 60811-3-1 (c8 2), 12 4 6 Tabel 7 g Încercarea la temperatură joasă a mantalei de PVC Cf SR EN 60811-1-4 (c8) Rezultatele să fie conform cerințelor SR EN 60811-1-4 (c8X 12 4 7 Tabel 9 h Încercarea la șoc termic a mantalei de PVC Cf SR EN 60811-3-1 (c9 2) Rezultatele să fie conform cerințelor SR EN 60811-3-1 (c9 2) 12 4 8 Tabel 9 i Încercarea de alungire la cald pentru izolația și manta XLPE Alungirea maximă sub sarcină Alungirea maximă permanentă după răcire 175% 15% 12 4 10 10 9 Tabel8 j Măsurarea conținutului de negru de fum (numai pentru mantaua de polietilenă de culoare neagră) 2,5±0,5 12 4 12 k Încercarea de contracție a izolației XLPE contracția maximă 4% 12 4 13 Tabel 8 11/13 Nr Crt Încercări de tip neelectrice Cerința Cap din SR CEI 60502-2 +alte referințe l Încercarea de contracție a mantalei din XLPE Cf SR EN 60811-1-3 c11 Contracția maximă a mantalei 3% 12 4 14 m Încercarea de rezistență la propagarea flăcării pe cabluri monopolare - cf IEC 60332 Opțional 12 4 17 n Încercarea de pătrundere a apei ( acolo unde se specifică existența barierelor longitudinale împotriva pătrunderii apei) Dacă se solicită această caracteristică o Încercări ale componentelor cablurilor cu folie metalică longitudinală Forța de aderare Forța de separare 12 4 19 Anexa G 6 5 Încercări de tip pentru cabluri Sunt cele specificate în tabelul cumulativ de la punctul 6 4 1 conform cerințelor descrise la punctele 6 4 2 și 6 4 3 6 6 Încercări de tip pentru accesorii Încercările pentru accesoriile cablurilor sunt cele specificate în tabelul cumulativ de la punctul Lungimea minimă a cablului între două accesorii este de 5m Trebuie testată câte un accesoriu din fiecare tip Accesoriile se monteză înintea primului test de descărcări parțiale, conform instrucțiunilor specificate de producător Cerințele sunt specificate în tabelele 6 4 2 și 6 4 3 7 DOCUMENTE 7 1 Prezentarea în oferta tehnică Oferta tehnică va conține : 7 1 1 Pentru cabluri: - prospecte și cataloage; - fișa caracteristicilor tehnice ale cablului, completată și semnată de catre ofertant ; - un set complet de buletine de încercări de tip realizate în conformitate cu IEC 60840:2004 sau HD 632 7 1 2 Pentru accesorii: a) fișa caracteristicilor tehnice ale accesoriilor, completată și semnată de către ofertant, pentru fiecare tip de accesoriu ofertat; b) raportul de încercari de tip realizate în conformitate cu prevederile IEC 60840:2004 sau HD 632; c) standardul tehnic de produs și /sau fișa tehnologică de realizare a accesoriului d) la cererea beneficiarului se vor prezenta verificările de tip ale materialelor și/sau conectorilor utilizate la realizarea accesoriului Notă: Buletinele de încercari de tip vor fi eliberate de laboratoare independente (neutre) acreditate EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA), în conformitate cu ultimele norme / standarde internaționale / europene / românești in vigoare, menționate ca standarde de referință în această în această specificație 7 2 Prezentarea la livrare 7 2 1 Documentele care însoțesc marfa la livrare pentru cabluri : - declarația de conformitate; 12/13 - buletinele de încercări de lot conform CEI 60840:2004, SR EN 60228:2005; - buletine de încercări pe eșantioane ; - buletinele de încercări individuale; - fișa tehnica a cablurilor de medie tensiune, ce cuprinde: - toate caracteristicile nominale - desene cu indicarea componentelor și cotele principale - instrucțiuni de manipulare, depozitare, transport, montaj, exploatare și întreținere 7 2 2 Documentele care însoțesc marfa la livrare pentru accesorii: a) declarația de conformitate; b) buletinele de încercări de lot conform CEI 60840:2004, SR EN 60228:2005; c) buletine de încercări pe eșantioane ; d) buletinele de încercări individuale,pentru accesoriile prefabricate; e) cartea tehnică cu toate caracteristicile nominale ale setului de accesorii; f) lista cu materialele ce intră în componența setului accesoriului; g) instrucțiunile tehnologice de montaj; h) instrucțiunile de depozitare și transport 8 AMBALARE - MARCARE 8 1 Cablurile se vor livra pe tamburi metalici returnabili 8 2 Pe mantaua exterioară se va marca prin imprimare la fiecare 100 cm , - marca producătorului, - tipul cablului, - secțiunea nominală - indicele de proiect - numele și marca constructorului - data fabricației 8 2 1 Pe fiecare tambur se va marca: - numele și țara producătorului - numele și țara beneficiarului - data producției - nr de ordine ale tamburului - tipul de cablu și secțiunea nominală - lungimea cablului pe tambur - greutatea brutto / netto 8 3 Accesoriile trebuie furnizate cu toate componentele necesare unei bune utilizări Setul accesoriului va conține la solicitarea beneficiarului și conectorii necesari refacerii continuității fazelor Fiecare set va fi însoțit de lista elementelor componente și de instrucțiuni de utilizare în limba română 9 GARANȚII 5 9 1 Termenul de garantie este de 24 de luni de la data punerii în funcțiune, dar nu mai mult de 30 de luni de la livrare, cu condiția respectării instrucțiunilor de transport, montaj, depozitare, exploatare și întreținere 9 2 În cazul apariției unor defecte în perioada de garanție survenite din vina fabricantului sau importatorului, acesta trebuie să asigure înlocuirea produsului și prelungirea duratei de garanție 9 3 După expirarea perioadei de garanție, în cazul unor deficiențe repetate, furnizorul se angajează să înlocuiască, pe cheltuiala sa, toate produsele din lotul/loturile respective Această măsură se va lua numai dupa ce se analizeaza, împreună cu beneficarul, cauzele producerii acestor deficiențe și numai dacă se constată că aceastea se datorează unui defect de proiectare/fabricație 13/13 Societatea Comercială ELECTRICA SA București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 83 Celulă modulară de stație de MT cu izolație în SF6, inclusiv întrerupătorul Rev 0 1 2 Data 2010 Nr pag : 10 CUPRINS Pagina 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Obiect și domeniul de aplicare 2 1 2 Standarde și norme de referință - 2 1 3 Cerințe pentru mediu înconjurător - 2 1 4 Cerințe tehnice 2 1 5 Cerințe constructive - 3 2 CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE - 3 3 REGULI ȘI METODE DE VERIFICARE 3 4 MARCARE, CONSERVARE, AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, DOCUMENTE ȘI INVENTAR DE LIVRARE - 4 5 GARANȚII 5 ANEXA 1 6 ANEXA 2 9 ELABORAT: FDEE EDTN Data aprobării: Aviz CTS nr 953/11 10 2010 Data intrării în vigoare: 11 10 2010 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect și domeniul de aplicare Prezenta specificație tehnică stabilește condițiile tehnice de calitate ale celulelor modulare de 24kV cu izolați înSF6 necesare echipării unei stații de transformare Pentru protecții se vor utiliza specificațiile tehnice pentru circuite secundare 1 2 Standarde și norme de referință • SR EN ISO 9001: 2008 - Sisteme de management al calități Cerințe • SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu Cerințe cu ghid de utilizare • SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management sl sănătății și securității ocupaționale Cerințe • SR EN 62271 - Aparateje de înaltă tensiune • SR EN 60060 - Tehnica încercărilor de IT • SR EN 60044 - Transformatoare de măsură • SR EN ISO 2177:2008 - Acoperiri metalice Măsurarea grosimii Metode coulometrică prin dizolvare anodică • SR EN 60529: 1995: grad de protecție asigurate prin carcase • SR EN ISO/CEI 17050-1,2:2005 - Evaluarea conformității Declarație de conformitate dată de furnizor • SR EN 60694 Prescripții comune pentru standare referitoare la aparatajul de IT • SR EN 60068-3-3 Incercări de mediu Partea a 3-a Ghid Metode de încercare seismice ale echipamentului • SR EN 60376 :2006 Specificații pentru calitatea tehnică a hexafluorurii de sulf (SF6) pentru utilizare în echipamente electrice • SR EN 61243-5 :2002 Lucrări sub tensiune Detectoare de tensiune Partea 5 : Sisteme detectoare de tensiune (VDS) 1 3 Cerințe pentru mediu înconjurător Celulele modulare de 24kV cu izolație în SF6 sunt destinate să funcționeze în instalații interioare: ■ temperatura maximă 40°C ■ temperatura minimă - 5°C ■ temperatura medie anuală maximă 20°C ■ altitudinea maximă față de nivelul mării 1000m ■ grad de agresivitate ■ umiditatea relativă a aerului la 35 C 90% ■ zonă seismică - accelerația la nivelul solului 0,3g 1 4 Cerințe tehnice Echiparea stației pe partea de medie tensiune va fi realizată cu celule modulare, având următoarele caracteristici: - cu întreruptor cu comutație în vid - separator de bară cu trei poziții - mediu de izolare - SF6 - simplu sistem de bare 2 - racord - în cablu - echipamente numerice pentru măsură, comandă, semnalizare și protecție Fișele tehnice care cuprind caracteristicile pentru celula MT și întreruptor sunt precizate anexa 1și 2 1 5 Cerințe constructive Celula electrică se va compune dintr-o cabină metalică compartimentată: - compartimentul întreruptorului; - compartimentul barei colectoare; - compartimentul joncțiunilor de cablu; - conducta inferioară de golire; - sistemul de golire pentru compartimentul întreruptorului - compartimentul de joasă tensiune Întregul echipament va fi construit din material nehigroscopic și neinflamabil Se va asigura o continuitate electrică perfectă între părțile metalice ale celulei, nepuse sub tensiune Pentru securitatea personalului la fiecare celulă se vor prevedea următoarele: - toate confecțiile metalice și toate echipamentele din partea primară se vor lega la pământ prin conexiuni specifice - interblocaje mecanice și electromecanice pentru prevenirea acționării incorecte Celulele trebuie să asigure protecția împotriva pătrunderii animalelor mici In compartimentul circuitelor secundare se va prevedea rezistență, în scopul asigurării condițiilor de microclimat (evitarea apariției condensului) Structura metalică a celulelor trebuie amplasată pe un suport izolant și legat la centura de legare la pământ a conexiunii de MT Celulele vor fi prevăzute cu posibilitatea semnalizării prezenței tensiunii pe cabluri conform SR EN 61243-5:2002 2 CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE Caracteristici tehnice și funcționale - anexa 1și 2 Indicatori de fiabilitate Durata de viață normată: 30 ani 3 REGULI ȘI METODE DE VERIFICARE Celulele vor fi asamblate și testate în fabrică în conformitate cu normele CEI Diferitele componente ale celulei (întreruptor, separator, trafo curent, etc ) vor fi verificate în concordanță cu standardele specifice CEI Asupra celulelor complet echipate, se vor face verificări de serie individuale (asupra fiecărei celule) și verificări de tip (asupra tipurilor reprezentative de celule și bare) Metode de verificare: • Verificări de ansamblu • Verificări mecanice • Verificări electrice • Încercări la încălzire • Verificări dielectrice • Verificări la stabilitate dinamică și termică • Verificarea gradului de protecție • Verificarea acoperirilor de protecție 3 • Verificarea capacitătii de comutație • Încercarea la acțiunea arcului electric liber • Verificarea stabilității la transport Echipamentele vor fi certificate din punct de vedere al securității muncii Ofertantul trebuie să transmită beneficiarului toate certificatele cu verificările efectuate în fabrică Nu vor fi considerate suficiente certificatele cu caracter general, emise pentru o gamă largă de parametrii de bază Testele de rutină se vor efectua pentru tot echipamentul, urmând ca prin contract să se stabilească eventualele inspecții la fața locului, la efectuarea acestor încercări 4 MARCARE, CONSERVARE, AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, DOCUMENTE ȘI INVENTAR DE LIVRARE 4 1 Marcare Marcarea produselor trebuie să fie vizibilă, lizibilă și durabilă Marcarea trebuie să fie în limba romănă și să conțină : • marca fabricii • tipul și codul produsului • tensiunea și curentul nominal • frecventa nominală • nivel de izolație asigurat • curent de stabilitate termică la 1sec • curent de stabilitate dinamică • standardul de referința • anul și seria de fabricație • gradul de protecție Pe ușile și panourile demontabile de la compartimentele de MT se vor imprima marcaje avertizoare conform NPM 4 2 Conservare Conservarea celulelor (întreruptoarelor) se face în încăperi sau spații amenajate în aer liber 4 3 Transport Celulele (întreruptoarele) se transportă cu mijloace de transport auto sau feroviare 4 4 Depozitare Depozitarea celulelor (întreruptoarelor) se face în conformitate cu prevederile cărții tehnice a produsului 4 5 Documente de însoțire Celulele (întreruptoarele) vor fi livrate însoțite de următoarele documente: ■ Cartea tehnică a produsului, în limba română, care va conține instrucțiuni de montaj și exploatare, transport, manipulare și depozitare; ■ Buletine de încercări ■ Declarația de conformitate emisă de producător; ■ Certificat de garanție 5 GARANȚII Termenul de garanție al celulelor este de 2 ani de la livrare 4 Pentru conformare la SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2008 sunt necesare urmatoarele solicitari: 1 Angajamentul (sau indicarea modului ) de eliminare a echipamentelor dupa expirarea duratei de serviciu; 2 Fisa de securitate pentru componentele periculoase (ulei, electrolit, gaze, etc ); 3 Instructiune de interventie in situatii de urgenta in caz de deteriorare echipament; 4 Aspecte de mediu / SSO pe care le prezinta echipamentul; 5 Instruirea utilizatorilor finali asupra modului de manipulare, transportare, montare, PIF, exploatare,mentenanta; Predarea acestor instructiuni in limba romana; 6 Necesitatea controlului operational,masurari si monitorizari aspecte de mediu si SSO; corectii necesare ; 7 Conformitatea cu cerintele legale: a Declaratie de conformitate b Marcaj CS ( national ) / CE ( European ) Întocmit, ANEXA 1 5 CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE CELULE MT Nr crt CELULE MT UM Date te' mice Obs cerute ofertate 0 1 2 3 4 5 PRODUCĂTOR STANDARDE DE REFERINȚĂ TIP 1 CONDIȚII DE UTILIZARE 1 1 Locul de montaj interior 1 2 Altitudinea m Tensiune Vca 220 Motor el de acț Limite % 85-110 ?fi fi Put maximă W 150 ° ■& , Tensiune Vcc 48-110-220 2 «s Q Declanșator T • • , , , Limite % 85-110 Put maxima W 250/310 9 Specificația caracteristicilor UM Date te' mice Obs cerute ofertate Nr de declanșatoare independente 1 2 Celula trafo Declanșator închidere Tensiune Vcc 48-110-220 Limite % 75-110 Put maximă W 250/310 Numărul de manevre Curentul nominal 1x104 Curentul de scurtcircuit 10 Societatea Comercială SPECIFICAȚIE TEHNICĂ 2 S T nr : 86 ELECTRICA S A ÎNTRERUPTOARE, SEPARATOARE, Rev 0 1 2 București ÎNTRERUPTOARE-SEPARATOARE ȘI Data 2010 COMBINAȚII CU FUZIBILE DE JOASĂ TENSIUNE ’ Nr pag : 7 CUPRINS 1 CERINȚE TEHNICE GENERALE 2 2 ÎNCERCĂRI 2 3 CONDIȚIILE DE ACCEPTARE RECEPȚIE 3 4 ETICHETARE, AMBALARE ȘI TRANSPORT 3 5 PIESE DE SCHIMB, ACCESORII 4 6 DOTĂRI ȘI PREGĂTIRI PENTRU INSTALARE 4 7 CONTROLUL INSTALĂRII, ÎNCERCĂRII ȘI PUNERII ÎN FUNCȚIUNE 4 8 DESENE ȘI INFORMAȚII ÎN OFERTĂ 4 9 CARTEA CU INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE ȘI DE MENTENANȚĂ 4 10 GARANȚII 5 11 OBLIGAȚII ÎN CAZ DE DEFECȚIUNI 5 12 REFERINȚE 5 13 ANEXE 6 Elaborat :FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA SUD Data aprobării : Data intrării în vigoare : Aviz CTS nr 937/11 10 2010 11 10 2010 1 CERINȚE TEHNICE GENERALE 5 1 1 Scop Această specificație se referă la condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească următoarele aparataje: intreruptoare, separatoare, intreruptoare-separatoare și combinații cu fuzibile destinate a fi introduse in circuite de distribuție și circuitele ale motoarelor a căror tensiune nominală este mai mică sau egală cu 1000V in curent alternativ sau 1500V in curent continnu, atat ca elemente singulare (piese de schimb) cat și ca elemente componente ale unor echipamente (TDRI, CD, etc ) 1 2 Standarde de referintă In conformitate cu aceasta specificație, intreruptoare, separatoare, intreruptoare-separatoare și combinații cu fuzibile menționate trebuie sa indeplinească cerințele specificate in următoarele standarde, dacă nu este precizat altfel in Specificația Tehnică: - SR EN 60947-3 - SR EN 60947-3/A1 - SR EN 60947-3/A2 - SR EN 60947-5-1 -SR EN 60947-5-4 -CEI60060-1 -EN 45014 -Aparataj de joasa tensiune - Aparataj de joasa tensiune - Aparataj de joasa tensiune - Aparate electromecanice pentru circuite de comanda - Metoda de evaluare a performanțelor contactelor de j t - Încercări la impuls pentru intreruptoare, separatoare, intreruptoare-separatoare și combinații cu fuzibile - Criteriile generale pentru declarația de conformitate Dacă intreruptoare, separatoare, intreruptoare-separatoare și combinații cu fuzibile de joasă tensiune indeplinesc cerințele altor standarde autorizate Furnizorul va justifica clar in oferta sa diferențele intre standardele adoptate și cele de referintă Oferta trebuie sa fie insotită de o copie in limba engleza a respectivului standard adoptat 1 3 Condiții de funcționare și de mediu Reteaua functionează cu : - neutrul compensat prin bobină fiind posibilă o punere la pamant pe o fază, urmată de creșterea tensiunii la valoarea de linie pe fazele sănatoase; -neutrul legat la pămant prin rezistență 1 4 Condiții pentru elementele componente cu precizări privind verificarea acestora Elementele componenete ale intreruptoarelor-separatoarelor și combinații cu fuzibile trebuie sa respecte condițiile impuse la omologarea lor și la obținerea autorizațiilor de comercializare Verificarea elementelor componente sau a echipamentelor tehnice trebuie să respecte verificările la care au fost supuse in vederea omologării și obținerii autorizației de comercializare 1 5 Condiții de dispunere Bornele de racord ale intreruptorului, separatorului, intreruptor-separator și combinații cu fuzibile se amplasează funcție de configurația instalatiilor in care se montează și urmează să fie precizate la intocmirea comenzii 1 6 Condiții minime de severitate impuse de normele de protecția muncii: - marca CS pentru echipamente autohtone; - marca CE pentru echipamente din import 2 INCERCĂRI Echipamentul va fi asamblat și testat la fabrica Toate aceste teste trebuie făcute in concordantă cu SR EN 60947-3, dacă nu este specificat altfel in Specificația Tehnică 2 Incercările vor fi efectuate de un laborator acreditat încercările menționate in acest paragraf sunt formate din următoarele categorii: - încercări de tip - încercări de serie - încercări speciale După ce intreruptoare, separatoare, intreruptoare-separatoare și combinații cu fuzibile au fost supuse la încercările de tip trebuie supuse la toate încercările de serie Incercari de serie se efectuează la fiecare aparataj în parte 2 1 Încercări speciale Următoarele încercări se efectuează prin acord între producător și cumpărător: a) încercare de durabilitate mecanică, conform SR EN 60947-3; b) încercare de durabilitate electrică, conform SR EN 60947-3 2 2 Metode de incercare a - Toate incercarile din fabrică (incercari individuale și de tip) vor fi executate in concordantă cu SR EN 60947-3 Încercarea la impuls trebuie efectuată conform CEI 60060-1 3 CONDIȚIILE DE ACCEPTARE RECEPȚIE 5 5 3 1 Recepția la furnizor In cazul cand nu se prevede recepția la furnizor, acesta va efectua incercarile individuale intocmind protocoalele de incercare și copii de pe protocoalele incercarilor de tip In cazul cand se prevede recepția la furnizor, aceasta trebuie sa fie combinată cu instruirea personalului Incercarile de recepție vor fi efectuate in prezenta a 1-3 (după caz) reprezentanți ai Cumparatorului, durata și condițiile de suportare a cheltuielilor fiind prevazute in contract Ofertantul trebuie sa anunte data incercarilor cu cel putin 30 de zile in avans Dacă o anumita incercare nu poate fi executată in laboratorele (acreditate) ale fabricii, un alt laborator acreditat va fi stabilit de comun acord Aceasta chestiune va fi specificată in ofertă Cumparatorul are dreptul sa efectueze și alte incercări rezonabile fie inainte de livrare fie la locul de amplasament in scopul de a fi sigur că echipamentul corespunde cerințelor din specificație 3 2 Recepția la cumpărător Recepția la cumpărător se face de catre personal calificat pe baza documentelor insoțitoare (copie de protocoalele incercarilor de tip, protocolalele incercarilor individuale, declarația de conformitate, cartea tehnică ) și a starii fizice a echipamentului Orice lipsă din furnitura, deteriorări constatate vor fi reclamate de urgentă producatorului a - Intreruptorul, separatorul, intreruptor-separator și combinații cu fuzibile complet montate pentru exploatare trebuie supuse la probe de punere in funcțiune in scopul verificării menținerii performanțelor in timpul transportului, depozitării și montării; aceste incercări vor consta in repetarea parțială sau totală a incercarilor individuale care s-au efectuat in fabrică b - Dacă intreruptoarele, separatoarele, intreruptoare-separatoare și combinații cu fuzibile și toate accesoriile sale indeplinesc toate cerintele menționate in această specificație tehnică și dacă a rezistat in mod adecvat la probele efectuate atat la furnizor inainte de livrare cat și la punerea in funcțiune in instalația electrică, atunci el va fi considerat acceptat pentru punerea in funcțiune 4 ETICHETARE, AMBALARE și TRANSPORT Etichetele de informare de pe intreruptorul, separatorul, intreruptor-separator și combinații cu fuzibile trebuie să fie scrise in limba romană intr-un mod clar și concis Etichetele descriptive trebuie să fie din materiale care să nu provoace ștergerea literelor Toate placuțele trebuie facute din material rezistent la agenții atmosferici ______________________________________________________________________________________ 3 ______ Intreruptorul, separatorul, intreruptor-separator și combinații cu fuzibile care urmează să fie livrat in conformitate cu această Specificație Tehnică va fi pregatit pentru livrare și va fi ambalat astfel incit să fie manuit usor și să se impiedice orice deteriorare in timpul transportului pană la Cumparator Pe ambalaj se vor specifica numarul de bucati și se vor marca semnele care atentionează referitor la pozitia de manipulare și transport In ambalaj se vor prevedea sensori care să ateste că intreruptorul, separatorul, intreruptor-separator și combinații cu fuzibile au fost transportate corespunzator Produsele vor fi transportate pe teritoriul Romaniei pană la locul de instalare sau depozitare cu trenul, mașina sau alte mijloace de transport, prin grija furnizorului 5 PIESE DE SCHIMB ACCESORII Ofertantul trebuie să stabilească separat prețul pentru eventualele piese de schimb sau accesorii necesare pentru intreruptoare, separatoare, intreruptoare-separatoare și combinații cu fuzibile menționate 6 DOTĂRI și PREGĂTIRI PENTRU INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE și MENTENANȚĂ 5 Ofertantul va prezenta separat in oferta sa lista cu seturile de utilaje solicitate in vederea instalarii inițiale și mentenanței ulterioare a intreruptoare, separatoare, intreruptoare-separatoare și combinații cu fuzibile Ofertantul va menționa de asemenea instalațiile recomandate de el pentru monitorizarea on și off-line a funcționării Ofertantul va face propuneri de instruire a personalului și de activități post garanție precizand costurile și condițiile de asigurare a acestor servicii 7 CONTROLUL INSTALĂRII, ÎNCERCĂRII și PUNERII ÎN FUNCȚIUNE Ofertantul va preciza activitățile pentru controlul inainte, după montare și la punerea in funcțiune 8 DESENE și INFORMATII ÎN OFERTĂ Fiecare ofertant trebuie să trimită documentația tehnică in limba romană și engleză, in două copii atașate ofertei in vederea realizării studiului preliminar Documentația tehnică trebuie sa ofere urmatoarele detalii: a - Foaia de date tehnice (anexa 1); b - Desenul de ansamblu general cu dimensiuni, greutatea netă a intreruptoarelor, separatoarelor, intreruptoare-separatoare și combinații cu fuzibile și greutatea sa de expediere; c - Vedere in secțiune care să prezinte detaliile configurației generale și dispunerea elementelor de racord; d Rapoartele incercărilor de tip; e - Mărimea coletului principal care se expediează și poziția sa de transport; f - Lista incercărilor dintre cele precizate in paragraful 4 al acestei Specificații Tehnice, pe care Furnizorul nu le poate efectua in fabrica sa și sugestii pentru solutii alternative; g - Prescripții de transport; j - Lista probelor de punere in funcțiune; k - O documentație tehnică tipică cu instrucțiunile de funcționare și de mentenantă pentru intreruptoare, separatoare, intreruptoare-separatoare și combinații cu fuzibile similar livrat de Furnizor 9 CARTEA CU INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE și DE MENTENANȚĂ Odată cu primul lot de aparataj de comutație livrat, Cumpăratorul trebuie să primească trei copii in limba romană sau engleză a documentației tehnice conținand toate instrucțiunile referitoare la acest echipament și accesorile privind, montarea și demontarea respectiv, funcționarea și __________________________________________________________________________________ 4 _____ mentenanța Aceasta documentație trebuie să conțină cel putin: a - Descrierea aratajului de comutație ; b - Rapoartele de incercare cu incercarile de tip și incercarile individuale ale fiecarui intreruptoar, separatoar, intreruptoar-separatoar și combinații cu fuzibile, in parte; c - Foaia de date tehnice specifice d - Lista instrumentelor și echipamentlor de control, protecție și măsură (indicand producătorul, modelul și tipul lor); e - Detalii constructive; f - Proceduri de instalare, funcționare, mentenanța, reparații etc g - Scheme de conexiuni 10 GARANȚII 5 Furniziorul va prezenta certificatul de calitate pentru echipamentul livrat și protocoalele de incercare Furnizorul trebuie sa garanteze funcționarea corespunzătoare a aparatelor de comututație și a tuturor accesoriilor pentru minim 12 de luni de la punerea in funcțiune și 24 de luni de la livrare Furnizorul trebuie să repare și să furnizeze pe propria lui cheltuială aparatajul de comutație și al accesoriilor sale, care apar in timpul perioadei de garanție din vina sa și trebuie de asemenea să asigure pe cheltuiala lui asistentă tehnică necesară pentru aceste reparații Durata de eventuală remediere este de 30 zile de la data anuntării Durata pana la inlocuire este de 60 zile de la data anunțării Durata de garanție se mărește cu durata indisponibilității echipamentului 11 OBLIGAȚII IN CAZ DE DEFECȚIUNI Furnizorul este considerat responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricație care apar in timpul perioadei de funcționare standard și aceasta chiar dacă perioada de garanție a luat sfarșit și este obligat sa inlocuiască aparatajul de comutație in intelegere cu Cumparatorul In caz că el refuză sa facă acest lucru, Cumpărătorul are dreptul sa ceară despăgubiri Perioada limită de remediere a defecțiunilor produse din vina Furnizorului nu trebuie să depașească 3 luni de la inștiințarea acestuia de catre Cumpărător iar perioada de inlocuire este de 6 luni 12 REFERINȚE Ofertantul va prezenta lista de referințe privind intreruptoarele, separatoarele, intreruptoare-separatoare și combinații cu fuzibile identice sau similare cu cel cerut prin acestă Specificație Tehnică și care au fost livrate de el in ultimii 3 ani 5 Fișă tehnică INTRERUPTOR Nr crt Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondența propunerii cerute cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini Descriere U M Date tehnice minime cerute Date tehnice oferite I Caracteristici tehnice 1 Tensiunea nominală de izolare (Ui) Vc a 690 2 Tensiunea nominală de utilizare (Ue) Vc a 400 3 Tensiunea nominală de ținere la impuls(Uimp) kV 8 4 Curent nominal (In) conform scheme monofilare 5 Curent nominal de scurtă durată (Icw/1s) kAef min 15 6 Curent nominal admisibil de varf (Ipk) kA 30 7 Frecvență nominală Hz 50 8 Curentul de declanșare la scurtcircuit A (6-8)xîn (carct C) 9 Curent de declanșare la suprasarcină A (0 6-1)xîn 10 Toleranță la declanșare % 20 11 Declanșare la tensiune minimă NU 12 Modul curent diferențial conform scheme monofilare 13 Contacte auxiliare CNI+CND II Elemente constructive 1 Variantă constructivă montaj fix / pe sină 2 Comandă manuală 3 Grad de protecție IP3X 4 Protejat impotriva atingerii directe DA 5 Durată de viață - acționări electrice (minim) 10000 6 Durată de viață - acționări mecanice (minim) 10000 7 Indicator fuzibil ars 8 Suport debroșabil trifazic III Condiții normale de serviciu 1 Loc de montaj in interiorul tabloului 2 Altitudine maximă m 2000 3 Temperatura minimă a aerului oC -25 4 Temperatura maximă a aerului oC 40 5 Temperatura medie (24h) oC 35 6 Temperatura pe durata transportului și depozitării oC -25 +55/24h 7 Umiditatea relativă a aerului % 85 la 200C 6 Fișă tehnică SEPARATOR CU SIGURANȚE INCORPORATE Nr crt Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondența propunerii cerute cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini Descriere U M Date tehnice minime cerute Date tehnice oferite I Caracteristici tehnice 1 Tensiunea nominală de izolare (Ui) Vc a 690 2 Tensiunea nominală de utilizare (Ue) Vc a 400 3 Tensiunea nominală de ținere la impuls(Uimp) kV 9 4 Curent nominal (In) conform scheme monofilare 5 Curent nominal de scurtă durată (Icw/1s) kAef min 20 6 Curent nominal admisibil de varf (Ipk) kA 40 7 Frecvență nominală Hz 50 8 Curentul de declanșare la scurtcircuit A 9 Curent de declanșare la suprasarcină A 10 Toleranță la declanșare % 11 Declanșare la tensiune minimă 12 Modul curent diferențial 13 Contacte auxiliare CNI+CND II Elemente constructive 1 Variantă constructivă montaj fix 2 Comandă manuală 3 Grad de protecție IP3X 4 Protejat impotriva atingerii directe DA 5 Durată de viață - acționări electrice (minim) 5000 6 Durată de viață - acționări mecanice (minim) 5000 7 Indicator fuzibil ars DA 8 Suport debroșabil trifazic DA III Condiții normale de serviciu 1 Loc de montaj in interiorul tabloului 2 Altitudine maximă m 2000 3 Temperatura minimă a aerului oC -25 4 Temperatura maximă a aerului oC 40 5 Temperatura medie (24h) oC 35 6 Temperatura pe durata transportului și depozitării oC -25 +55/24h 7 Umiditatea relativă a aerului % 85 la 200C 7 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 87 ÎNTRERUPTOARE ( DISJUNCTOARE ) AUTOMATE DIFERENȚIALE COMBINATE Rev 0 1 2 Data 2010 Nr pag : 3 CUPRINS 1 DOMENIUL DE APLICARE 2 2 STANDARDE 2 3 CONDITII DE EXPLOATARE 2 4 CARACTERISTICI GENERALE 2 5 CARACTERISTICI TEHNICE SI CONSTRUCTIVE 2 6 LIVRARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE 3 7 DOCUMENTATII, MANUAL DE INTRETINERE SI EXPLOATARE 3 8 GARANTII 3 9 POST GARANTII 3 10 CONDITII OBLIGATORII 3 Elaborat :FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD Data aprobării : Aviz CTS nr 938/11 10 2010 Data intrării în vigoare : 11 10 2010 1 DOMENIUL DE APLICARE Specificatia tehnica se refera la achizitia de intrerupatoare ( disjunctoare ) automate diferentiale combinate( cu dubla functie de intrerupator automat si diferential ) Se utilizeaza in instalatiile electrice de joasa tensiune si sunt destinate protectiei la suprasarcina, scurtcircuit si defecte de izolatie a instalatiilor electrice cu tensiuni mai mici de 1000V 2 STANDARDE Intrerupatoarele automate diferentiale combinate vor fi fabricate in conditiile de asigurare a calitatii, in conformitate cu cerintele SREN ISO 90001/2008 - SR EN 60898 Aparate electrice mici - întrerupătoare automate pentru protecția la supracurenti pentru instalatii casnice si similare - SR EN 60947 Aparate de joasa tensiune - HGR nr 457/2003-privind Asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune(modif HGR nr 1514/11 12 2003) 3 CONDITII DE EXPLOATARE Caracteristicile retelelor electrice: Caracteristicile tehnice reflecta conditiile de functionare si anume : - acestea se monteaza in interior - tensiunea nominala a retelei : 0,4 kV - frecventa nominala : 50 Hz - temperatura ambianta : - 30 : + 40 grade celsius - altitudinea maxima = 2000 m - umiditatea relativa a aerului : 95 % 4 CARACTERISTICI GENERALE - intrerupator combinat diferential / automat - declansare independenta de tensiunea retelei - compatibil la barete de interconectare - clema dubla sus si jos, cu cap fix si brida culisabila - montarea optionala a baretei de interconectare sus sau jos - spatu liber in borna, chiar la montarea baretei de interconectare - protectie borne izolator terminal - maner de comutare colorat conform cod curent nominal - indicator de pozitie contacte rosu-verde - accesorii multiple, se pot monta ulterior 5 CARACTERISTICI TEHNICE SI CONSTRUCTIVE - tensiunea nominală de izolare : 660V c a ; - curent nominal : 6 ; 10 ;16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 100; în funcție de variantă ; - declanșare la suprasarcină cu declanșatoare termice și la scurtcircuit cu declanșatoare electromagnetice , cu caracteristica de funcționare tip B , C ( conform SR EN 60898 /1999 și CEI 60947-2) ; - curent diferential rezidual nominal : 10 ; 30 ; 100 ; 300 ; 500 mA ; ; în funcție de variantă ; - semnalizarea pozitiei de functionare si buton de test cu indicarea pozitiei “ deschis ” numai daca toate contactele sunt deschise - curentul de reglaj al declanșatoarelor termice se stabilește în funcție de puterea solicitată de consumator ; 2 - capacitate de rupere : min10 kAef ; - distanțele de izolare între contacte conform SR CEI 60664; execuție : mono, bi sau tripolar cu acționare manuală , grad de protecție min I P 20; - nr de actionari mecanice : min 40 000 manevre ( 20 000 cicluri ) - număr de acționări electrice la I nominal : minim 8 000 manevre ( 4 000 cicluri ) - indicator de pozitie contacte - borne protejate- legaturi spate - caracteristica de declansare :B,C 6 LIVRARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE Furnizorul va face ambalarea produselor, astfel incat sa reziste la manipulare, transport, depozitare 7 DOCUMENTATII, MANUAL DE INTRETINERE SI EXPLOATARE Intrerupatoarele automate diferentiale combinate la livrare vor fi insotite de : - certificat de calitate pe loturi corespunzatoare unei livrari,respectiv unei facturi - declaratia de conformitate - cartea tehnica sau prospectul tehnic al produselor,care trebuie sa contina: - valorile caracteristicilor nominale - instructiuni de transport , montaj, exploatare, intretinere - desene cu indicarea dimensiunilor functionale si de montaj 8 GARANTII Garantia produselor va fi de 2 ani ( 24 de luni ) de la livrare 9 POST GARANTII Cumparatorul isi rezerva dreptul ca dupa expirarea perioadei de garantie, in cazul unor deficiente repetate sa solicite prezenta unui delegat al furnizorului cu care sa se analizeze cauzele si sa se stabileasca masurile de remediere 10 CONDITII OBLIGATORII - autorizatie de comercializare produs ( scrisoare de acceptare produs ) emis de SC Electrica SA sau documente echivalente care sa certifice caracteristici tehnice similare; - autorizatie de comercializare in original a produselor ofertate ( in cazul in care ofertantul nu este producator ); - certificat de conformitate produs emis de un organism de certificare produse acreditat la nivel national/ european ; - produsul sa fie marcat ” CE ” - comunitatea europeana ; - buletine de incercari pe loturi / tip de echipamente 3 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ 2 S T nr : 88 CONTACTOARE ȘI DEMAROARE DE JOASĂ TENSIUNE Rev 0 1 2 Data 2010 Nr pag : CUPRINS 1 Scop 2 Descrierea generala a aparatului 3 Domeniu de utilizare 4 Conditii tehnice definitorii 5 Materiale 6 Asigurarea calitatii 7 Garantii 8 Marcare 9 Ambalare, transport, depozitare 10 Accesorii si piese de schimb 11 Documente de insotire Anexa nr 1: Fisa tehnica contactor de joasa tensiune Anexa nr 2: Fisa tehnica relee termice Elaborat :FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD Data aprobării : Aviz CTS nr 939/11 10 2010 Data intrării în vigoare : 11 10 2010 1 Scop Prezenta specificatie tehnica este destinata achizitiei contactoarelor de joasa tensiune montate in instalatiile electrice de joasa tensiune 3 Domeniu de utilizare Contactoarele sunt utilizate in instalatiile electrice de joasa tensiune de curent continuu si de curent alternativ, destinate conectarii si deconectarii cu frecventa mare, a circuitelor de comanda si alimentare a consumatorilor electrici rezistivi (iluminat si incalzire), inductivi (motoare) si capacitivi (baterii de condensatoare); In asociere cu releele termice realizeaza si functia de protectie la suprasarcina a consumatorilor si se numesc demaroare pentru pornirea motoarelor 4 Conditii tehnice definitorii 4 1 Norme de referinta STAS CEI - 947/4, SR EN 60947-2 4 2 Conditii de functionare 4 2 1 Condiții normale de mediu în timpul exploatării - zona climatică: (N) - categoria de exploatare: (3) - temperatura maximă: (+ 40)°C - temperatura medie pe 24 ore:sub (± 35)°C - temperatura minimă:(-5)°C - altitudinea maximă: -O Motor el de acț Tensiune Vca 220 5 Specificația caracteristicilor UM Date te mice Obs cerute ofertate Limite % 85-110 Put maximă W 150 Declanșator deschidere Tensiune Vcc 48-110-220 Limite % 85-110 Put maximă W 250/310 Nr de declanșatoare independente 1 2 Celula trafo Declanșator închidere Tensiune Vcc 48-110-220 Limite % 75-110 Put maximă W 250/310 Numărul de manevre Curentul nominal 1x104 Curentul de scurtcircuit 6 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 100 INTRERUPTOR MECANIC AUTOMAT DE JOASA TENSIUNE Rev 0 1 2 Data 2010 Nr pag : CUPRINS 1 Cerințe tehnice generale 2 Informații asupra echipamentului 3 Instrucțiuni de instalare, funcționare și întreținere 4 Condiții normale de serviciu , de montare si de transport 5 Încercări 6 Condițiile de acceptare recepție 7 Etichetare , ambalare si transport 8 Piese de schimb si accesorii 9 Dotări și pregătiri pentru instalare , punere în funcțiune și mentenanță 10 Controlul instalării, încercării și punerii în funcțiune 11 Desene și informații ofertă 12 Cartea cu instrucțiuni de funcționare și mentenanță 13 Garanții 14 Obligații în caz de defecțiuni 15 Referințe 16 Documente anexate Elaborat :FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE Transilvania Sud Data aprobării: Aviz CTS nr 951/11 10 2010 Data intrării în vigoare: 11 10 2010 1 1 CERINTE TEHNICE GENERALE 1 1 Generalitati Aceasta specificatie se refera procurarea unui : INTRERUPTOR MECANIC AUTOMAT DE JOASA TENSIUNE 1 2 Standarde de referinta In conformitate cu aceasta specificatie , Intrerupatorul automat mecanic de joasa tensiune trebuie sa indeplineasca cerintele specificate in urmatoarele standarde , daca nu este precizat altfel in Specificatia Tehnica : Aparataj de joasa tensiune / Partea 1 : Reguli generale Aparataj de joasa tensiune / Partea 2 : Intreruptoare automate Vocabular electrotehnic international / Cap 441 Aparataj si - SR EN 60947-1 - SR EN 60947-2 - SR CEI 50(441) sigurante fuzibile - EN 45014 Criteriile generale pentru declaratia de conformitate Daca intreruptorul automat de joasa tensiune indeplineste cerintele altor standarde autorizate , Furnizorul va justifica clar in oferta sa diferentele intre standardele adoptate si cele de referinta Oferta trebuie insotita de o copie in limba engleza a respectivului standard adoptat 1 3 Domeniul si obiect de aplicare Aceasta specificație se aplica intreruptoarelor automate mecanice (numite in continuare -intreruptoare automate ) ale caror contacte principale sunt destinate a fi racordate in circuite a caror tensiune nominala nu depaseste 1000 V in curent alternativ sau 1500 V in curent continuu Specificatia este aplicabila oricare ar fi curentii nominali , metodele de constructie sau utilizarile pentru intreruptoarele automate 1 4 Clasificare Intreruptoarele automate pot fi clasificate : 1 4 1 Dupa categoria lor de utilizare A sau B A - Intreruptoare automate care nu sunt prevazute in mod special pentru selectivitate in conditii de scurtcircuit , in raport cu alte dispoizitive de protectie la scurtcircuit montate in serie , in aval , adica fara temporizare voita de scurta durata prevazuta pentru selectivitate in conditii de scurtcircuit si , in consecinta fara curent nominal admisibil de scurta durata B - Intreruptoare automate care sunt prevazute in mod special pentru selectivitate in conditii de scurtcircuit , in raport cu alte dispoizitive de protectie la scurtcircuit montate in serie , in aval , adica cu o temporizare voita de scurta durata si prevazuta pentru selectivitate in conditii de scurtcircuit Aceste intreruptoate au un curent nominal admisibil de scurta durata 1 4 2 Dupa modul de intrerupere : - intrerupere in aer ; - intrerupere in vid ; - intrerupere in gaz; 1 4 3 Dupa tipul referitor la constructie : - constructie deschisa ; - constructie in carcasa turnata ; 1 4 4 Dupa modul de comanda a mecanismului de manevra : - manevra manuala dependenta ; 2 - manevra manuala independenta ; - manevra dependenta de sursa de energie ; - manevra independenta de sursa de energie ; - manevra cu acumulare de energie ; 1 4 5 Dupa aptitudinea de separare : - apt de separare ; - inapt de separare ; 1 4 6 Dupa posibilitatile de intretinere : - cu intretinere ; - fara intretinere ; 1 4 7 Dupa modul de instalare : - fixe ; - tip fisa-priza ; - debrosabile ; 1 5 Caracteristicile intreruptoarelor automate Caracteristicile unui intreruptor automat trebuie indicate de fiecare data cand aceasta este posibil , astfel : - tipul intreruptorului aurtomat - valorile nominale si valorile limita ale circuitului principal - categoriile de utilizare - circuite de comanda - circuite auxiliare - declansatoare - fuzibile incorporate 2 INFORMATII ASUPRA ECHIPAMENTULUI 2 1 Natura informatiilor Atunci cand sunt prescrise de standardul specific de echipament producatorul trebuie sa furnizeze urmatoarele informatii : Identificare - numele producatorului sau marca de fabrica - referinte de tip sau numarul de lot - numarul standardului specific de echipament , daca producatorul declara conformitatea cu acesta Caracteristici - tensiuni nominale de utilizare - categorie de utilizare si curenti nominali de utilizare sau puteri nominale sau curenti nominali neintrerupti) , la tensiunile nominale de utilizare ale echipamentului Aceasta informatie poate fi completata in unele cazuri , cu valoarea temperaturii de referinta a aerului ambiant la care echipamentul a fost etalonat - valoarea frecventei ( frecventelor ) nominale , de exemplu 50 Hz , 50 Hz/60 Hz , si/sau indicatia “curent continuu” (sau simbol ) 3 - serviciu nominal , cu indicarea clasei de serviciu intermitent , acolo unde este cazul - capacitati nominale de inchidere si/sau de rupere Aceste indicatii pot fi inlocuite , acolo unde este cazul , prin indicarea categoriei de utilizare - tensiune nomimala de izolare - tensiune nominala de tinere la impuls - supratensiune de comutatie - curent nominal admisibil de scurta durata precum si durata sa , daca este cazul - capacitati nominale de inchidere si/sau de rupere la scurtcircuit , daca este cazul - curent nominal conditionat de scurtcircuit , daca este cazul - cod IP , in cazul unui echipament in carcasa - grad de poluare - tipul si caracteristicile maxime nominale ale dispozitivului de protectie la scurtcircuit , daca este cazul - clasa de protectie impotriva socurilor electrice , daca este cazul - tensiunea nominala a circuitului de comanda , natura si frecventa curentului - tensiune nominala de alimentare de comanda , natura si fracventa curentului , daca ele sunt diferite de cele ale bobinei de comanda - presiunea nominala de alimentare a echipamentului pneumatic si limitele variatiilor presiunii (pentru echipamente cu comanda pneumatica) - capacitate de separare La cerere producatorul trebuie sa furnizeze informatii referitoare la puterea disipata pentru diferite tipodimensiuni 2 2 Marcare Fiecare intreruptor automat trebuie marcat durabil 2 2 1 Urmatoarele indicatii trebuie sa se afle pe intreruptorul automat sau pe una sau mai multe placute indicatoare fixate pe intreruptorul automat iar aceste marcari trebuie amplasate astfel incit sa fie vizibile si lizibile cand intreruptorul automat este instalat - curent nominal (In) - aptitudine de separare , daca este cazul , cu simbol - indicarea pozitiilor deschis si inchis , prin O si I , daca se utilizeaza simboluri 2 2 2 Urmatoarele indicatii trebuie marcate pe intreruptorul automat , cum este specificat la punctul 2 2 1 fara sa fie necesar ca acestea sa fie vizibile cand intreruptorul este instalat : - numele producatorului sau marca fabricii - desemnarea de tip sau numarul de serie - CEI 60947-2 , daca producatorul declara conformitatea cu acest standard - categoria de utilizare - tensiunea nominala (tensiunile nominale) de utilizare Ue 4 - tensiunea nominala de tinere la impuls Uimp - valoarea (sau domeniul) frecventei nominale si/sau indicatia “curent continuu” (sau simbol) - capacitatea nominala de rupere in serviciu la scurtcircuit (Icu) la tensiunea nominala corespunzatoare (Ue) - capacitatea nominala de rupere limita la scurtcircuit (Icw) si temporizarea de scurta durata corespunzatoare pentru categoria de utilizare B - bornele de intrare si iesire , in afara de cazul in care racordarea lor este indiferenta - bornele pentru polul neutru , daca este cazul , prin litera N - borna de pamant de protectie , daca este cazul , prin simbol - temperatura de referinta pentru declansatoarele termice necompensate , daca ea difera de 30 0C 2 2 3 Urmatoarele indicatii trebuie marcate pe intreruptorul automat asa cum este specificat la punctul 2 2 2 sau sa figureze in cataloagele sau instructiunile producatorului ; - capacitatea nominala de inchidere la scurtcircuit (Icm) - tensiunea nominala de izolare (Ui) daca este mai mare decat tensiunea nominala maxima de utilizare - tensiunea nominala de tinere la impuls (Uimp) , atunci cand ea este declarata - gradul de poluare , atunci cand este mai mare decat 3 - curentul termic conventional in carcasa (Ithe) daca el este diferit de curentul nominal - codul IP , daca este cazul - marimea nominala a carcasei si , daca este cazul , date referitoare la ventilatie , la care se aplica caracteristicile nominale marcate - distanta minima intre intreruptoarele automate si partile metalice legate la pamant , pentru intreruptoarele automate destinate sa fie utilizate fara carcasa - aptitudinea la mediul inconjurator A sau mediul inconjurator B , dupa caz - detectare sensibila la valoarea efectiva , daca se aplica 2 2 4 Urmatoarele indicatii referitoare la dispozitivele de inchidere si de deschidere ale intreruptorului automat trebuie sa figureze , fie pe propriile lor placute indicatoare , fie pe placuta indicatoare a intreruptorului automat ; daca spatiul disponibil este insuficient , ele pot figura in cataloagele sau in instructiunile producatorului : - tensiunea nominala a circuitului de comanda a dispozitivului de inchidere si frecventa nominala in cazul curentului alternativ - tensiunea nominala a circuitului de comanda a declansatorului sunt si/sau a declansatorului de tensiune minima (sau a declansatorului de lipsa de tensiune ) si frecventa nominala in cazul curentului alternativ - curentul nominal al declansatoarelor indirecte de curent maxim 5 - numarul si tipul contactelor auxiliara ca si natura curentului , frecventa nominala (daca este cazul) si tensiunile nominale ale intreruptoarelor auxiliare , daca difera de de cele ale circuitului principal 2 2 5 Marcarea bornelor Bornele trebuie identificate in mod clar si permanent Bornele destinate exclusiv racordarii conductorului neutru trebuie identificate prin litera “N” Borna de legare la pamant de protectie trebuie identificata in mod clar si permanent cu ajutorul marcajului sau Identificare trebuie realizata prin culoare (verde-galben) sau prin notatia PE sau PEN ,dupa caz , sau printr-un simbol grafic pe echipament Se va corele cu punctul 2 2 2 de mai sus 3 INSTRUCTIUNI DE INSTALARE , FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE Producatorul trebuie sa specifice in documentele sau cataloagele sale , conditiile de instalare , de functionare si de intretinere ale intreruptorului automat pe durata de functionare si dupa un defect De asemenea producatorul trebuie sa specifice masurile care trebuie luate pentru CEM Pentru intreruptoarele automate destinate exclusiv mediului A , producatorul trebuie sa indice in documentatie urmatorul avertisment : AVERTISMENT Acest produs a fost conceput pentru mediul A Utilizarea acestui produs in mediul B poate provoca perturbatii electromagnetice nedorite care , in acest caz , pot obliga utilizatorul sa ia masuri de atenuare adecvate Daca este necesar , instructiunile de transport , de instalare , si de functionare ale intreruptorului automat trebuie sa precizeze masurile care au o importanta deosebita pentru instalarea , receptionarea si functionarea adecvata si corecta a echipamentului Documentele trebuie sa indice intervalul de timp si frecventa recomandata pentru intretinere 4 CONDITII NORMALE DE SERVICIU , DE MONTARE SI DE TRANSPORT 4 1 Conditii normale de serviciu Intreruptoarele automate conform acestei specificatii trebuie sa poata functiona in urmatoarele conditii normale : - temperatura aerului ambiant nu trebuie sa depeseasca +40 0C , iar media sa , masurata pe o perioada de 24 h nu trebuie sa depeseasca +35 0C Limita inferioara a temperaturii aerului ambiant estr -5 0C - altitudinea locului unde se instaleaza intreruptorul automat nu trebuie sa depaseasca 2000 m - umiditatea relativa a aerului nu trebuie sa depaseasca 50% , la temperatura maxima de +40 0C Umiditati relative mai ridicate pot fi admise la temperaturi mai joase In cazul condensului ocazional provocat de variatii de temperatura , pot fi necesare masuri speciale de precautie - gradul de poluare se refera la conditiile mediului inconjurator pentru care este prevazut echipamentul Daca nu sunt specificatii contrare din partea producatorului , un intreruptor 6 automat este prevazut pentru a fi instalat in conditiile de mediu pentru gradul de poluare 3 4 2 Conditii pe durata transportului si a depozitarii In cazul in care conditiile pe durata transportului si a depozitarii difera de cele care sunt definite , intre utilizator si producator trebuie incheiat un acord special 4 3 Montare Echipamentul trebuie montat conform instructiunilor producatorului 5 INCERCARI Incercarile trebuie efectuate pentru a verifica conformitatea cu prescriptiile standardelor : SR EN 60947-1 respectiv SR EN 60947-2 Incercarile destinate sa verifice caracteristicile intreruptoarelor automate sunt urmatoarele : - incercari de tip - incercari individuale sau prin esantionare 5 1 Incercarile de tip cuprind urmatoarele incercari : - incalzire - limite si caracteristici de declansare - proprietati dielectrice - aptitudine de functionare in serviciu - functionare la suprasarcina (daca este cazul) - capacitate de rupere la scurtcircuit - curent admisibil de scurta durata (daca este cazul) 5 2 Incercarile individuale cuprind : - functionare mecanica - verificarea etalonarii declansatoarelor de supracurent - verificarea functionarii declansatoarelor de tensiune minima si a declansatoarelor sunt - incercari suplimentare pentru DPR - incercari dielectrice - verificarea distantelor de izolare 6 CONDITIILE DE ACCEPTARE RECEPTIE 6 1 Receptia la furnizor In cazul cand nu se prevede receptia la furnizor , acesta va efectua incercarule individuale intocmind protocoalele de incercare si copii de pe protocoalele incercarilor de tip In cazul cand se prevede receptia la furnizor , aceasta trebuie sa fie combinata cu instruirea personalului Incercarile de receptie vor fi efectuate in prezenta a 1-3 (dupa caz) , reprezentanti ai achizitorului , durata si conditiile de suportare a cheltuielilor fiind prevazute in contract Ofertantul trebuie sa anunte data incercarilor4 cu cel putin 30 de zile in avans Daca o anumita incercare nu poate fi executata in laboratoarele ( acreditate ) ale furnizorului , un alt laborator acreditat va fi stabilit de comun acord Aceasta chestiune va fi specificata in oferta Achizitorul are dreptul sa efectueze si alte incercari rezonabile fie inainte de livrare fie la locul de amplasament in scopul de a fi sigur ca echipamentul corespunde cerintelor din specificatie 6 2 Receptia la achizitor 7 Receptia la achizitor se face de catre personal calificat pe baza documentelor insotitoare (copii ale protocoalelor incercarilor de tip , protocoalele incercarilor individuale , declaratia de conformitate , cartea tehnica ) si a starii fizice a echipamentului Orice lipsa din furnitura , deteriorari constatate vor fi de urgenta reclamate producatorului Intreruptorul automat comlet montat pentru exploatare trebuie supus la probe de punere in functiune in scopul verificarii mentinerii performantelor in timpul transportului , depozitarii si montarii ; aceste incercari vor consta in repetarea partiala sau totala a incercarilor individuale care s-au efectuat in fabrica Daca intreruptorul automat si toate eccesoriile sale indeplinesc toate cerintele mentionate in aceasta specificatie tehnica si daca a rezistat in mod adecvat la probele efectuate atat la furnizor inainte de livrare cat si la punerea in functiune in instalatia electrica , atunci el va fi considerat acceptat pentru punerea in functiune 7 ETICHETARE , AMBALARE SI TRANSPORT • Etichetele de informare de pe intreruptorul automat trebuie sa fie scrise in limba romana intr-un mod concis si clar • Etichetele descriptive trebuie sa fie din materiale care sa nu provoace stergerea literelor • Toate placutele trebuie facute din material rezistent la agentii atmosferici • Intreruptorul automat care urmeaza sa fie livrat in conformitate cu aceasta specificatie tehnica va fi pregatit pentru livrare si va fi ambalat astfet incat sa fie manuit usor si sa se impiedice orice deteriorare in timpul transportului pana la achizitor • Pe ambalaj se vor specifica numarul de bucati si se vor marca semnele care atentioneaza referitor la pozitia de manipulare si transport • In ambalaj se vor monta sensori care sa ateste ca intreruptoarele automate au fost transportate corespunzator Produsele vor fi transportate pe teritoriul Romaniei pana la locul de instalare sau depozitare cu trenul , masina sau alte mijloace de transport , prin grija furnizorului 8 PIESE DE SCHIMB SI ACCESORII Ofertantul trebuie sa stabileasca separat pretul pentru eventualele piese de schimb sau accesorii necesare pentru intreruptorul automat mentionat in aceasta specificatie tehnica 9 DOTARI SI PREGATIRI PENTRU INSTALATRE , PUNERE IN FUNCTIUNE SI MENTENANTA • Ofertantul va prezenta separat in oferta sa lista cu utilaje solicitate in vederea instalarii initiale si mentenantei ulterioare a intreruptorului automat • Ofertantul va mentiona de asemenea instalatiile recomandate de el pentru monitorizarea no si of-line a functionarii intreruptorului automat • Ofertantul va face propuneri de instruire a personalului si de activitati postgarantie precizand costurile si conditiile de asigurare a acestor servicii 10 CONTROLUL INSTALARII , INCERCARII SI PUNERII IN FUNCTIUNE Ofertantul va preciza activitatile pentru controlul inainte , dupa montare si la punerea in functiune 11 DESENE SI INFORMATII OFERTA 8 Fiecare ofertant trebuie sa trimita documentatia tehnica in limba romana si engleza , in doua copii atasate ofertei , in vederea realizarii studiului preliminar Documentatia tehnica trebuie sa ofere urmatoarele detalii : • Foaia de date tehnice (ANEXA 1 ) • Desenul de ansamblu general cu dimensiuni , greutatea neta a intreruptorului automat si greutatea sa de expediere • Vedere in sectiune care sa prezinte detaliile configuratiei generale si dispunerea elementelor de racord • Rapoartele incercarilor de tip • Marimea coletului principal care se expediaza si pozitia sa de transport • Lista incercarilor pe care furnizorul nu le poate efectua in fabrica sa si sugestii pentru solutii alternative • Prescriptii de transport • Lista probelor la punerea in functiune • O documentatie tehnica tipica cu instructiunile de functionare si de mentenanta pentru intreruptor automat livrat de furnizor 12 CARTEA CU INSTRUCTIUNI DE FUNCTIONARE SI MENTENANTA Odata cu primul lot de intreruptoare automate livrat , achizitorul trebuie sa primeasca trei copii in limba romana a documentatiei tehnice continand toate instructiunile referitoare la acest echipament si accesoriile privind montarea , demontarea respectiv functionarea si mentenanta Aceasta documentatie trebuie sa contina : • Descrierea intreruptorului automat • Rapoartele de incercare de tip si incercarile individuale ale fircarui intreruptor aurtomat in parte • Foaia de date tehnice specifice • Lista instrumentelor si echipamentelor de control , protectie si masura • Detalii constructive ale intreruptorului automat • Scheme electrice • Proceduri de instalare , functionare , mentenanta etc 13 GARANTII • Furnizorul va prezenta certificatul de calitate pentru echipamentul livrat siprotocoalele de incercare • Furnizorul trebuie sa garanteze functionarea corespunzatoare a intreruptorului automat si a tuturor accesoriilor pentru minim 12 luni de la punerea in functiune si 24 de luni de3 la livrare • Furnizorul trebuie sa repare pe propria lui cheltuiala intreruptorul automat si sa furnizeze piesele de schimb si accesoriile defecte care apar in perioada de garantie din vina sa si de asemenea trebuie sa asigure pe cheltuiala lui asistenta tehnica necesara pentru aceste reparatii • Durata de eventuala remediere este de 30 de zile de la data anuntarii • Durata pana la inlocuire este sde 60 de zile de la data anuntarii • Durata de garantie se mareste cu durata indisponibilitatii echipamentului 14 OBLIGATII IN CAZ DE DEFECTIUNI Furnizorul este considerat responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricatie care apar in timpul perioadei de functionare standard si aceasta chiar daca perioada de 9 garantie a luat sfarsit si este obligat sa inlocuiasca intreruptorul automat in intelegere cu achizitorul In caz ca el refuza sa faca acest lucru , achizitorul are dreptul sa ceara despagubiri Perioada limita de remediere a defectiunilor produse din vina furnizorului nu trebuie sa depaseasca 3 luni de la instiintarea acestuia de catre achizitor iar perioada de inlocuire este de 6 luni 15 REFERINTE Ofertantul va prezenta lista de referinte privind intreruptoarele automate identice sau similare cu cel cerut prin aceasta specificatie tehnica si care au fost livrate de el in ultimii 3 ani 16 DOCUMENTE ANEXATE • Anexa 1 - Fisa tehnica • Anexa 2 - Lista deviațiilor de la specificația tehnica pentru intreruptor mecanic automatde joasa tensiune • Anexa 3 - Lista intreruptoarelor automate similare in functiune , care au fost livrate pana acum de ofertant • Anexa 4 - Lista accesoriilor livrate pentru intreruptor mecanic automat de joasa tensiune • Anexa 5 - Lista utilajelor si dispozitivelor necesare pentru functionarea si mentenanta intreruptoarelor mecanice autimate de joasa tensiune ANEXA 1 FISA TEHNICA 10 INTRERUPTOR MECANIC AUTOMAT DE JOASA TENSIUNE FABRICANT TIP STANDARD SR EN 60947 SI SPECIFICATIA TEHNICA Nr Crt Caracteristica tehnica U M cerute oferite 1 Conditii de serviciu 1 1 Locul de montaj 1 2 Temperatura aerului ambiant , minima 0C 1 3 Temperatura aerului ambiant , maxima 0C 1 4 Altitudine maxima m 1 5 Umiditate relativa maxima la + 40 0C % 1 6 Grad de poluare 1 7 Socuri si vibratii 2 Tipul intreruptorului automat 2 1 Numarul polilor 2 2 Natura curentului 2 3 Numarul de faze 2 4 Frecventa nominala Hz 2 5 Cod IP 3 Valori nominale si valori limita ale circuitului principal 3 1 Tensiunea nominala de utilizare (Ue) V 3 2 Tensiunea nominala de izolare (Ui) V 3 3 Tensiunea nominala de tinere la impuls (Uimp) KV 3 4 Curentul termic conventional in aer liber (Ith) 3 5 Curentul termic conventional in carcasa (Ithe) 3 6 Curentul nominal (In) A 3 7 Capacitate nominala de inchidere la scurtcircuit (Icm) KA 3 8 Capacitatea nominala de rupere la scurtcircuit (Icn) KA 3 9 Capacitatea nominala de rupere limita la scurtcircuit (Icu) KA 3 10 Capacitatea de rupere in serviciu la scurtcircuit (Ics) KA 3 11 Curentul nominal admisibil de scurta durata (Icw) KA 3 12 Serviciu nominal 3 13 Serviciu de 8 ore 3 14 Serviciu neintrerupt 3 15 Categoria de utilizare 4 Circuite de comanda 4 1 Natura curentului 4 2 Frecventa nominala Hz 4 3 Tensiunea nominala a circuitului de comanda (Uc) V 4 4 Natura tensiunii nominale a circuitului de comanda 4 5 Frecventa tensiunii nominale a circuitului de comanda Hz 4 6 Tensiunea nominala de alimentare de comanda (Us) V 11 4 7 Natura tensiunii nominale de alimentare 4 8 Frecventa tensiunii nominale de alimentare Hz 4 9 Presiunea nominala 4 10 Volumul de aer necesar manevrei de inchidere 3 m3 4 11 Volumul de aer necesar manevrei de deschidere 3 m3 5 Circuite auxiliare 5 1 Numarul contactelor auxiliare 5 2 Natura contactelor auxiliare 6 Declanșatoare 6 1 Tipul declansatorului 6 2 Tensiunea nominala a circuitului de comanda (Uc) V 6 3 Natura curentului 6 4 Frecventa nominala Hz 6 5 Curent niminal A 6 6 Curent de reglaj / Domeniu de reglaj A 6 7 Timp de reglaj / Domeniu de reglaj s 7 Incercari 7 1 Incercari de tip a) incalzire Da b) limite si caracteristici de declansare Da c) proprietati dielectrice Da d) aptitudine de functionare in serviciu Da e) functionarea la suprasarcina Da f) capacitate de rupere la scurtcircuit Da g) curent admisibil de scurta durata Da h) functionarea intreruptoarelor automate cu fuzibile incorporate Da 7 2 Incercari individuale a) functionare mecanica Da b) verificarea etalonarii declansatoarelor de supracurent Da c) Verificarea functionarii declansatoarelor de tensiune minima si a declansatoarelor sunt Da d) incercari suplimentare pentru DPR Da e) incercari dielectrice Da f) verificarea distantelor de izolare Da 7 3 Numele laboratorului de testare acreditat 8 Condiții de livrare , ambalare , transport si depozitare 8 1 Conditii de ambalare a) numarul intreruptoarelor automate/colet b) greutatea totala a unui colet 8 2 Condutii de transport si depozitare a) pozitie verticala Da b) marcare care sa ateste corectitudinea transportului Da 8 3 Numaru de zile estimat pentru montaj si PIF Da 9 Documentatii tehnice ce vor fi livrate odata cu produsul 9 1 Instructiuni de montare , rapoarte de incercari Da 12 9 2 Lista lucrarilor de mentenanta , periodicitatea lor ; scule si dispozitive recomandate Da 9 3 Proceduri de instalare , functionare , mentenanta Da 9 4 Lista pieselor de schimb si furnizorii acestora Da 9 5 Desen de ansamblu , scheme electrice , file de prospect si lista caracteristicilor tehnice completa Da 9 6 Certificat de conformitate (certificat de calitate ) Da 9 7 Certificat de garantie si data de la care incepe sa curga timpul Da 10 Marcare 10 1 Curent nominal Da 10 2 Aptitudine de separare Da 10 3 Indicarea pozitiilor inchis di deschis Da 10 4 Numele producatorului sau marca fabricii Da 10 5 Desemnarea numarului de tip sau serie Da 10 6 Desemnarea standardului Da 10 7 Categoria de utilizare Da 10 8 Tensiunea nominala (tensiunile nominale ) de utilizare Da 10 9 Tensiunea nominala de tinere la impuls Da 10 10 Valoarea (sau domeniul) frecventei nominale si/sau indicația “curent continuu” Da 10 11 Capacitatea nominala de rupere in serviciu la scurtcircuit la tensiunea nominala corespunzatoare Da 10 12 Capacitatea nominala de rupere limita la scurtcircuit si temporizarea de scurta durata corespunzatoare pentru categoria de utilizare B Da 10 13 Bornele de intrare si iesire , daca este cazul Da 10 14 Bornele pentru punctul neutru , daca este cazul Da 10 15 Borna de pamant de protectie , daca este cazul 10 13 Temperatura de referinta pentru declansatoarele termice , daca este cazul Da Obs Indicațiile de la punctul 2 2 3 pot fi marcate pe intreruptorul automat sau sa figureze in cataloagele sau instructiunile producatorului 11 Alte facilitati oferite Semnătura ofertantului ANEXA 2 LISTA DEVIATIILOR DE LA SPECIFICATIA TEHNICA PENTRU : 13 INTRERUPTOR MECANIC AUTOMAT DE JOASA TENSIUNE In cazul ca in oferta exista abateri de la specificatia tehnica , conditiile de ofertare si de la cerintele generale ale contractului , ofertantul va face un tabel cu aceste abateri si va semna sub el Nr Crt Denumirea Stipularea de specificatie Abaterea oferita Observatii Semnatura ofertantului ANEXA 3 LISTA INTRERUPTOARELOR MECANICE AUTOMATE DE JOASA TENSIUNE SIMILARE IN FUNCTIUNE CARE AU FOST LIVRARE PANA ACUM DE OFERTANT Nr Crt Denumirea si descrierea echipamentului Cumparator Anul livrarii Semnatura ofertantului ANEXA 4 14 LISTA ACCESORIILOR LIVRATE PENTRU INTRERUPATOR MECANIC AUTOMAT DE JOASA TENSIUNE Nr Crt Denumirea Numele furnizorului Numar de bucati Pret unitar Pret total Semnătura ofertantului ANEXA 5 LISTA UTILAJELOR SI DISPOZITIVELOR NECESARE PENTRU FUNCTIONAREA SI MENTENANTA INTRERUPTOARELOR MECANICE AUTOMATE DE JOASA TENSIUNE Nr Crt Denumirea Numele furnizorului Numar de bucati Pret unitar Pret total Semnătură ofertantului 15 Societatea Comercială SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 104 Rev 0 1 2 ELECTRICA S A CABLU TORSADAT DE MEDIE TENSIUNE Data 2010 București Nr pag : 5 CUPRINS Pagina 1 GENERALITĂȚI 2 2 STANDARDE 2 3 CONDIȚII DE EXPLOATARE 2 4 CARACTERISTICI TEHNICE ȘI CONSTRUCTIVE 3 5 ALTE CARACTERISTICI ȘI CONDIȚII 3 6 TESTE ȘI ACCEPTĂRI 3 7 PIESE DE SCHIMB PENTRU PERIOADA POST GARANȚIE 4 8 SCULE ȘI DISPOZITIVE PENTRU EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE 4 9 LIVRARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 4 10 DOCUMENTAȚII, MANUAL DE ÎNTREȚINERE ȘI EXPLOATARE 4 11 GARANȚII 5 12 POSTGARANȚII 5 13 ALTE CONDIȚII 5 Elaborat : FDEE Muntenia Nord Data aprobării : Aviz CTS nr 958/11 10 2010 Data intrării în vigoare : 11 10 2010 1 GENERALITĂȚI • Specificația tehnică se referă la cabluri torsadate de medie tensiune pentru echiparea liniilor electrice aeriene de distribuție de medie tensiune ale furnizorului de energie electrică • 2 STANDARDE Cablurile torsadate de medie tensiune trebuie să fie fabricate în condițiile unui sistem de management integrat al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale, certificat după standardele SR EN ISO 9001/2008, SR EN ISO 140001/2005 și OHSAS 18001/2007 Cablurile torsadate de medie tensiune vor corespunde următoarelor standarde și norme (ultima ediție): - SR EN 60228:2005 Conductoare pentru cabluri izolate Ghid pentru limitele dimensionale ale conductoarelor circulare ; - SR CEI 60502-2:2006 Cabluri de energie cu izolație extrudată și accesoriile lor pentru tensiuni nominale de la 1 kV (Um = 1,2 kV) până la 30kV (Um = 36 kV) Partea 2: Cabluri pentru tensiuni nominale de la 6 kV (Um = 7,2 kV) până la 30 kV (Um = 36 kV) - NFC 33-223:1998 Câbles isoles au polyethylene reticule de tension assignee 12/20 kV pour reseaux de distribution 3 CONDIȚII DE EXPLOATARE 3 1 Caracteristicile rețelei : - Tensiunea nominală a sistemului: 20kV - Frecventa nominala : 50 Hz; - Modul de tratare a neutrului: - la medie tensiune: rețea cu neutrul izolat și tratat prin BS sau RTN 3 2 Locul de montaj: exterior; 3 3 Altitudine: maxim 1000 m 3 4 Condiții meteorologice : - zona climatică: normală 3 - temperatura mediului ambiant: - maximă: +40°C - minimă: -40°C - radiația solara maximă: 1,1 kW/m2 - umiditatea relativă a aerului, la 200C: max 95% - presiunea dinamică maximă dată de vânt la înălțimea de 10m - la vânt maxim nesimultan cu chiciură: 55 daN/m2 - la vânt maxim simultan cu chiciură: 20 daN/m2 - grosimea stratului de chiciură: 16 : 22 mm 4 CARACTERISTICI TEHNICE ȘI CONSTRUCTIVE 4 1 CONSTRUCȚIE a Tip constructiv: • conductoare monopolare independente • fascicul trifazat, cu purtător de OL • fascicul trifazat, compactizat în manta comună b Secțiuni uzuale: 2 mm2 35, 50, 70, 95, 120 c Izolație XLPE d Ecranul semiconductor DA e Protecție transversală și longitudinală la pătrunderea apei DA f Manta din PE de medie densitate rezistentă la intemperii DA 4 2 CARACTERISTICI ELECTRICE a Curent admisibil în aer A 150:350 b Nivel descărcări parțiale la tensiune normală pC max 2 c Stabilitate termică a ecranului de Al la scurtcircuit DA d Temperatura maximă admisă pe conductor - în regim normal de funcționare °C 80 : 90 - în regim de scurtcircuit (3:5sec) °C 200 : 250 4 3 CARACTERISTICI MECANICE a Modul de elasticitate N/mm2 50 000 : 55 000 b Coeficient de dilatare liniară */°C (20:25)x106 c Forța de rupere nominală a kN max 70 d Purtător de oțel funie de OL izolată 4 5 ALTE CARACTERISTICI ȘI CONDIȚII Nu este cazul 6 TESTE ȘI ACCEPTĂRI 6 1 Încercări de tip, pentru verificarea caracteristicilor principale, respectiv: - sudurile sârmelor de Al - curbe efort deformare, - forță de rupere, - izolație 6 2 Încercări de lot, respectiv: - pe sârme, înainte de cablare, conform standardului de produs - pe conductor, respectiv: - diametrul exterior, - densitatea liniară, - raportul de cablare, - sensul de cablare 7 PIESE DE SCHIMB PENTRU PERIOADA POST GARANȚIE În conformitate cu precizările furnizorului din Cartea Tehnică de montaj și exploatare 8 SCULE ȘI DISPOZITIVE PENTRU EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE Nu este cazul 9 LIVRARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE Livrare pe tambur de lemn, cu protecție adecvată sau de comnun acord cu beneficiarul privind tipul, dimensiunea ambalajului și metoda de ambalare a produsului 10 DOCUMENTAȚII, MANUAL DE ÎNTREȚINERE ȘI EXPLOATARE Cablurile torsadate de medie tensiune vor fi însoțite la livrare de : 5 - certificat de calitate individual și declarație de conformitate a produsului cu standardele în domeniu; - buletin de încercări individuale; în cazul în care se livrează un lot recepționat la furnizor de către reprezentanții beneficiarului se va atașa și buletinul de încercări de recepție (încercări de lot); Cartea tehnica va cuprinde: a) caracteristicile nominale b) instrucțiuni privind transportul, montajul, exploatarea, întreținerea și încercarea conductoarelor 11 GARANȚII 24 de luni de la PIF, dar nu mai puțin de 18 luni de la data montajului 12 POST GARANȚII Cumpărătorul își rezervă dreptul ca după expirarea perioadei de garanție, în cazul unor deficiențe repetate să solicite prezența unui delegat al furnizorului cu care să analizeze cauzele și să stabilească măsurile de remediere 13 ALTE CONDIȚII Durata de viață: 30 de ani 6 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 105 REPARTITOR MODULAR JT (BLOC DE DISTRIBUȚIE ) Rev 0 1 2 Data 2010 Nr pag : 5 CUPRINS 1 CERINȚE TEHNICE GENERALE 2 ÎNCERCĂRI 3 CONDIȚIILE DE ACCEPTARE RECEPȚIE 4 ETICHETARE, AMBALARE ȘI TRANSPORT 5 PIESE DE SCHIMB ACCESORII 6 DOTARI SI PREGATIRI PENTRU INSTALARE PUNERE IN FUNCTIUNE SI MENTENANTA 7 CONTROLUL INSTALARII, INCERCARII SI PUNERII IN FUNCTIUNE 8 DESENE SI INFORMATII IN OFERTĂ 9 CARTEA CU INSTRUCTIUNI DE FUNCTIONARE SI DE MENTENANTA 10 GARANTII 11 OBLIGATII IN CAZ DE DEFECTIUNI 12 REFERINTE 13 DOCUMENTE ANEXATE Elaborat : FDEE Muntenia Nord Data aprobării : Aviz CTS nr 959/11 10 2010 Data intrării în vigoare : 11 10 2010 1 CERINTE TEHNICE GENERALE 1 1 Scop Aceasta specificatie se refera la procurarea unui: REPARTITOR MODULAR JT (BLOC DE DISTRIBUȚIE ) Repartitoarele modulare se utilizeaza pentru o mai buna distributie in cadrul tablourilor electrice Sunt formate din barete de distribuție alimentate de unul sau mai multe circuite de intrare și care alimentează unul sau mai multe circuite de ieșire Se monteaza pe sina sau pe contrapanou Pot fi monopolare, bipolare si tetrapolare 1 2 Standarde de referinta În conformitate cu aceasta specificatie, repartitorul modular JT,trebuie sa indeplineasca cerintele specificate in urmatoarele standarde, daca nu este precizat altfel in Specificatia Tehnica: SR EN 60439-1:2001 SR EN 60998-1:2005 SR EN 60947-1: 2008 SR EN 60695-2-11: 2002 SR EN 60664-1:2008 SR EN 60529:95 /A1:2003 NP I 7 - 2002 EN 45014 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune Partea 1 : Ansamblu prefabricat de aparataj de joasă tensiune și ansamblu derivat dintr-un ansamblu prefabricat de aparataj de joasă tensiune Dispozitive de conexiune pentru circuite de joasă tensiune pentru uz casnic și similar Aparataj de joasa tensiune Partea 1: Reguli generale Încercari privind riscurile de foc Coordonarea izolatiei echipamentelor în sistemele (retelele) de joasa tensiune Partea 1: Principii, prescriptii si încercari Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 Vc a și 1500 Vc c Criteriile generale pentru declaratia de conformitate Daca repartitorul modular indeplineste cerintele altor standarde autorizate Furnizorul va justifica clar in oferta sa diferentele intre standardele adoptate si cele de referinta Oferta trebuie sa fie insotita de o copie a respectivului standard adoptat 1 3 Condiții de utilizare • Loc de montaj • Temperatura mediului ambiant • Altitudine maximă • Umiditatea relativa maxima la 20 dDC • Durata de viață • Grad de poluare Interior / exterior -25 - +40 °C 2000 m 90 % 20 ani 3 1 4 Conditii pentru elementele componente Repartitorul modular se livreaza cu • suport electroizolant cf EN 60695-2-11 • capac de protectie transparent • suporturi pentru etichete 1 5 Conditii minime de severitate impuse de normele de protectia muncii: - marca CS pentru echipamente autohtone; - marca CE pentru echipamente din import 2 INCERCARI Echipamentul va fi asamblat si testat la fabrica Toate aceste teste trebuie facute in concordanta cu SR EN 60439-1, daca nu este specificat altfel in Specificatia Tehnica Incercarile vor fi efectuat de un laborator acreditat Incercarile mentionate in acest paragraf sunt formate din urmatoarele categorii: - încercări de tip - încercări de serie După ce modulele au fost supuse la încercările de tip trebuie supuse la toate încercările de serie Incercari de serie se efectuează la fiecare modul în parte 2 1 Incercari de tip a) verificarea limitelor de încălzire b) verificarea proprietăților dielectrice c) verificarea distanțelor de izolare și a distanțelor de izolare pe suprafață d) verificarea ținerii la curenți de scurtcircuit e) verificarea gradului de protecție e) verificarea funcționării mecanice 2 2 Incercari de serie a) încercare dielectrică; b) verificarea marcării bornelor; b) verificare aspectului exterior si acoperirilor; 3 CONDITIILE DE ACCEPTARE RECEPTIE 3 1 Receptia la furnizor In cazul cand nu se prevede receptia la furnizor, acesta va efectua incercarile individuale intocmind protocoalele de incercare si copii de pe protocoalele incercarilor de tip In cazul cand se prevede receptia la furnizor, aceasta trebuie sa fie combinata cu instruirea personalului Incercarile de receptie vor fi efectuate in prezenta a 1-3 (dupa caz) reprezentanti ai Cumparatorului, durata si conditiile de suportare a cheltuielilor fiind prevazute in contract Ofertantul trebuie sa anunte data incercarilor cu cel putin 30 de zile in avans Daca o anumita incercare nu poate fi executata in laboratorele (acreditate) ale fabricii, un alt laborator acreditat va fi stabilit de comun acord Aceasta chestiune va fi specificata in oferta Cumparatorul are dreptul sa efectueze si alte incercari rezonabile fie inainte de livrare fie la locul de amplasament in scopul de a fi sigur ca echipamentul corespunde cerintelor din specificatie 3 2 Receptia la cumparator Receptia la cumparator se face de catre personal calificat pe baza documentelor insotitoare (copie de protocoalele incercarilor de tip, protocolalele incercarilor individuale, declaratia de conformitate, cartea tehnica ) si a starii fizice a echipamentului Orice lipsa din furnitura, deteriorari constatate vor fi reclamate de urgenta producatorului a Repartitorul modular complet montat pentru exploatare trebuie supus la probe de punere in functiune in scopul verificarii mentinerii performantelor in timpul transportului, depozitarii si montarii Aceste incercari vor consta in repetarea partiala sau totala a incercarilor individuale care s-au efectuat in fabrica b - Daca repartitorul modular si toate accesoriile sale indeplinesc toate cerintele mentionate in aceasta specificatie tehnica si daca a rezistat in mod adecvat la probele efectuate atat la furnizor inainte de livrare cat si la punerea in functiune in instalatia electrica, atunci el va fi considerat acceptat pentru punerea in functiune 4 ETICHETARE, AMBALARE SI TRANSPORT Etichetele de informare de pe repartitorul modular trebuie sa fie scrise in limba romana intr-un mod clar si concis Etichetele descriptive trebuie sa fie din materiale care sa nu provoace stergerea literelor Toate placutele trebuie facute din material rezistent la agentii atmosferici Repartitorul modular care urmeaza sa fie livrat in conformitate cu aceasta Specificatie Tehnica va fi pregatit pentru livrare si va fi ambalat astfel incit sa fie manuit usor si sa se impiedice orice deteriorare in timpul transportului pana la Cumparator Pe ambalaj se vor specifica numarul de bucati si se vor marca semnele care atentioneaza referitor la pozitia de manipulare si transport Produsele vor fi transportate pe teritoriul Romaniei pina la locul de instalare sau depozitare cu trenul, masina sau alte mijloace de transport, prin grija furnizorului 5 PIESE DE SCHIMB ACCESORII Ofertantul trebuie sa stabileasca separat pretul pentru eventualele piese de schimb sau accesorii necesare pentru repartitorul modular mentionat in aceasta specificatie tehnica 6 DOTARI SI PREGATIRI PENTRU INSTALARE PUNERE IN FUNCTIUNE SI MENTENANTA Ofertantul va face propuneri de instruire a personalului si de activitati post garantie precizand costurile si conditiile de asigurare a acetor servicii 7 CONTROLUL INSTALARII, INCERCARII SI PUNERII IN FUNCTIUNE Ofertantul va preciza activitatile pentru controlul inainte, dupa montare si la punerea in functiune 8 DESENE SI INFORMATII IN OFERTA Fiecare ofertant trebuie sa trimita documentatia tehnica in limba romana si engleza, in doua copii atasate ofertei in vederea realizarii studiului preliminar Documentatia tehnica trebuie sa ofere urmatoarele detalii: a - Foaia de date tehnice (anexa 1); b - Desenul de ansamblu general cu dimensiuni, greutatea neta a repartitor modular si greutatea sa de expediere; c - Vedere in sectiune care sa prezinte detaliile configuratiei generale si dispunerea elementelor de racord; d -Rapoartele incercarilor de tip; e - Marimea coletului principal care se expedieaza si pozitia sa de transport; f - Prescriptii de transport; g - Lista probelor de punere in functiune; h - O documentatie tehnica tipica cu instructiunile de functionare si de mentenanta pentru repartitor modular similar livrat de Furnizor 9 CARTEA CU INSTRUCTIUNI DE FUNCTIONARE SI DE MENTENANTA Odata cu primul lot de repartitoare modulare, cumparatorul trebuie sa primeasca trei copii in limba română sau engleza a documentatiei tehnice continand toate instructiunile referitoare la acest echipament si accesorile sale privind, montarea si demontarea respectiv, functionarea si mentenanta acestuia Aceasta documentatie trebuie sa contina cel putin: a - Descrierea repartitorului modular; b - Rapoartele de incercare cu incercarile de tip si incercarile individuale c - Foaia de date tehnice specifice d - Lista instrumentelor si echipamentelor de control, protectie si masura (indicand producatorul, modelul si tipul lor); e - Detalii constructive ale repartitorului modular; f - Proceduri de instalare, functionare, mentenanta, reparatii etc g - Scheme de conexiuni 10 GARANTII Furniziorul va prezenta certificatul de calitate pentru echipamentul livrat si protocoalele de incercare Furnizorul trebuie sa garanteze functionarea corespunzatoare a repartitorului modular si a tuturor accesoriilor pentru minim 12 de luni de la punerea in functiune si 24 de luni de la livrare Furnizorul trebuie sa repare sau să furnizeze pe propria lui cheltuială un repartitor modular nou în cazul în care apar defecțiuni in timpul perioadei de garantie din vina sa si trebuie de asemenea sa asigure pe cheltuiala lui asistenta tehnica necesara pentru aceste reparatii Durata de eventuala remediere este de 30 zile de la data anuntarii Durata pana la inlocuire este de 60 zile de la data anuntarii Durata de garantie se mareste cu durata indisponibilitatii echipamentului 11 OBLIGATII IN CAZ DE DEFECTIUNI Furnizorul este considerat responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricatie care apar in timpul perioadei de functionare standard si aceasta chiar daca perioada de garantie a luat sfarsit si este obligat sa inlocuiasca repartitorul modular in intelegere cu Cumparatorul In caz ca el refuza sa faca acest lucru, Cumparatorul are dreptul sa ceara despagubiri Perioada limita de remediere a defectiunilor produse din vina Furnizorului nu trebuie sa depaseasca 3 luni de la instiintarea acestuia de catre Cumparator iar perioada de inlocuire este de 6 luni 12 REFERINTE Ofertantul va prezenta lista de referinte privind repartitoarele modulare identice sau similare cu cel cerut prin acesta Specificatie Tehnica si care au fost livrate de el in ultimii 3 ani 13 DOCUMENTE ANEXATE Anexa 1 - Fișa tehnică Anexa 2 - Lista deviatiilor de la specificatia tehnica pentru repartitorul modular Anexa 3 - Lista repartitoarelor modulare similare in functiune, care au fost livrate pina acum de catre Ofertant Anexa 4 - Lista accesoriilor livrate pentru repartitorul modular Anexa 5 - Lista utilajelor si dispozitivelor necesare pentru functionarea si mentenanta repartitorului modular ANEXA 1 FIȘA TEHNICĂ ___________Repartitor modular tetrapolar 400V , 125 A pentru cabluri cu papuci FABRICANT TIP tetrapolar 400V , 125 A pentru cabluri cu papuci STANDARD SR EN 60947-1, SR EN 60439-1 si Specificatia tehnica Nr crt Caracteristica tehnica u m cerută oferită 1 Conditii de serviciu 1 1 Locul de montaj Interior neincalzit 1 2 Temperatura ambianta, minima °C -25 1 3 Umiditatea relativa maxima la 20 C % 90 1 4 Altitudinea maxima m 2000 1 6 Presiunea atmosferica mmHg 760D30 1 7 Atmosfera cu posibilitati de formare a condensului Da 1 8 Grad de poluare 3 2 Caracteristici tehnice principale 2 1 Tensiunea nominală de utilizare (Un) V 400 / 230 2 2 Tensiunea nominală de izolare (Ui) V >600 2 3 Tensiunea nominală de ținere la impuls (Uimp) kV >2,5 2 4 Curentul nominal (In) A 125 2 5 Curentul nominal de scurtă durată (Icw) 1 s kA >10 2 6 Curentul nominal admisibil de vârf (Ipk) kA >17 2 7 Frecventa nominala Hz 50 2 8 Numărul de poli buc 4 2 9 Numarul de intrări pe pol buc 1 2 10 Secțiune conductor intrare mmp 35 2 11 Numarul de ieșiri pe pol buc 10 2 12 Secțiune conductor iesire mmp 16 2 16 Conditii de mentenanta Durata de viata garantata ani >20 Disponibilitate % 99 98 3 Cerințe constructive 3 1 Material electroizolant cf EN 60695-2-11 Da 3 2 Mod de fixare pe șină EN 60715 Da 3 3 Borne pentru conductoare din Al Da 3 4 Organe de strângere șurub 3 5 Grad de protectie a modulului >IP 31 3 6 Protectie anticoroziva a partilor metalice da 3 7 Gabarit, greutate (valori maxime) a) lungime x latime mmxmm b)Inaltimea mm c) Greutate neta: kg 4 încercări 4 1 Incercari de serie a) încercare dielectrică; Da b) verificarea marcării bornelor; Da b) verificare aspectului exterior si acoperirilor; Da 4 2 Incercari de tip SR EN 60439-1 a) verificarea limitelor de încălzire Da b) verificarea proprietăților dielectrice Da c) verificarea distanțelor de izolare și a distanțelor de izolare pe suprafață Da d) verificarea ținerii la curenți de scurtcircuit Da e) verificarea gradului de protecție Da e) verificarea funcționării mecanice Da După ce repartitoarele au fost supuse la încercările de tip trebuie supuse la toate încercările de serie 4 3 Numele laboratorului de testare acreditat 5 Conditii de livrare, ambalare, transport si depozitare 5 1 Conditii de ambalare a) numarul buc/colet b) greutatea totala a unui colet 5 2 5 3 Conditii de transport si depozitare -pozitie verticala Da Numarul de zile estimat pentru montaj si punerea in functiune Da 6 Documentatii tehnice ce vor fi livrate odata cu produsul 6 1 Instructiuni de montare , rapoarte de incercari Da 6 2 Lista lucrarilor de mentenanta, periodicitatea lor; scule si dispozitive specializate recomandate Da 6 3 Proceduri de instalare, functionare, mentenanta Da 6 4 Lista pieselor de schimb si furnizorii acestora Da 6 5 Desen de ansamblu, file de prospect si lista caracteristicilor tehnice complete Da 6 6 Certificat de conformitate (certificat de calitate) Da 6 7 Certificat de garantie si data de la care incepe sa curga timpul Da 7 Marcare 7 1 Marcarea bornelor si placutei indicatoare 8 Alte facilitati oferite Semnatura Ofertantului ANEXA 2 LISTA DEVIATIILOR DE LA SPECIFICATIA TEHNICA PENTRU Repartitor modular tetrapolar 400V , 125 A pentru cabluri cu papuci In caz ca in oferta exista abateri de la Specificatia Tehnica , conditiile de ofertare si de la cerintele generale ale contractului, Ofertantul va face un tabel cu aceste abateri si va semna sub el Nr crt Denumirea Stipularea din specificatie Abaterea oferita Observatii Semnatura Ofertantului ANEXA 3 LISTA REPARTITOARELOR MODULARE SIMILARE IN FUNCTIUNE CARE AU FOST LIVRATE PANA ACUM DE OFERTANT, Denumirea si descrierea echipamentului Cumparator Anul livrarii Semnatura Ofertantului____________________ ANEXA 4 LISTA ACCESORIILOR LIVRATE PENTRU REPARTITOR MODULAR TETRAPOLAR 400V , 125 A PENTRU CABLURI CU PAPUCI Nr crt Denumirea Numele furnizorului Nr de bucati Pret unita r Pret total Semnatura Ofertantului ANEXA 5 LISTA UTILAJELOR SI DIPOZITIVELOR NECESARE PENTRU FUNCTIONAREA SI MENTENANTA REPARTITOR MODULAR TETRAPOLAR 400V , 125 A PENTRU CABLURI CU PAPUCI Ofertantul va specifica in tabel lista sculelor si dispozitivelor furnizate pentru functionarea si mentenanta echipamentului livrat in concordanta cu aceasta Specificatie Tehnica Se va specifica separat pretul total al acestora Nr crt Denumirea Numele furnizorului Nr de bucati Pret unitar Pretul total Semnatura Ofertantului S C ELECTRICA S A SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr :107 / 2011 ACCESORII PENTRU CABLURI 0,6/1,0/(1,2) kV Nr pagini : 8 CUPRINS 1 OBIECT 2 2 REFERINȚE NORMATIVE 2 3 DEFINIȚII 2 4 CONDIȚII DE FUNCȚIONARE 3 5 CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE GENERALE 3 5 1 Condiții tehnice 3 5 2 Caracteristicile generale ale cablurilor pe care se vor monta accesoriile 4 5 3 Caracteristicile generale ale accesoriilor 4 6 ÎNCERCĂRI DE TIP 4 7 MARCARE ȘI AMBALARE 7 8 DOCUMENTAȚII 8 9 DURATA DE UTILIZARE 8 10 GARANȚII 8 Elaborat : S C ELECTRICA S A Data aprobării : Data intrării în vigoare : Serviciul Exploatare Ligia Costin Aviz CTS nr 990/09 02 2011 10 02 2011 1/8 1 OBIECT Această specificație tehnică se referă la cerințele privind fabricarea , încercarea și comportarea accesoriilor ( manșoane, terminale de interior și exterior, capișoane izolante) pentru cablurile cu tensiunea nominală 0,6/1,0/(1,2) kV 2 REFERINȚE NORMATIVE SR EN 50393:2006 Metode și prescripții de încercare pentru accesoriile cablurilor de distribuție cu tensiune nominală 0,6/1,0/(1,2) kV;olație SR EN 60228:2005 Conductoare pentru cabluri izolate SR EN 60230:2002 Încercări la impuls ale cablurilor electrice și accesoriilor SR EN 61180-1:2001 Tehnici de încercare la înalta tensiune pentru echipamentele de joasă tensiune Partea 1: Definiții,prescripții și proceduri referitoare la încercări; SR EN 61238-1:2004 Conectoare presate și cu strângere mecanică pentru cabluri de energie cu tensiunea nominală până la 36 kV (Um=42 kV) Partea 1: Metode de încercări și prescripții; SR HD 603 S1: 2001 Cabluri de distribuție de tensiune nominală 0,6/1 kV; SR HD 631 1 S1:2002 Caracterizarea materialului Partea 1: Materiale de umplutură utilizate în accesoriile cablurilor Amestecuri pe bază de rășină înainte și după polimerizare; SR HD 631 1 S2:2008 Cabluri electrice Accesorii Caracterizarea materialului Partea 1: Încercări de identificare și încercări de tip pentru amestecuri pe bază de rășină; SR HD 631 2 S1:2008 Cabluri electrice Accesorii Caracterizarea materialului Partea 2: Încercări de identificare și încercări de tip pentru componente termocontractabile pentru aplicații la joasă tensiune; SR CEI 60050(461)+A1:1996 Vocabular electrotehnic internațional Capitolul 461: Cabluri electrice 3 DEFINIȚII Conector dispozitiv metalic pentru îmbinarea părților conductoare ale cablului; Manșon accesoriu adecvat pentru utilizare în aer sau pământ care face o conexiune între două sau mai multe cabluri de energie izolate pentru a forma un circuit continuu; Manșon de tip I manșon pentru care nu se cer încercări de rezistență la șoc mecanic, ținere la impuls de tensiune și la ținere la curent de scurtcircuit la ecranul metalic; Manșon de tip II manșon pentru care se cere încercarea de rezistență la șoc mecanic dar nu se cer încercăr de ținere la impuls de tensiune sau de ținere la curent de scurtcircuit la ecranul metalic; Manșon de tip III manșon pentru care se cer încercări de ținere la impuls de tensiune sau de ținere la curent de scurtcircuit la ecranul metalic dar nu se cer încercări de rezistență la șoc mecanic; Manșon mixt acesoriu care asigură legătura între două cabluri care au tipuri diferite de izolație Manșon rigid manșon care încorporează o umplutură de rășină turnată sau injectată la temperatura, ambiantă și care trece în stare solidă printr-o reacție chimică ireversibilă fără aport de căldură; Manșon nerigid manșon care încorporează benzi polimerice, componentetermocontractibile sau contractibile la rece sau părți prefabricate, fără o carcasă rigidă; Capișon izolant accesoriu care permite izolarea capătului unui cablu sub tensiune; Capișon izolant de tip I capișon izolant pentru care se cere încercarea de rezistență la șoc mecanic, dar nu se cere încercarea de ținere la impuls de tensiune; Capișon izolant de tip II capișon izolant pentru care se cere încercarea de ținere la impuls de tensiune dar nu se cere încercarea de rezistență la șoc mecanic; Terminal accesoriu instalat la extremitatea unui cablu, pentru a asigura legătura electrică cu alte părți ale unei rețele și a menține izolația până la punctul de conectare Terminal de interior terminal ce urmează a fi utilizat fără expunere la soare sau intemperii 2/8 Terminal de exterior terminal destinat utilizării cu expunere la soare , intemperii sau la ambele Ramificație a unui cablu poziție la care conductoarele unui cablu multiconductor se separă în conductoare izolate individuale 4 CONDIȚII DE FUNCȚIONARE - temperatura în sol la 1 m adancime: min + 5 °C max +24 °C - temperatura aerului: min - 35 °C max +40 °C -umiditate relativă max 100% -altitudinea maximă deasupra nivelului mării max 2000 m -expunere la razele solare* Directă -atmosfera industrială poluată cu praf, gradul de poluare * max III Rezistivitatea termică a solului 1 K°m/ W Adâncimea de pozare (pentru manșoane) 1 m * Condiții pentru terminalele de exterior 4 1 Condiții la execuție: - temperatura mediului: min (°C) - 5 max (° C) +40 NOTA: Manșoanele vor fi îngropate în tuneluri, șanțuri sau galerii cu rastele orizontale sau verticale 5 CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE GENERALE 5 1 Condiții tehnice Nr Crt Caracteristici tehnice Valori 1 Tensiunea nominală Uo /U/Um 0,6/1,0/(1,2) kV 2 Frecvența 50 Hz 3 Tensiunea de ținere de frecvență industrială 4 kV timp 60s 4 Conductor Cu/Al 5 Temperatura maximă admisibilă pentru conductor în funcționare normală 80 °C 6 Temperatura maximă admisă la scurtcircuit pe conductor (max 5 sec ) 160°C 7 Stabilitatea dinamică la scurtcircuit a cablului cu conductoare multiple (val Maximă) kV 63 kV 3/8 5 2 Caracteristicile generale ale cablurilor pe care se vor monta accesoriile 5 2 1 Manșoane de legătura, terminale, capișoane Tip cablu trifazat trifazat Tip conductor Al, multifilar Al, multifilar Sectiune conductor 3x(16-50) + (16-25) mm2 3x(50-240) + (25-120) mm2 Tip izolatie PVC PVC sau HIU Tip manta PVC PVC sau Pb Tip armatura Benzi Ol Benzi Ol 5 2 2 Manșoane de derivație Cablu I ( principal ) Cablu II ( derivație ) Tip cablu trifazat trifazat Tip conductor Al, multifilar Al, multifilar Sectiune conductor 3x(50-240) + (25-120) mm2 3x(50-120) + (25-70) mm2 Tip izolatie PVC sau HIU PVC sau HIU Tip manta PVC sau Pb PVC sau Pb Tip armatura Benzi Ol Benzi Ol 5 3 Caracteristicile generale ale accesoriilor 5 3 1 Manșoanele, terminalele, capișoanele, conectorii și materialele din care sunt realizate acestea trebuie să prezinte caracteristici tehnice care să îndeplinească cel puțin certințele tehnice prevăzute pentru cablurile pe care se montează precum și cerințele încercărilor prevăzute la capitolul 7 5 3 2 Producătorul trebuie să furnizeze desene în care să se specifice dimensiunile onstructive ale accesoriilor precum și toleranțele de fabricație 5 3 3 Manșoanele, terminalele, capișoanele trebuie să asigure protecția cablurilor înmpotriva pătrunderii umezelii și a altor substanțe cu acțiune nocivă din mediul înconjurător 5 3 4 Manșoanele, terminalele și capișoanele trebuie livrate în set complet, cu toate accesoriile necesare efectuării instalării complete, inclusiv instrucțiunile tehnice de montaj astfel încît să se prevină apariția greșelilor de asamblare 5 3 5 Toate componentele manșoanelor trebuie să fie realizate cu materiale compatibile între ele și cu cele care alcătuiesc cablul, astfel încât să nu mărească gradul de coroziune al metalelor cu care vin în contact 5 3 6 Pe durata exploatării, manșoanele nu trebuie să provoace ridicarea temperaturii la niveluri care pot cauza deteriorări ale cablurilor manșonate; de asemenea, materialele care alcătuiesc manșoanele trebuie să reziste fără a se deteriora în condițiile normale de funcționare a cablurilor precum și în condiții de suprasarcină 5 3 7 Manșoanele de tranziție trebuie să asigure continuitatea armăturii și capacitatea de transport a curentului de punere la pământ, corespunzătoare cablurilor joncționate 5 3 8 Terminalele de exterior trebuie să fie adecvate utilizării în regim de expunere directă la condițiile mediului exterior 5 3 9 Tuburile izolante utilizate la terminale trebuie să fie adecvate utilizării atât în interior cât și în mediul exterior, să fie rezistente la expunerea la radiațiile ultraviolete și agenți chimici 5 4 Componentele accesoriului: 5 4 1 Conectorii utilizați în accesorii trebuie să corespundă cerințelor SR EN 61238-1:2004 5 4 2 Materiale utilizate la realizarea accesoriilor trebuie să corespundă cerințelor familiei de standarde SR HD 631 4/8 6 ÎNCERCĂRI DE TIP Rapoartele de încercare trebuie semnate de reprezentantul organismului de certificare acreditat care efectuează încercările În rapoarte încercărilor de tip trebuie menționate detaliile principale ale montajelor de încercare, incluzând, de exemplu, secțiunea conductoarelor, modelul și tipul de conector, distanța minimă de izolare între mufă și carcasă Identificarea cablurilor și accesoriilor utilizate pentru încercare se realizează conform cerințelor SR EN 50393:2006 Succesiunea încercărilor este cea din tabelele 1,2,3 Metodele de realizare a încercărilor sunt cele din capitolele SR EN 50393:2006, specificate în tabele 1,2,3 Tabelul 1 - Succesiunea încercărilor pentru manșoanele cablurilor cu izolație XLPE/PVC și pentru manșoanele mixte între cabluri cu izolație de XLPE/PVC și cabluri izolate cu hârtie impregnată Încercare Metoda de testare SR EN 50393 paragraf Tip manșon Cerințe I II III Ținere la impuls de tensiune la temperatura ambiantă 8 2 - - X Nici un defect Ținere la tensiune alternativă (în aer) 8 3 X X X Nici un defect Rezistență de izolație (în aer) 8 4 X X X Rezistența de izolație > 50 Mfl Rezistență la șoc mecanic la temperatura ambiantă 8 5 - X - - Ținere la tensiune alternativă (imersat) 8 3 - X - Nici un defect Rezistența de izolație (imersat) 8 4 - X - Rezistența de izolație >50MQ Ciclu termic în aer 8 6 X X X - Ciclu termic în apă (degradarea mantalei exterioare) 8 6 X X X Ținere la tensiune alternativă (imersat) 8 3 X X X Nici un defect Rezistența de izolație (imersat) 8 4 X X X Rezistența de izolație > 50 Mfi Examinare a 8 8 X X X Doar pentru informare b Scurtcircuit la ecran c 8 9 X Siguranta fuzibilă trebuie să functioneze înainte de întreruperea circuitului de încercare ître știftul de încercare și ecran 5/8 a Pentru manșoanele din răsină turnată se cere doar o inspectie vizuaiă Nu este admisă nici o fisură, dar când un manson conține un material de umplere polimerizat dur defectele carcasei de turnare pot fi neglijate b Accesoriul trebuie examinat si următoarele informații menționate în raportul de încercare: (i) fisurarea mediilor de umplere și/sau componentelor înfășurate sau tubulare; (ii) o cale de umiditate care traversează etanșarea primară; (iii) coroziune care ar putea, în timp, duce la defectarea manșonului; (iv) scurgerea oricerui material de izolație c Această încercare este necesare pentru manșoanele care încorporează doar un ecran metalic comun și face obiectul unui acord Tabelul 2 - Succesiune de încercări pentru capișoane izolante ale cablurilor izolate cu dielectric solid extrudat/PVC Încercare Paragraf Tip de capișon izolant Cerințe i II Ținere la impuls de tensiune la temperatura ambiantă 8 2 - X Nici un defect Tinere la tensiune alternativă (în aer) 8 3 X X Nici un defect Rezistența de izolație (în aer) 8 4 X X Rezistența de izolație > 50 MQ Rezistența la șocuri mecanice la temperatura ambiantă 8 5 X - Ținere la tensiune alternativă (imersate) 8 3 X X Nici un defect Rezistența de izolație (imersate) 8 4 X X Rezistenta de izolație > 50 MQ Imersare 8 7 X X Tinere la tensiune alternativă (imersate) 8 3 X X Nici un defect Rezistenta de izolatie (imersate) 8 4 X X Rezistența de izolație > 50 MQ Examinare b 8 8 X X Doar pentru informare c a Pentru capisoanele izolante din rasina turnata se cere doar o inspectie vizuala Nu este admisa nici o fisura, dar cand un capison contine un material de umplere polimerizat dur defectele carcasei de turnare potfi neglijate b Accesoriul trebuie examinat și următoarele informații menționate în raportul de încercare: (i) fisurarea mediilor de umplere și/sau componentelor înfășurate sau tubulare; (ii) o cale de umiditate care traversează etanșarea primară; (iii) coroziune care ar putea, în timp, duce la defectarea joncțiunii; (iv) scurgerea oricărui material de izolație 6/8 Tabelul 3 - Succesiune de încercări pentru terminalele de exterior ale cablurilor izolate cu dielectric solid extrudat/PVC Încercare Paragraf Tip de terminal Cerințe I II Ținere la impuls de tensiune la temperatura ambiantă 8 2 - X Nici un defect sau conturnare Ținere la tensiune alternativă (în aer) 8 3 X X Nici un defect Rezistența de izolație (în aer) 8 4 X X Rezistența de izolație > 50 MD Ciclu termic (în aer) 8 6 X X - Ciclu termic (ramificație imersată) 8 6 X X Ținere la tensiune alternativă (ramificație imersată) 8 3 X X Nici un defect Rezistenta de izolatie (ramificatie imersată) 8 4 X X Rezistența de izolație > 50 MD Examinare 8 8 X X Doar pentru informare a a Accesoriul trebuie examinat si urmatoarele informatii menționate în raportul de încercare: (i) fisurarea mediilor de umplere și/sau componentelor înfășurate sau tubulare; (ii) o cale de umiditate care traversează etanșarea primară; (iii) coroziune care ar putea, în timp, duce la defectarea terminalului; (iv) scurgerea oricarui material de izolație 7 MARCARE ȘI AMBALARE 7 1 Accesoriile trebuie furnizate cu toate componentele și materialele necesare unei bune utilizări 7 2 Setul accesoriului va conține la solicitarea beneficiarului și conectorii necesari refacerii continuității fazelor 7 3 Setul accesoriului trebuie să conțină următoarele informații în limba română: pe fața exterioara a ambalajului: - nume sau sigla fabricantului ; - tipul materialului manșonului, domeniul de aplicare al accesoriului, și dacă este sau nu potrivit pentru permutarea fazelor; - numărul lotului, dacă este cazul; - referința produsului; - condiții de depozitare și data de expirare, dacă sunt necesare; - data fabricației dacă este relevant; - marcare privind protecția muncii și instrucțiuni de manipulare, unde este cazul; - referința de conformitate cu standardul european; în interiorul ambalajului: - lista conținutului; 7/8 - instrucțiuni de instalare, incluzând desene sau alte informații specifice ale accesoriului 7 4 Dacă este posibil, carcasele manșoanelor sau învelișurile exterioare trebuie marcate inteligibil și lizibil cu o referință care să permită sa fie identificat din catalogul fabricantului domeniul de cabluri pentru care manșonul este adecvat 7 5 Dacă sunt incluse conectoare de conductor, ele trebuie marcate inteligibil și lizibil cu tipul și sectiunea conductorului, sau cu o referință care să permită să fie identificat din catalogul fabricantului domeniul de cabluri pentru care manșonul este adecvat Fiecare set va fi însoțit de lista elementelor componente și de instrucțiuni de utilizare în limba română 7 6 Procedeul de inscripționare nu va reduce grosimea peretului cu mai mult de 0,5 mm 8 DOCUMENTAȚII • Prezentarea în oferta tehnică Oferta tehnică va conține în mod obligatoriu următoarele: a) fișa caracteristicilor tehnice ale accesoriului , completată și semnată de către ofertant, pentru fiecare tip de accesoriu ofertat; b) desene cu cote și toleranțe de fabricație c) raportul de încercare și încercarile în conformitate cu prevederile standardelor și normativelor în vigoare pentru întregul ansamblu pct 6 de mai sus d) standardul tehnic de produs și /sau fișa tehnologică de realizare a accesoriului e) la cererea beneficiarului se vor prezenta verificările de tip ale materialelor și/sau conectorilor utilizate la realizarea accesoriului Notă: Buletinele de încercari de tip vor fi eliberate de laboratoare acreditate EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA), în conformitate cu ultimele norme / standarde internaționale / europene / românești, in vigoare, menționate ca standarde de referință în această în această specificație • Prezentarea la livrare Documentele care însoțesc marfa la livrare sunt: a) declarația de conformitate; b) cartea tehnică cu toate caracteristicile nominale ale setului de accesorii; c) desene cu cote și toleranțe; d) lista cu materialele ce intră în componența setului accesoriului; e) instrucțiunile tehnologice de montaj; f) instrucțiunile de depozitare și transport 9 DURATA DE UTILIZARE - Minim 30 ani 10 PERIOADA DE GARANȚIE Termenul de garanție va fi de minim 24 luni de la data punerii în funcțiune, dar nu mai mult de 30 de luni de la livrare, în condițiile respectării condițiilor de exploatare și întreținere 8/8 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 109 BATERII DE ACUMULATOARE STAȚIONARE VRLA - AGM Tip VE si V-F Rev 0 1 2 Data 2011 Nr pagini: 6 CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Obiect 2 1 2 Domeniul de aplicare 2 1 3 Cerinte generale 2 2 STANDARDE DE REFERINTA 2 3 CONDITII DE FUNCTIONARE 3 3 1 Conditii generale de functionare si mediu 3 3 2 Durata normată de functionare 3 4 CONDITII TEHNICE 3 4 1 Cerinte cu privire la documentatia tehnica 3 4 2 Cerinte cu privire la documentatia tehnica 3 5 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII 3 6 METODE DE INCERCARE 3 7 GARANȚII 3 ANEAXA 1 - Fisa privind condiții tehnice si caracteristici - Baterii de acumulatoare staționare (de tip VE si V-F borne frontale) Elaborat : Data aprobării : Data intrării în vigoare : | Electrica - BPRAM ing Mihaela CONU Aviz nr 1005/15 04 2011 06 2011 1 GENERALITATI 1 1 Obiect Prezenta specificatie tehnica se refera la conditiile tehnice necesare, pentru achizitionarea unei Baterii de acumulatoare staționare (de tip VE si V-F borne frontale) 1 2 Domeniul de aplicare Aceste baterii de acumulatoare vor fi utilizate pentru asigurarea tensiuni operative din stațiile de transformare și punctele de alimentare in cadrul filialelor SC Electrica SA 1 3 Cerinte generale Bateria staționară de acumulatoare va fi capsulată, fara întreținere, de tip cu acid, la care electrozi sunt tubulari din plumb și cu conținut de antimoniu de 2%, iar electrolitul este o soluție de acid sulfuric Bateriile funcționează în regim floating cu un redresor de tip automat care poate furniza o tensiune de c c cu o precizie de ±1% Vasele elementelor trebuie să fie antișoc, realizate din material plastic Bateriile vor fi montate pe stelaje rezistente la seism în conformitate cu standardul beneficiarului pentru capacitatea de rezistență la seism care este de 3m/s2 conform SR EN 60068-3-3:1994 2 STANDARDE DE REFERINTA Bateria de acumulatoare va satisface cerintele standardelor in vigoare si trebuie să provină de la producatori care au un sistem de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001:2008 ■ SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calității Cerințe ■ SR EN 60068-3-3:1994 - Încercări de mediu Partea 3: Ghid Metode de încercări seismice ale echipamentelor ■ SR EN 60896-11:2004 - Baterii staționare cu plumb - acid Partea 11: Baterii de tip deschis Prescripții generale și metode de încercare ■ STAS 12191/1-90 - Acumulatoare staționare acide, cu plăci pozitive tubulare Condiții tehnice generale de calitate ■ DIN 40737-3 - Baterii acide cu plumb - Baterii staționare cu plăci pozitive tubulare - Partea 3: Baterii ventilate din material plastic-monobloc-containere; capacitățile de evaluat, dimensiunile principale, greutăți ■ DIN 43530-2 - Acumulatori Electroliti si reincarcarea cu apa ■ DIN 40736 ■ SR EN 50272-2:2003 Draft pentru SR EN 60896-11:2004 - Prescripții de securitate pentru acumulatoare și instalații pentru baterii Partea 2: Baterii staționare 2 3 CONDITII GENERALE DE FUNCTIONARE 3 1 Conditii generale de functionare si mediu Gama temperaturii ambiante - transport - stocare - functionare Umiditate relativa 0C -10 - +60 0C -10 - +60 0C 5 - +40 % min 70 3 2 Durata normată de functionare In regim normal de functionare, durata normata de exploatare va fi de 15-18 ani, cu conditia respectării regulilor de intretinere, exploatare, transport și de depozitare 4 CONDITII TEHNICE 4 1 Conditiile tehnice si caracteristicile echipamentului sunt precizate in Anexa 1 4 2 Cerinte cu privire la documentatia tehnica Produsul va fi insotit la livrare de urmatoarele documente: - manualul de utilizare in limba română - certificat de garantie a produsului 5 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII Categoria de verificări sunt de: tip , de lot, periodice și de fiabilitate Verificările de tip constau în verificarea tuturor condițiilor tehnice conform normelor internaționale Verificările de lor se execută pe un număr de produse reprezentînd 5% din lot Dacă un singur produs nu a corespuns la o verificare întregul lot este respins Verificările periodice constau în repetarea tuturor verificărilor condițiilor tehnice 6 METODE DE ÎNCERCARE Bateriile staționare se pun în funcțiune conform înstrucțiunilor privind depozitarea, montarea, punerea în funcțiune, întreținerea și exploatarea elementelor și bateriilor staționare elaborate de firma producătoare Toate încercările vor fi efectuate pe elemente și baterii noi, complet încărcate Metodele de încercare sunt cele prezentate în STAS 12191/1-90 și în standardele internaționale 7 GARANTII Termenul de garantie al produsului va fi de 36 luni de la livrare Beneficiarul isi rezervă dreptul ca după expirarea perioadei de garantie, in cazul unor defectiuni repetate, să solicite prezenta unui delegat al furnizorului cu care să se analizeze cauzele si să se stabilească măsurile de remediere a deficientelor, care se vor face pe cheltuiala furnizorului Furnizorul va preciza dacă sunt strict necesare unele lucrări post-garantie 3 ANEXA 1 Fisa privind conditii tehnice si caracteristici - Baterii de acumulatoare staționare (de tip VE si V-F borne frontale) Nr crt Functiile echipamentului Caracteristici tehnice solicitate Date tehnice garantate de furnizor A CO NDIȚII TEHNICE 1 Caracteristici generale 1 1 Tipul elementelor Staționar fara intretinere 1 2 Tensiunea nominală a bateriei de acumulatoare /elemente V/nr 48/23 110/53 220/105 1 3 Tensiunea nominală pe element V 2,4,6 sau 12 1 4 Tehnologie încărcat uscat da/nu da 1 5 Regimul de funcționare floating 1 6 Plăci pozitive plane da 1 7 Densitatea electrolitului gr/cm3 1,2-1,3 1 8 Structura plăcilor,conținut de Sb % Max 2 1 9 Cutii închise din plastic da 1 10 Durata de viață ani 10-15 1 11 Mentenanță redusă da 1 12 Terminale filetate da 1 13 Conectoare flexibile între elemente da 2 Condiții de mediu 2 1 Locul amplasării interior 2 2 Atitudinea m 10A) 3 4 - Puterea consumata VA 3,5; 7,5; 30; 120; 500 3 5 - Coeficientul de revenire Min 0,85 3 6 - Reglaj A (0,25 1)In 3 7 - Eroare de indicare % ±5 3 8 - Timp de actionare s 0,025 3 9 Vizualizarea starii releului - prin indicatoare colorate acti-onate electromecanic 3 10 Durata de viata mecanica actionari 104 3 11 Durata de viata electrica actionari 103 3 12 Domeniul de temperatura °C -25 +40 °C 3 13 Tensiunea de verificare a rezistentei la izolatie kVca 2 3 14 Presiunea atmosferica de lucru mmHg 700 790 3 15 Rezistenta de izolatie MW Min 100 3 16 Umiditatea relativa % 80% la +20°C 3 17 Gradul de protectie IP40 3 18 Nr Contacte 1 1CND sau 1CNI 3 19 Curent de inchidere A c a Max 2A / 230Vca 3 20 Mediu de lucru Medii cu depuneri limitate de praf fara pulberi condu- 4 catoare electric 3 21 Montaj -debrosabil: - cu priza conectare spate cu priza conectare fata 4 Asigurarea calitatii SR EN ISO 9001:2008 4 1 Lista cerintelor standard de calitate in timpul proiectarii, productiei si testelor 4 2 Lista testarilor de rutina/acceptanta 4 3 Certificare Electrica conform procedurii Data Semnătura furnizor 5 Societatea Comercială SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 1 19 ELECTRICA S A RELEE ELECTROMECANICE DE TENSIUNE Rev 0 București PENTRU MASURA SI PROTECTIE Data 2011 Nr pag : 5 CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Obiect 2 1 2 Domeniu de aplicare si cerinte generale 2 1 3 Durata normată de funcționare 2 2 STANDARDE DE REFERINȚĂ 3 3 CARACTERISTICI TEHNICE 4 4 ASIGURAREA CALITATII SR EN ISO 9001:2008 5 ANEXA 1 - Fisa privind condiții tehnice si caracteristici - Relee electromecanice de tensiune pentru masura si protectie Elaborat : S C ELECTRICA SA Data aprobării : Data intrării în vigoare : Biroul PRAM - ing Mihaela Conu Aviz CTS nr 1047/26 07 2011 01 08 2011 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect Această Specificație Tehnică se referă la releele electromecanice de tensiune pentru masura si protectie folosite ca relee de protectie, instantanee in energetica, in cadrul filialelor SC Electrica SA 1 2 Domeniu de aplicare si cerinte generale Aceste relee sunt destinate utilizării în schemele de protecție ale instalațiilor energetice in cadrul filialelor SC Electrica SA In functie de conditiile concrete, anumite caracteristici din Anexa 1 vor fi modificate sau completate 1 3 Durata normată de funcționare În regim normal de funcționare, durata normată de exploatare este de 10 ani, conform HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004, cu condiția respectării regulilor de alegere, de întreținere, de exploatare, de transport și de depozitare 2 2 STANDARDE DE REFERINȚĂ Lista standardelor si normelor naționale si internaționale de referința: ■ SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calității Cerințe ■ SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu Cerințe cu ghid de utilizare ■ SR EN 60255-6 : 1995 - Relee electrice Partea 6: Relee de măsură și dispozitive de protecție ■ SR EN 60255-5 : 2003 - Relee electrice Partea 5: Coordonarea izolației pentru relee de măsură și dispozitive de protecție Prescripții și încercări ■ SR EN 60529 - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) ■ SR EN 60529 :1995/A1 :2003 - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) ■ SR HD 478 2 1 S1 :2002 - Clasificarea condițiilor de mediu Partea 2: Condiții de mediu prezente în natură Temperatură și umiditate ■ HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004 - Pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe 3 Anexa 1 Fisa privind conditii tehnice si caracteristici Relee electromecanice de tensiune pentru masura si protectie Nr crt Functiile produsului U/M Date tehnice solicitate Date tehnice garantate de furnizor Tipul produsului: Fabricant: 3 Condiții tehnice 3 1 - Tensiuni nominale V c a 60; 200; 400 (pentru maximal) 48; 160; 320 (pentru minimal) 3 3 - Tensiune maxima de regim V c a 1,1Un (ptr maximal) 1,35Un (ptr minimal) 3 4 - Puterea consumata VA 3,5 3 5 - Coeficientul de revenire Min 0,85 (ptr maximal) Max 1,17 (ptr Minimal) 3 6 - Reglaj A (0,25 1)Un 3 7 - Eroare de indicare % ±5 3 8 - Timp de actionare s 0,025 3 9 Vizualizarea starii releului - prin indicatoare colorate acti-onate electromecanic 3 10 Durata de viata mecanica actionari 104 3 11 Durata de viata electrica actionari 103 3 12 Domeniul de temperatura °C -25 +40 °C 3 13 Tensiunea de verificare a rezistentei la izolatie kVca 2 3 14 Presiunea atmosferica de lucru mmHg 700 790 3 15 Rezistenta de izolatie MW Min 100 3 16 Umiditatea relativa % 80% la +20°C 3 17 Gradul de protectie IP40 3 18 Nr Contacte 1 1CND sau 1CNI 3 19 Curent de inchidere A c a Max 2A / 230Vca 3 20 Mediu de lucru Medii cu depuneri limitate de praf fara pulberi condu- 4 catoare electric 3 21 Montaj -debrosabil: - cu priza conectare spate cu priza conectare fata 4 Asigurarea calitatii SR EN ISO 9001:2008 4 1 Lista cerințelor standard de calitate in timpul proiectarii, productiei si testelor 4 2 Lista testarilor de rutina/acceptanta 4 3 Certificare Electrica conform procedurii Data Semnătura furnizor 5 Societatea Comercială SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 122 ELECTRICA S A Rev 0 București INDICATOARE ELECTRONICE Data 2011 DE POZITIE Nr pag : 5 CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Obiect 2 1 2 Domeniu de aplicare si cerinte generale 2 1 3 Durata normată de funcționare 2 2 STANDARDE DE REFERINȚĂ 3 3 CARACTERISTICI TEHNICE 4 4 ASIGURAREA CALITATII SR EN ISO 9001:2008 5 ANEXA 1 - Fisa privind conditii tehnice si caracteristici -Indicatoare electronice de pozitie Elaborat : S C ELECTRICA SA Biroul PRAM - ing Mihaela Conu ing Iulian Dumitru Data aprobării : Aviz CTS nr 1043/26 07 2011 Data intrării în vigoare : 01 08 2011 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect Această Specificație Tehnică se referă la indicatoarele electronice de poziție utilizate in schemele de semnalizare ale echipamentelor de comanda, protectie si semnalizare din instalatiile electroenergetice si cele de comanda ale proceselor tehnologice industriale 1 2 Domeniu de aplicare si cerinte generale Aceste indicatoare electronice de pozitie se utilizeaza, pentru marcarea pe panourile sinoptice a pozitiei „inchis”- „deschis” a separatoarelor sau intreruptoarelor din statiile electroenergetice sau a unor utilaje tehnologice care au numai doua pozitii functionale si doua pozitii de conectare In functie de conditiile concrete, anumite caracteristici din Anexa 1 vor fi modificate sau completate 1 3 Durata normată de funcționare În regim normal de funcționare, durata normată de exploatare este de 8 ani, conform HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004, cu condiția respectării regulilor de alegere, de întreținere, de exploatare, de transport și de depozitare 2 2 STANDARDE DE REFERINȚĂ Lista standardelor si normelor naționale si internaționale de referința ■ SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calității Cerințe ■ SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu Cerințe cu ghid de utilizare ■ SR EN 60947-1:2008 - Aparataj de joasă tensiune Partea 1: Reguli generale ■ SR EN 60529 - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) ■ SR EN 60529 :1995/A1 :2003 - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) ■ SR HD 478 2 1 S1 :2002 - Clasificarea condițiilor de mediu Partea 2: Condiții de mediu prezente în natură Temperatură și umiditate ■ HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004 - Pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe 3 Anexa 1 Fisa privind conditii tehnice si caracteristici - Indicatoare electronice de pozitie Nr crt Functiile produsului U/M Date tehnice solicitate Date tehnice garantate de furnizor Tipul produsului: Fabricant: 3 Condiții tehnice 3 1 - Tensiune nominala Un V c c 24; 48; 60; 110;220 3 2 - Variatia tensiunii de alimentare V c c (0 85 1,1)Un 3 3 - puteri absorbite functie de Un W Max: 0,5; 1; 2; 4 3 4 - Rezistenta de izolatie MW Min 6 3 5 - Rigiditatea dielectrica V c a - pentru cele cu Un 60V este 2000Vca 3 6 - Diametrul conductorilor de racord mm 00,5 01,5 3 7 - Anduranta electrica comutari 5x103 3 8 - Domeniul temperaturii de utilizare °C -5 +40 3 9 - Domeniul umiditatii relative % Max 80 la +20 °C fara condens 3 10 - Mediu de lucru Medii cu depuneri limitate de praf fara pulberi condu-catoare electric si fara substante active d p d v chimic 3 11 - Altitudinea maxima m 1 000 3 12 - Tipul indicatorului optic fotoemisiv (cu LED) 3 13 - cadran indicator de forma - patrata - rotunda 3 14 - Grad normal de protectie IP IP30 cu bornele IP00 3 15 - Vizibilitate indicatie luminoasa m de la min 6m 4 4 Asigurarea calitatii SR EN ISO 9001:2008 4 1 Lista cerintelor standard de calitate in timpul proiectarii, productiei si testelor 4 2 Lista testarilor de rutina/acceptanta 4 3 Certificare Electrica conform procedurii Data Semnătura furnizor 5 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 125 Conductoare de otel-aluminiu izolate cu XLPE pentru linii electrice aeriene 12/20 kv COAL2X Rev 0 1 2 Data 2010 Nr pag : 8 CUPRINS 1 Generalități 2 2 Condiții tehnice 3 3 Reguli pentru verificarea calității 7 4 Condiții de ambalare, livrare, marcare 8 5 Garanții 8 Elaborat : ELECTRICA S A Data aprobării : Data intrării în vigoare : Biroul Tehnic Aviz CTS nr 1028/01 07 2011 01 07 2011 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect si domeniu de aplicare Prezenta specificație tehnica se aplică la conductoarele de oțel -aluminiu izolate XLPE Conductoarele sunt utilizate pentru linii electrice aeriene de 20 kV, pentru a evita avariile și deranjamentele produse de vânturi puternice, depuneri masive de chiciură, zăpadă și solicitări climatice moderate (variații ultraviolete solare 1 2 Tensiunea nominală Uo/U: 12 /20 kV 1 3 Temperaturi de utilizare : - Temperatura maximă a conductorului în funcționarea de durată: +90 0 C; - Temperatura maximă conductorului în condiții de scurtcircuit: +250 ° C (max 5 sec); - Temperatura minimă a cablului în timpul pozării (măsurată pe conductorul izolat): -20 0 C 1 4 Notare Notarea conductoarelor de oțel-aluminiu izolate XLPE pentru LEA se face indicând următoarele : - simbolul; - secțiunea nominala in mm2; - tensiunea nominală Uo / U în kV Exemplu de notare pentru conductoarele de oțel-aluminiu preizolate XLPE pentru LEA 20 kV: COAL2X 70/12 1 5 Simbolizare Conductoarele care fac obiectul prezentei specificații tehnice se simbolizează astfel: COAL2X Semnificația simbolului este următoarea : C - conductor O - oțel zincat AL - aluminu 2X - polietilenă reticulată 1 6 Durata medie de viață a conductoarelor de oțel - aluminiu izolate XLPE este de 40 ani 1 7 Documente de referință și conexe ■ SFS 5791 :1994 ■ SR EN 60228-2006 ■ SR CEI 61089-97 ■ SR CEI 60888-94 ■ SR CEI 60889-94 ■ SR CEI 60811-1-1 : 2003 ■ SR EN 60811- 1-2 :96 12/20 kV overhead lines XLPE covered overhead conductors PAS Conductoare pentru cabluri izolate Conductoare pentru linii electrice aeriene cu sârme rotunde, cablate în straturi concentrice Sârmă de oțel zincată pentru conductoare cablate Sârmă de aluminiu trasă la rece în stare de ecruisare tare pentru conductoarele liniilor aeriene Metode de încercări comune pentru materialele de izolație si manta de aluminiu ale cablurilor electrice Partea 1: Metode cu aplicare generala Secțiunea 1 Metode de încercări comune pentru materiale de izolație si de 2 +A2/03 ■ SR EN 60811- 1-4 :95 +A2/03 ■ SR EN 60811-1-3 :96 +A1/2003 ■ SR CEI 60502/2 :2006 ■ SR EN 50395:2006 ■ SR EN 62230:2008 ■ SR EN ISO 6892-1:2010 manta ale cablurilor electrice Partea 1: Metode cu aplicare generală Secțiunea 2: Metode de îmbătrânire termică Metode de încercări comune pentru materiale de izolație si de:manta ale cablurilor electrice Partea 1: Metode cu aplicare generală Secțiunea 4: Încercări la temperatură joasă Metode de încercări comune pentru materialele de izolație si de manta ale cablurilor electrice Partea 1: Metode de aplicare generală Sectiunea3: Metoda de determinare a densității: încercări de absorbție de apă; Încercare de contracție Cabluri de energie cu izolație extrudată și accesoriile lor pentru tensiuni nominale de la 1 kV (Um=1 2 kV) până la 30 kV (Um=36 kV) Partea 1: Cabluri cu tensiune nominală de 6 kV (Um=7 2 kV) până la 30 kV (Um=36 kV) Metode de încercări electrice pentru cabluri de energie de joasă tensiune Cabluri electrice Metoda de încercare dielectrică în flux (spark-test) Materiale metalice încercare la tracțiune Partea 1: Metoda de încercare la temperatura ambiantă 2 CONDIȚII TEHNICE 2 1 Materiale 2 1 1 Sârmă de aluminiu tare conf SR CEI 60889:94; 2 1 2 Conductor de oțel zincat conf SR CEI 61089:97 -A1:99; 2 1 3 Granule de polietilenă reticulabilă rezistentă la intemperii și conținut de negru de fum 2 + 3% , cu caracteristici conf tabelului 2 2 2 Construcție si dimensiuni 2 2 1 Dimensiunile constructive Tabelul 1 Secțiune nominală conductor Construcție cond de oțel-zincat Nr de sârme de Al din cond Forța de rupere nominală a cond Grosime radială nominală a izolației Diametru exterior nominal Rezistența electrică, max 20°C nom miri min max mm2 mm mm kN mm mm mm Q/km 36/6 1x2 7 6x2 7 12 4 2 5 2 15 11 8 13 1 0 832 50/8 1x3 2 6x3 2 16 8 2 5 2 15 13 1 14 6 0 595 70/12 7x1 47 26x1 85 25 7 2 5 2 15 15 0 16 7 0 422 95/15 7x1 65 26x2 21 33 7 2 5 2 15 16 6 18 4 0 321 120/21 7x1 95 26x2 45 45 9 2 5 2 15 18 6 20 7 0 235 150/25 7x2 13 26x2 7 53 7 2 5 2 15 19 9 22 1 0 194 3 2 3 Execuție 2 3 1 Execuția conductoarelor se face prin cablare Toate sârmele conductorului se cablează în straturi concentrice 2 3 2 Straturile de sârme alăturate trebuie să fie cablate în sensuri opuse Stratul exterior trebuie să fie cablat "spre dreapta" dacă nu se menționează altfel în comandă 2 3 3 Sârmele fiecărui strat trebuie să fie cablate regulat și strâns în jurul sârmei sau al sârmelor din stratul de dedesubt 2 3 4 Raporturile de cablare pentru straturile de sârme de oțel zincate trebuie să fie următoarele: a) raportul de cablare pentru stratul de șase sârme dintr-o inimă de 7 sârme nu trebuie să fie mai mic de 16 și mai mare de 26; 2 3 5 Raporturile de cablare pentru straturile de aluminiu pentru toate tipurile de conductoare trebuie să fie următoarele: a) raportul de cablare pentru stratul exterior de sârme de aluminiu nu trebuie să fie mai mic de 10 și mai mare de 14; b) raporturile de cablare pentru straturile interioare de sârme de aluminiu nu trebuie să fie mai mici de 10 și mai mari de 16 2 3 6 Toate sârmele de oțel trebuie să stea natural în locurile lor în inima cablată și, când inima este tăiată, capetele sârmelor trebuie să rămână pe loc sau să fie reașezate ușor cu mâna și să rămână atunci aproximativ în poziție Această cerință se aplică de asemenea la stratul exterior de sârme de aluminiu 2 3 7 Înaintea cablării, toate sârmele de aluminiu și de oțel trebuie să aibă temperaturi aproximativ uniforme 2 3 8 Îmbinări pe conductor 2 3 8 1 În timpul cablării nici o îmbinare, de orice fel, nu trebuie să fie făcută pe o inimă sau pe una sau mai multe sârme dintr-o inimă de oțel zincată 2 3 8 2 Îmbinările sunt permise pentru ruperile inevitabile ale sârmelor de aluminiu în timpul cablării cu condiția ca aceste ruperi să nu fie asociate cu nici un defect particular al sârmei, nici cu utilizarea de lungimi scurte ale saunelor de aluminiu Sudurile trebuie să fie conforme geometriei de origine a sârmei, adică fără bavuri, la un diametru egal cu cel al sârmelor inițiale și nu trebuie să prezinte neregularități Distanța minimă între două suduri consecutive ale sârmelor de aluminiu în conductorul complet va fi de minim 15 m, iar pe același fir de minim 200 m Sudurile se fac cu metoda sudurii la rece prin presiune Aceste suduri trebuie realizate în conformitate cu bunele practici comerciale 2 3 8 3 Nu se cere ca sudurile definite la 2 3 9 2 să aibă caracteristicile sârmei de origine În același timp, rezistența mecanică la rupere nu trebuie să fie mai mică 130 MPa pentru sudurile la rece prin presiune Fabricantul trebuie să demonstreze că metoda de sudură propusă permite obținerea forțelor de rupere cerute 2 3 9 Forța de rupere a conductorului 2 3 9 1 Forța de rupere calculată este conf tabelului 1 2 3 9 2 Forța nominală de rupere a conductoarelor bimetalice A1/S1A este suma dintre forța de rupere a părții de aluminiu și forța de rupere a părții de oțel corespunzând unei aiungiri compatibile cu aceea a aluminiului la momentul ruperii Pentru a permite întocmirea unei specificații și din considerente practice, această forță de rupere a oțelului este luată, în lipsă, egală cu forța corespunzătoare unei alungiri de 1% pe o epruvetă de 250 mm lungime 4 2 3 9 3 Forța de rupere a unei sârme elementare este produsul dintre secțiunea sa nominală și rezistența minimă de rupere indicată în standardele precizate în 2 1 2 3 10 Grosimea izolației și diametrul exterior sunt specificate în tabelul 1 2 3 11 Abaterea negativă maximă admisă la grosimea radială a izolației este de 0 1 mm +10% din grosimea nominală Abaterea pozitivă nu se standardizează Valoarea medie a grosimii izolației, determinată prin măsurători, trebuie să fie cel puțin egală cu grosimea nominală specificată 2 3 12 Izolația conductoarelor trebuie să fie uniformă, continuă , fără incluziuni mecanice Izolația trebuie să adere în așa fel încât, la extragerea conductorului, să nu se deterioreze Eventualele defecte de izolație se depistează pe linia de fabricație cu sparktesterul Tensiunea de încercare este, conform SR HD 605 S1 :2001 pct 3 6 1 2, 25 kV ca sau 38 kV cc 2 3 13 Culoarea izolației trebuie să fie neagră (Conținutul de negru de fum este de 2+3%) 2 3 14 Marcarea conductorului Conductorul izolat în XLPE se marchează cu cerneală la distanta de max 1m Elementele marcate sunt: simbol, secțiune, date de identificare a firmei 2 4 Proprietăți fizico - mecanice 2 4 1 Caracteristicile fizico-mecanice ale izolației sunt conf tabel 2 Tabelului 2 Nr Crt Denumirea caracteristicii UM Valori impuse XLPE-DIX5 1 1 1 1 2 Caracteristici mecanice în stare inițială Rezistența la tracțiune la rupere, min Alungirea la rupere, min N/mm2 % 12,5 200 2 2 1 2 2 Caracteristici mecanice după îmbătrânire în aer : -temperatura -durata de îmbătrânire Rezistența de rupere la tracțiune, min -variația după îmbătrânire, max Alungirea la rupere, min -variația alungirii la rupere, max °C h N/mm2 % ' % % 135±2 7x24 12,5 ±25 200 ±25 3 Caracteristici termoplastice 3 1 Alungire la cald Temperatura Durata Solicitarea mecanică Alungirea la rupere în cond de solicitare, max Alungire dupa solicitare, max °C min MPa % % 200±2 15 0,20 175 15 3 2 Contracție Durata h 1 5 Temperatura Contracție, max °C % o II 4 Încercare de curbare pe conductorul izolat -temperatura -durata de răcire a instalației -diametrul dornului -evaluare încercare °C h -40 16 4xd *dupa încercare izolația nu trebuie să prezinte fisuri vizibile cu ochiul liber 5 Rezistența izolației (val minimă) Rezistența specifică la: 90°C Qcm 1012 2 5 2 Caracteristici fizico-mecanice ale conductorului 2 5 2 1 Forța de rupere nominala a conductorului bimetal AL-OL este suma dintre forța de rupere minimă a părții din aluminiu si forța de rupere minima a părții din oțel corespunzând unei alungiri compatibile cu aceea a aluminiului la momentul ruperii Forța de rupere a oțelului este egală cu forța corespunzătoare unei alungiri de 1% pe o epruvetă de 250 ram lungime 2 5 2 3 Valoarea nominală a forței de rupere a conductorului este conf tabelului 1 2 6 Caracteristici electrice 2 6 1 Încercare la tensiune în apă Fiecare lungime de producție trebuie sa fie ținută în apă la temperatura de 10 30 oC timp de cel puțin 10 min Apoi între conductor si apa va fi conectata o tensiune de încercare de 4 kV ca sau 9 6 kV c c , 50 Hz ,timp de 5 min Nu trebuie sa aiba loc nici o străpungere încercarea se face conf SFS 5791 pet 8 2 2 6 2 Verificarea curentului de scurgere Conductoarele izolate in XLPE pentru LEA 12/20 kV trebuie sa reziste la un curent de scurgere măsurat la o tensiune de 14 kV ,50 Hz dupa scufundarea mostrei in apa la 20 ± 5 °C timp de 24 de ore conf SFS 5791 pet 6 1 2 Curentul de scurgere va fi măsurat imediat ( 0,5 kV/s Tensiunea de străpungere electrica va fi > 24 kV Încercarea se face conf SFS 5791 ,pct 6 1 4 6 2 6 5 Rezistenta electrica maxima la 20°C se face pe eșantion de 1 m in laborator si trebuie sa fie conf tabelului 1 din prezenta specificație tehnica 3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII ' 3 1 Toate încercările se executa dupa minimum 16 h de la finalizarea procesului de extrudare si 3 h de condiționare la temperatura de încercare (23 ± 5) °C ,daca nu sunt alte indicații 3 2 Categorii de încercare Conductoarele izolate in XLPE pentru LEA se supun următoarelor încercări: -incercari de tip (T) -incercari de prelevare (S) 3 2 1 Încercările de tip se executa la asimilarea in fabricație a conductoarelor izolate care fac obiectul prezentei specificații tehnice , si ori de cate ori se efectuează modificări constructive, tehnologice sau de materiale care pot modifica calitatea produsului În cadrul încercărilor de tip se verifica toate condițiile tehnice de la pct 2 pe eșantioane de produs, prelevate dintr-o lungime de fabricație ,conform metodelor de încercare menționate in tabelul 3 Tabelul 3 Nr crt Denumirea încercării Condiția tehnica conf Metoda de încercare Tip încercare T S 1 Verificarea materialelor Pct 2 1 Pct 2 1 T,S 2 Verificarea execuției Pct 2 3 Vizual T,S 3 Verificări constructive TS 3 1 Verificare grosime radiala izolație Pct 2 3 3 2 3 4,2 3 5 SREN 60811-1-1:2003 + A 1:2003 ,Pct 8 1 T S 3 2 Verificare diametru exterior al conductorului izolat Pct 2 3 3, SREN 60811-1-1:2003 + Al:2003,Pct8 3 T,S 3 3 Verificarea defectelor de izolație Pct 2 3 12 SR EN 62230:2008 S 4 Verificarea proprietăților mecanice ale izolației înainte si clupa îmbătrânire Tabel 6 Pct 1,2 SREN 60811-1-2 :96 +A2 :2003, Pct 8 1 3 1 SREN 60811-1-1 :2003 + Al :2003 pct 9 1 T 5 Verificarea proprietăților termoplastice -rezistenta la frig -aiungirea la cald -contracție Tabel 6 Pct 4 Pct 3 1 Pct 3 2 SFS 5791:94 SR EN 60811-2-1:95+ A 1:2003 pct 9 SREN 60811-1 -3:96+ A 1:2003 pct 10 T 6 Verificarea forței de rupere a sârmei din conductoarele izolate Pct 2 5 2 SR EN 10002-1 :20Q2 T 7 încercare la tensiune in apa Pct 2 6 1 SREN 50395:96 pct 6 SFS 5791 :94 pct 8 2 S 8 Verificarea curentului de scurgere Pct 2 6 2 SFS 5791 :94 pct 6 1 2 T 9 Încercare la tensiune in ca in aer Pct 2 6 3 SFS 5791 :94 pct 6 1 3 met B T 10 Încercare ia tensiune in c a in apa Pct 2 6 4 SFS 5791 :94 pct 6 1 4 T 7 11 Verificare rezistenta electrica Pct 2 6 5 SR EN 60228:2006,Anexa A T,S 12 Verificarea rezistentei de izolație Tabel 2 pct 5 SR EN 50395:2006 pct 8 2 T,S Rezultatele Încercărilor de tip trebuie confirmate prin buletine de încercări elaborate de laboratoare autorizate (acreditate), recunoscute de către client 3 2 2 Încercări de prelevare Mărimea lotului reprezintă cantitatea de conductoare torsadate executate din aceleași materiale si in aceleași condiții tehnologice pe durata a 24 h La încercările, de prelevare se executa in ordine:constructia si dimensiunile conf Pct 2 2 , execuția conf pct 2 3 , încercarea la tensiune in apa pe toata lungimea de fabricație conf pct 2 6 1, rezistenta electrica conf pct 2 6 5 încercarea la tensiune se verifica pe toata lungimea de livrare Rezistenta electrica se executa pe eșantion Construcția si execuția se verifica pe 5% din elementele lotului 3 2 3 Încercările de tip si prelevare sunt prezentate în tabelul 3 4 CONDITII DE AMBALARE, LIVRARE, MARCARE 4 1 Ambalare Ambalarea conductoarelor izolate in XLPE pentru LEA ,se face pe tambure de lemn conform STAS 5674 / 1 si 2 - 86 Pe fiecare tambur trebuie aplicata o eticheta , pe care sa fie înscrise cel puțin următoarele : -: denumirea firmei producătoare; - cod produs - notarea conductoarelor torsadate , conform 1 4: - lungimea , in metri; - număr tambur/data; - nume executant / lot: 4 2 Livrare Lungimea de livrare a conductoarelor este prevăzută in comandă de către beneficiar, fiind admisă o abatere de ± 5% la fiecare lungime Se admite ca 5% din cantitatea care face obiectul unei comenzi să aibă lungimi mai scurte decât cele prevăzute, dar nu mai mici de 1/2 din lungimea impusa prin contract Dacă în comandă nu se prevăd lungimi de livrare, acestea trebuie să fie: - pentru secțiunile nominale de până la 50/8 mm2, de 1000 rn sau multipli de 1000 m; - pentru secțiunile nominale de >70/12 mm2, de 500 m sau multipli de 500 m Capătul interior al conductoarelor izolate se scoate in afara pentru a se putea face încercări Capătul exterior se fixează pe partea interioara a peretelui frontal al tamburului Fiecare tambur trebuie însoțit de declarația de conformitate jntocmita de către compartimentul CTC, conform reglementarilor in vigoare 4 3 Marcare,conservare Marcarea conductoarelor torsadate se face conf pct 2 4 Conductoarele torsadate se conserva pe durata depozitarii in ambalajul întreprinderii producătoare conf prevederilor de ia pct 4 4 1 8 4 4 Depozitare, manipulare si transport Depozitarea conductoarelor torsadate in aer liber sau sub soproane 4 4 1 Rostogolirea tamburilor cu cabluri se face numai in sensul indicat de săgeata de pe eticheta, iar desfășurarea cablurilor de pe tambur se face in sensul invers indicat de săgeata si in poziția orizontala a axei 4 4 2 Cablurile înfășurate pe tambure se transporta in vehicule cu arcuri Trebuie evitate vibrațiile, șocurile din timpul transportului si depozitarii, 5 GARANȚII Conductoarele preizolate care fac obiectul prezentei specificații tehnice, se garantează timp de 12 luni de la pozare , dar nu mai mult de 18 luni de la data livrării, cu respectarea condițiilor de transport, manipulare si depozitare 9 Societatea Comercială SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 126 ELECTRICA S A DISPOZITIVE DE COMUTARE SI Rev 0 București DECONECTARE Data 2011 Nr pag : 5 CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Obiect 2 1 2 Domeniu de aplicare si cerinte generale 2 1 3 Durata normată de funcționare 2 2 STANDARDE DE REFERINȚĂ 3 3 CARACTERISTICI TEHNICE 4 4 ASIGURAREA CALITATII SR EN ISO 9001:2008 5 ANEXA 1 - Fisa privind condiții tehnice si caracteristici -Dispozitive de comutare si deconectare Elaborat : S C ELECTRICA SA Data aprobării : Data intrării în vigoare : Biroul PRAM - ing Mihaela Conu ing Iulian Dumitru Aviz CTS nr 1044/26 07 2011 01 08 2011 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect Această Specificație Tehnică se referă la dispozitivele de comutare si deconectare utilizate in instalatiile electroenergetice, in cadrul filialelor SC Electrica SA 1 2 Domeniu de aplicare si cerinte generale Aceste dispozitive de comutare si deconectare se utilizeaza in schemele de automatizare din instalatiile electroenergetice Prin montarea alaturata pe panou a doua corpuri de dispozitiv de comutare si deconectare se realizeaza un ansamblu cu functia de comutare pe doua circuite, folosind o singura fisa de comutare In functie de conditiile concrete, anumite caracteristici din Anexa 1 vor fi modificate sau completate 1 3 Durata normată de funcționare În regim normal de funcționare, durata normată de exploatare este de 10 ani, conform HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004, cu condiția respectării regulilor de alegere, de întreținere, de exploatare, de transport și de depozitare 2 2 STANDARDE DE REFERINȚĂ Lista standardelor si normelor naționale si internaționale de referința ■ SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calității Cerințe ■ SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu Cerințe cu ghid de utilizare ■ SR EN 60947-1:2008 - Aparataj de joasă tensiune Partea 1: Reguli generale ■ SR EN 60529 - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) ■ SR EN 60529 :1995/A1 :2003 - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) ■ SR HD 478 2 1 S1 :2002 - Clasificarea condițiilor de mediu Partea 2: Condiții de mediu prezente în natură Temperatură și umiditate ■ HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004 - Pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe 3 Anexa 1 Fisa privind condiții tehnice si caracteristici - Dispozitive de comutare si deconectare Nr crt Functiile produsului U/M Date tehnice solicitate Date tehnice garantate de furnizor Tipul produsului: Fabricant: 3 Condiții tehnice 3 1 - Tensiune maxima de serviciu V c a sau c c 500 3 2 - Curent maxim permanent A 10 3 3 - Curentul limita termic admisibil timp de o secunda A 30 3 4 - Rezistenta de izolatie MW Min 100 3 5 - Rigiditatea dielectrica kV c a 2,5 3 6 - Numarul de cai de curent cai curent 1 3 7 Sectiunea conductorilor de racord mm Max 01,8 (ptr 1-2 conductori de racord) 3 8 Anduranta mecanica manevre 104 3 9 Domeniul temperaturii de utilizare °C -25 +55 3 10 Domeniul umiditatii relative % Max 95 la +20 °C fara condens 3 11 Mediu de lucru Medii cu depuneri limitate de praf fara pulberi condu-catoare electric si fara substante active d p d v chimic 3 12 Altitudinea maxima m 2 000 3 13 Varianta de conectare -fata -spate 3 14 Grosimea panoului de montaj mm 2-5 3 15 Incalzirea elementului de comutare la stabilizare termica ptr In=10A °C Max 45 peste temp mediului ambiant 4 4 Asigurarea calitatii SR EN ISO 9001:2008 4 1 Lista cerințelor standard de calitate in timpul proiectarii, productiei si testelor 4 2 Lista testarilor de rutina/acceptanta 4 3 Certificare Electrica conform procedurii Data Semnătura furnizor 5 Societatea Comercială SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 129 ELECTRICA S A Rev o București PERTURBOGRAF DIGITAL Data 2012 Nr pag : 8 CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Obiect 2 1 2 Domeniu de aplicare 2 1 3 Generalitati 2 1 4 Principii de functionare 2 1 5 Durata normată de funcționare 2 2 STANDARDE DE REFERINȚĂ 3 3 CARACTERISTICI TEHNICE 4 ANEXA 1 - Pertubograf digital ( oscilopertubograf ) Elaborat : S C ELECTRICA SA Biroul PRAM - ing Mihaela Conu Data aprobării : Data intrării în vigoare : 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect Prezenta specificatie tehnica se refera la conditiile tehnice privind echipamentul din Anexa 1 al unui Pertubograf digital ( oscilopertubograf ) 1 2 Domeniu de aplicare Specificatia tehnica se aplica pentru proiectarea, achizitia, receptia unui Pertubograf digital In functie de conditiile concrete, anumite caracteristici din Anexa 1 vor fi modificate sau completate 1 3 Generaliatati Osciloperturbografele digitale sunt destinate sa supravegheze, sa detecteze, sa inregistreze si sa analizeze perturbatiile care pot apare in retelele distributie a energiei electrice astfel incat informatiile disponibile sa ajunga repede si cu precizie la operatori Datele achiziționate de către osciloperturbograf vor permite o informație completa postavarie, astfel incat sa se poata gasi originea defectului, evolutia curentilor, tensiunilor, variatia frecventei, ondulatiile puterii active si reactive si a modului de functionare a sistemului de protectie si automatizarii 1 4 Principii de functionare Osciloperturbografele asigura supravegherea continua a tuturor intrarilor numerice si analogice si inregistrarea lor in memoria sistemului Utilizatorul va avea posibilitatea sa configureze demararea inregistrarii pe orice canal numeric sau analogic Datele care contin preavaria, avaria si postavaria vor fi inregistrate in memoria principala de unde prin intermediul interfetei seriale sau retelei FieldBus (optional) vor fi transmise la punctul de dispecer sau local pentru a fi stocate si analizate Unitatile de perturbograf digitale vor permite sincronizarea externa, reglarea timpului de inregistrare, automatizare si autocontrol Functionarea echipamentului perturbograf nu va fi influientata de caracteristicile Echipamentelor primare 1 5 Durata normată de funcționare În regim normal de funcționare, durata normată de exploatare este de 30 ani, conform HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004, cu condiția respectării regulilor de alegere, de întreținere, de exploatare, de transport și de depozitare 2 2 STANDARDE DE REFERINȚĂ Lista standardelor si normelor naționale si internaționale de referința ■ SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calității Cerințe ■ SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu Cerințe cu ghid de utilizare ■ SR EN 60529:1995/A1:2003 - - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod I ) ■ SR CEI/TS 61850-2:2006 - Rețele și sisteme de comunicații în stații electrice Partea 2: Glosar ■ SR EN 60068-2-2:2008 - - Încercări de mediu Partea 2: Încercări ■ SR EN 60068-3-3:1994 - Încercări de mediu Partea 3: Ghid Metode de încercări seismice ale echipamentelor ■ SR EN 60255-5:2003 Relee electrice Partea 5: Coordonarea izolației pentru relee de măsură și dispozitive de protecție Prescripții și încercări ■ SR EN 60255-21-1:2002 - Relee electrice Partea 21: Încercări la vibrații, șocuri, ■ SR EN 60255-21-2:2002 zdruncinări și seisme aplicabile releelor de măsură și dispozitivelor de protecție Secțiunea 1: Încercări la vibrații sinusoidale - Relee electrice Partea 21: Încercări la vibrații, șocuri, zdruncinări și seisme aplicabile releelor de măsură și dispozitivelor de protecție Secțiunea 2: Încercări la șocuri și zdruncinări ■ SR EN 60255-21-3:1996 - Relee electrice Partea 21: Încercări la vibrații, șocuri, zdruncinări și seisme aplicabile releelor de măsurare și dispozitivelor de protecție Secțiunea 3: Încercări la seisme ■ SR EN 60255-22-1:2008 Relee de măsurare și echipament de protecție Partea 22-1: Încercări de influență electrică Încercări la undă oscilatorie amortizată de 1 MHz ■ SR EN 60255-22-2:2008 Relee de măsurare și echipament de protecție Partea 22-2: Încercări la perturbații electrice Încercări la descărcări electrostatice 3 ■ SR EN 60255-22-3:2009 ■ SR EN 60255-22-4:2008 ■ SR EN 60255-25:2003 ■ HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004 Relee de măsurare și dispozitive de protecție Partea 22-3: Încercări la perturbații electrice Imunitate la câmpuri electromagnetice radiante Relee de măsurare și dispozitive de protecție Partea 22-4: Încercări la perturbații electrice Încercare de imunitate la trenuri de impulsuri rapide Relee electrice Partea 25: Încercări de emisie electromagnetică pentru relee de măsură și dispozitive de protecție Pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe 3 CARACTERISTICI TEHNICE Conditiile tehnice si caracteristicile echipamentelor secundare sunt precizate in Anexa 1 pe care ofertantul trebuie să o completeze, lasind necompletat spatiul la protectiile ce nu fac obiectul lucrarii in cauza 4 ANEXA 1 OSCILOPERTURBOGRAFE NR CRT CARACTERISTICI DATE TEHNICE SOLICITATE DATE TEHNICE GARANTATE DE FURNIZOR 0 1 2 3 FABRICANT TIPUL PRODUSULUI 1 CONDITII TEHNICE CERUTE 1 1 Curentul nominal, In (10 intrari de curent) A 5 1 2 Tensiunea nominala, Un (6 intrari de tensiune) U 100 1 3 Frecventa nominala, fn Hz 50 1 4 Alimentare in c c : - convertor cc/cc inclus - tensiune nominala cc - toleranta - unda de tensiune (varf la varf) da/nu V +/- % % Un 220 +20; -20 10 1 5 Conditii tehnice (suprasarcina): - in circuitele de curent (permanent) - pentru 1 s - in circuitele de tensiune (permanent) % *In % *In % *Un 300 10,000 130 1 6 Consum: - in circuitele de curent la In (max) - in circuitele de tensiune la Un (max) VA VA max 2 max 2 1 7 Numar de canale pe echipamente: - analogic - digital min 16 min 32 1 8 Frecventa de esantionare a conversiei A/D Hz min 1000 1 9 Modul de declansare a inregistrarii : - extern (la distanta) - intern: analog - prag maxim analog - prag minim digital - manual (local) da/nu da/nu da/nu da/nu da da da da 1 10 Timpi de inregistrare - programabil - timp minim memorat inainte de defect da/nu s da s 1 11 Tip inregistrare: - lungime variabila - lungime fixa da/nu da 1 12 Timpul total de inregistrare: s min 75 1 13 Sistemul ceas: - ceas intern - precizie - sincronizare externa da/nu ppm da/nu da max 50 da 5 1 0 1 2 3 1 14 Caracteristici de iesire Contacte de semnalizare: - tensiunea maxima de lucru cc/ca V - curent de inchidere si de scurta durata (0,5 s) A - curentul de trecere continua A - putere de rupere (c c): - rezistiv W - inductiv (L/R = 0,04 s) W 220 10 2 40 40 1 15 Autosupraveghere automata da da 1 16 Interfata pentru transmisia de date - Pentru comunicatia locala RS 232 - Pentru comunicatia cu alte echipamente da da da 1 17 Software pentru: - sa ruleze pe platforme WINDOWS XP/W7/etc - sa indeplineasca functiile: - comunicare si parametrizare echipament • local • de la distanta prin modem • sincronizare ceas de la distanta - gestionare inregistrari; • salvare; • stergere; • altele - vizualizare inregistrari; • marimi analogice; • marimi digitale; • setare culori; • functii zooming; • cursoare multiple; • alegerea zonei de vizualizare - analiza evenimente: • vizualizarea simultana a mai multor inregistrari; • aducerea la acceasi baza de timp a diferitelor inregistrari; • calculul de impedanta de defect; • calculul de unghi de defect; • analiza armonicelor; • adaugare comentarii utilizator; • generare jurnale de evenimente; • functii ce permit combinarea valorilor de pe canalele analogice (cutii de dialog); • alte functii ce pun la dispozitie un interpretor folosind expresii matematice uzuale; da 6 - export inregistrari in format COMTRADE da - eticheta de timp atasata oscilogramei da da da 2 DATE GENERALE 2 1 Gama temperaturii ambiante: - in conditii specifice 0 C - in functionare 0 C - stocare/transport 0 C 0 la +40 -5 la +50 -20 la +65 2 2 Umiditatea relativa in conformitate cu SR EN 60068-2-2:2008 (la400C pentru 56 zile) % 90 2 3 Test de izolatie, 50 Hz, 1 minut, in conformitate cu SR EN 60255-5:2003: - intre borne si carcasa KV - intre contacte deschise KV 2,5 1 2 4 încercare de impuls 1,2/50 jus, 0,5 J in conformitate cu SR EN 60255-5 KV varf 5 2 5 Test la frecventa inalta in conformitate cu SR EN 60255-22-1:2008,clasaIII KV 2,5 2 6 Test la perturbatii electromagnetice (campuri electromagnetice radiate) in conformitate cu SR EN 60255-22-3 :2008 KV 2,5 2 7 Test la descarcari electrostatice in conformitate cu SR EN 60255-22-2:2008, clasa III KV varf 8 2 8 Test cu perturbatii tranzitorii rapide, in conformitate cu SR EN 60255-22-4:2008, clasa III KV 2 3 DATE DE FIABILITATE - securitate (probabilitatea de operare falsa), Ps 1/h - dependabilitate (probabilitatea de defectare la actionare), Pd 1/h - timpul mediu de buna functionare h 1/25000 1/100000 40000 4 REALIZARE CONSTRUCTIVA - circuite integrate (analogic) da/nu - microprocesor (analogic) da/nu - digital da/nu - grad de protectie terminal conf SR EN 60529:1995/A1:2003 Da IP 54 7 5 DOCUMENTATIA TEHNICA ANEXATA OFERTEI 5 1 Lista cu piese de schimb si scule speciale de intretinere recomandate da 5 2 Lista incercarilor de tip si individuale da 5 3 Prospecte si cataloage da 5 4 Certificate de probe pentru teste da 5 5 Liste de referinte da 6 ASIGURAREA CALITATII SR EN ISO 9001:2008 6 1 Lista cerintelor standard de calitate in timpul proiectarii, productiei, testelor da 6 2 Lista testarilor individuale da Data Semnătura furnizor 8 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 130 Stâlpi tubulari din fibră de sticlă pentru linii electrice de distribuție Rev 0 1 2 Data 2012 Nr pag:8 CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 2 1 1 Obiect și domeniul de aplicare 2 1 2 Domeniu de aplicare 2 1 3 Standarde , Normative 2 1 4 Durata de utilizare normată 2 1 5 Simbolizare 2 1 6 Cerințe pentru mediul înconjurător 2 1 7 Condiții de montaj 3 1 8 Marcarea 3 1 9 Indicatorii de fiabilitate probabilistică 3 2 CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE 3 2 1 Formă, dimensiuni, materiale 3 2 2 Execuție și aspect 3 2 3 Acoperiri de protecție 4 2 4 Posibilități de montaj 4 2 5 Marcare 4 2 6 Caracteristici mecanice 5 3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII 5 3 1 Verificări de tip 5 3 2 Verificări de lot 5 3 3 Verificările periodice 5 4 METODE DE VERIFICARE 5 4 1 Verificarea formei, a dimensiunilor și materialelor 5 4 2 Verificarea execuției și aspectului 5 4 3 Verificarea acoperirilor de protecție 5 4 4 Verificarea posibilităților de montaj 6 4 5 Verificarea marcării 6 4 6 Verificarea caracteristicilor mecanice 6 5 TRANSPORT, DEPOZITARE DOCUMENTE 8 6 GARANȚII 8 Elaborat : S C ELECTRICA SA Biroul Tehnic Data aprobării : Data intrării în vigoare : 1 Generalități 1 1 Obiect Specificația tehnică stabilește condițiile tehnice și de execuție pentru stâlpi tubulari cu secțiune circulară din fibră de sticlă (materiale compozite) pentru liniile electrice aeriene de distribuție Prevederile prezentei specificații se aplică la executarea, verificarea, încercarea, marcarea, conservarea, transportul, depozitarea și garanția stâlpilor tubulari cu secțiune poligonală (circulară) din fibră de sticlă Stâlpii se vor executa pe bază de proiect SC Electrica SA, sau pe baza documentațiilor fabricantuilui avizate de către SC Electrica SA 1 2 Domeniu de aplicare Prezenta specificație tehnică se aplică stâlpilor din material compozit destinati să susțină diverse echipamente electrice din componența liniilor electrice aeriene de distribuție 1 3 Standarde, normative SR CEI 60050(466) SR EN ISO 17025 SR 2970: 2005 Vocabular electrotehnic internațional Cap 466 Linii electrice aeriene Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări - Stâlpi prefabricați din beton armat și beton precomprimat pentru linii electrice aeriene Condiții tehnice generale de calitate 1 4 Durata de utilizare normată Durata de viață a stâlpului nelimitată Durata de viață normală a confectiilor metalice zincate este de 80 ani 1 5 Simbolizare Stâlpii compoziți destinati să susțină diverse echipamente electrice din componența liniilor electrice aeriene pâna la 20 kV care fac obiectul prezentei specificații tehnice au următorul mod de simbolizare : prin grupe de litere și cifre care simbolizează clasa de exploatare și lungimea stâlpului 1 6 Cerințe pentru mediul înconjurător - NTE 003/04/00 „Normativ pentru construcția liniilor electrice aeriene cu tensiunea peste 1000 V; - temperatura mediului ambiant: - maximă: + 400C; - minimă: - 300C - umiditatea relativă a aerului: 100 %; - altitudinea maximă: 2000 m; - grosimea maximă a stratului de gheață: 22 mm; 2 1 7 Condiții de montaj ■ Locul de montaj : exterior ; ■ Altitudinea maximă 2000 m ; ■ Stâlpii metalici tubulari cu secțiune octogonală zincați sunt supuși direct acțiunii factorilor meteorologici a căror intensitate sunt date în normativul NTE 003/04/00 • temperatura minimă -30 °c ; • temperatura maximă +40 °c ; • umiditatea relativă a aerului 100% ; 1 8 Marcarea Produsul se va marca în locul stabilit de proiect și va cuprinde : ■ tipul stâlpului ; ■ numele producătorului ; ■ data fabricației ; ■ felul materialului 1 9 Indicatorii de fiabilitate probabilistică ■ Media timpului de bună funcționare ■ Intensitatea defectării ■ Media timpului de recuperare ■ Intensitatea de reparare ■ Coeficient de disponibilitate MTBF = 16 • 104 h ; X = 1/MTBF = 0,062 • 10-4 h ; MTR = 10 h ; g = 1/MTR = 10-1 h ; A = [(MTBF - MTR)/MTBF> 100 = 99,99% 2 CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE 2 1 Formă, dimensiuni, materiale 2 1 1 Forma, dimensiunile și materialele sunt în conformitate cu documentația de execuție (cerința beneficiarului) 2 1 2 Materialele utilizate la confecționarea consolelor metalice sunt : - laminate din oțel calitatea OL 37, OL 52 2 2 Execuție și aspect 2 2 1 Execuția stâlpilor se face prin operații tehnologice specifice : debitare, roluire, găurire, etc 2 2 2 Reperele componente ale stâlpilor nu trebuie să prezinte deformări, tensiuni sau defecte interne, incluziuni de materiale străine care să influențeze negativ caracteristicile mecanice 2 2 3 Calitatea suprafețelor va fi în conformitate cu SR EN - 10163 2 2 4 Diametrele maxime ale găurilor vor fi astfel : Tabelul 1 Șurub Diametrul maxim Toleranță [mm] Plus Minus M 12 13 0 0,5 M 14 15 0 0,5 M 16 18 0 0,5 M 18 20 0 0,5 M 20 22 0 0,5 M 24 26 0 0,5 M 30 32 0 0,5 3 2 3 Acoperiri de protecție pentru elementele metalice (console) 2 3 1 Suprafața metalului de bază trebuie să nu prezinte pori, retasuri, incluziuni nemetalice, pete de coroziune, uleiuri, grăsime, zgură, oxizi și alte defecte care pot persista după zincarea termică, influențând negativ aspectul sau eficiența acoperirii 2 3 2 Grosimea medie a stratului de zinc depus termic, în micrometrii, se exprimă în funcție de masa de zinc depusă pe unitatea de suprafață (g/m2) Grosimea medie și masa acoperirii pe unitatea de suprafață trebuie să corespundă valorilor din tabelul 2 Tabelul 2 Metal de bază Grosimea medie a acoperirii [|im] Masa acoperirii pe unitatea de suprafață [g/m2] min Oțel cu grosimea 250 • curent de durată A >5 • curent de scurtă durată 0 5s A >30 • capacitate rupere la 250Vcc, L/R=40ms A >0,1 • capacitate rupere sarcină rezistivă A >0,2 b) Contacte de semnalizare: • număr contacte de semnalizare nr 2 • tensiune nominală Vcc/ ca >250 • curent de durată A >5 • curent de scurtă durată 0 5s A >30 2 3 Interfața cu utilizatorul • tastatură locală da/nu da • display LCD iluminat da/nu da • Interfața serială RS 232 pentu comunicatie cu PC da/nu da pag 6 / 9 € electrica SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr: 131 / 2012 Releu de frecventa pentru realizarea functiei DAS Fm Nr pagini : 9 2 4 Parametrizare și reglaje - prin intermediul tastaturii locale da/nu da - prin software PC și comunicație serială da/nu da 2 5 Software inclus: - configurare da/nu da - parametrizare da/nu da - achiziție date (oscilograme, evenimente) da/nu da - comunicație cu sistem SCADA da/nu da 2 6 Interfețe comunicație RS232, FO a) interfață de comunicație cu sistemul SCADA FO, rețea stea b) interfață de comunicație cu PC RS232, FO c) interfață de comunicație pentru sincronizare timp intern RS232 2 7 Numar de trepte de reglaj: - la scaderea frecventei - la rata de scadere a frecventei df/dt - temporizari setabile pentru fiecare treapta de frecventa si rata de scadere a frecventei nr nr da/nu min 4 min 2 da 2 8 Game de reglaj: - pentru treptele de frecventa - pentru treptele df/dt - pentru temporizari Hz Hz/sec sec 45-50 in pasi de max 0 05 Hz 0,1-5 in pasi de max 0,1 Hz/sec 0,1-9,9 in pasi de max 0,05 sec 2 9 Erori permise : - pentru treptele de frecventa - pentru treptele de df/dt - pentru timp +/- Hz +/- Hz/s % 0,01 0 05 1 2 10 Timpul cel mai scurt de operare in cazul setarii pe 0 a treptei de timp, timpul de evaluari fiind inclus msec 100 2 11 Blocarea declanșării Blocaj la disparitia tensiunii de alimentare setabil in gama %*Un 50-90 - la scăderea tensiunii da/nu da - prin intrare numerică comandată din exterior da/nu da 2 12 Facilități de înregistrare da/nu da a) înregistrator secvențial de evenimente: - număr de evenimente memorate nr min 10 - etichetă de timp atașată da/nu da - afișarea valorii frecvenței care a cauzat declanșarea da/nu da 2 13 Funcții de monitorizare a) funcționare corectă echipament da/nu da pag 7 / 9 € electrica SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr: 131 / 2012 Releu de frecventa pentru realizarea funcției DAS Fm Nr pagini : 9 b) supraveghere tensiune auxiliară 220Vcc da/nu da c) supraveghere circuite de tensiune da/nu da 2 14 Facilitate testare externă da/nu da 2 15 Semnalizări optice locale și la distanță (minim) : - declanșare da/nu da - autosupraveghere da/nu da 2 16 Relee de iesire: a) contacte declansare: - numar contacte/treapta - tensiune contact - curent maxim (0,5 sec ) - curent in regim continuu - curent de rupere in regim rezistiv - curent de rupere in regim inductiv b) contacte de alarma : - numar contacte/treapta - tensiune contact - curent maxim (0,5 sec ) - curent in regim continuu - putere de rupere in regim rezistiv - putere de rupere in regim inductiv nr V A A A A nr V A A W W min 2 250 DC/AC min 10 min 5 min 0,2 min 0,1 min 1 250 min 5 min 1 min 40 min 20 2 17 Condiții mentenanță și fiabilitate a) intervalul între două verificări vizuale consecutive în exploatare an >1 b) intervalul între două operații de mentenanță planificată consecutive în exploatare ani >5 c) durata de viață ani >20 d) media timpului de bună funcționare (MTBF) h >8760 e) timpul mediu de reparare (MTR) h 99 95 2 18 Cerinte de performanta: - fiabilitate - Media Timpilor de Buna Functionare anual; - disponibilitate - raport intre durata de disponibilitate si durata totala de functionare; - mentenabilitate - durata medie de defect anual; - timpul mediu de reparare anual Furnizorul va livra in cadrul furniturii piesele de schimb estimate a fi folosite pentru asigurarea cerintelor de performanta precizate mai sus MTBF A M MRT da/nu > 8760 ore > 99,95 % Media timpului de Buna Functionare (MTBF) clasa R3; Min 8760h > Media Timpului de Defectare (MTTR) clasa R3 Max 12h > Timp de Reparare (MRT) clasa RT3 Max 6h > Clasa de disponibilitate clasa A2 Min 99,75% > Nivel de solicitare in exploatare 24 h/zi 1 15 Osciloperturbobraf numeric - inclus a)numar canale numerice da/nu da - semnale interne 32 - semnale externe - perioada eșalonare ms 1 b)numar canale analogice 24 - tensiuni 8 - curenti 16 - perioada eșalonare ms 1 c)mod trigerare - selectabil da/nu da - depașiri limite superioare/inferioare marimi analogice da/nu da - ON/OFF contacte da/nu da d)durata înregistrare - durata preavarie (min) s 0,1 - durata posttriger s 0,5-3 e) capacitate totala s 8 f)eticheta de timp atașata evenimentului da/nu da g)software de transfer și vizualizare oscilograme inclus da/nu da h) osciloperturbograma format tip COMTRADE da/nu da 1 16 Înregistrator de evenimente ■ inclus da/nu da ■ numar de evenimente memorate 512 ■ rezolutie de timp ms 1 ■ eticheta de timp atașata evenimentelor da/nu da ■ software de transfer și vizualizare inclus da/nu da 1 17 Parametrizare și reglaje a) software de parametrizare inclus da/nu da -prin intermediul panoului local -prin software PC și comunicatie da/nu da seriala da/nu da 1 18 Integrare sistem SCADA: da/nu - protocol de comunicare cu sistem SCADA existent 2 Componente ale functiei de protectie 2 1 Protectia de baza : Combinata Desire+homopolara watata (decizia de declansare se va baza pe un criteriu global, facandu-se analiza tuturor curentilor homopolari de linie in da corelatie cu tensiunea homopolara) Caracteristici : - sa asigure cate o protectie Desire pentru fiecare bara de in + • da - temporizare reglabila (in pas de 10 ms) ; K)ms 65s - capat de scala pentru curentii homopolari (A) ; 5 pag 6 din 8 - eroare masura curent (% din capatul de scala) ; - eroare de unghi (pentru Ih>50 mA) 2 +/- 5% 2 2 Protectia de rezerva : homopolara watata (decizia de declansare se va baza pe un criteriu local, analizand fiecare linie in parte) Caracteristici : - protectie homopolara directionata ; - caracteristica tip sectionare de curent ; - temporizare reglabila (in pas de 10 ms) ; - capat de scala pentru curentii homopolari (A) ; - eroare masura curent (% din capatul de scala) ; - eroare de unghi (pentru Ih>50 mA) da da da 10ms 65s 5 2 +/- 5% 2 3 Functia de protectie la demaraje intermitente: DSLPP-DHWi si DSLPP-Hwi (Defectele intermitetnte se caracterizeaza prin variatii ale tensiunii homopolare si curentului homopolar de durata scurta dar repetate Astfel, exista posibilitatea ca o protectie obisnuita (de exemplu maximala de tensiune homopolara) sa demareze si sa revina in mod repetat, activand si resetand elementul de temporizare Rezultatul ar fi actionarea intaziata, sau neactionarea functiei de protectie ) - N DemD/H(4 40)[/s] - Valid NdemD :DA - Valid NdemH :DA da 2 4 Functia de protectie la Supratensiune homopolara + Bara 1 - Tens prag [%Un] - Timp decl [s] + Bara 2 - Tens prag [%Un] - Timp decl [s] da 2 5 Functia de semnalizare a iesirii din Banda de tensiune + Bara 1 - U prag jos[%Un] - U prag sus[%Un] - Timp semn [s] + Bara 2 - U prag jos[%Un] - U prag sus[%Un] - Timp semn [s] da 3 Date generale 3 1 Temperatura ambianta a) la care sunt garantate caracteristicile functionale oC b) la care se garanteaza functionarea oC c) depozitare/transport oC -5 +40 -10 +55 -20 +70 3 2 Umiditate relativa,conf SR EN 60068-2-2:2008 (la 40oC pentru 56 zile) % Max 90 3 3 Test izolatie 50Hz, 1 min conf SR EN 60255-5:2003 a) între terminale și carcasa kV b) intre contacte deschise kV 2 1 3 4 Compatibilitate electromagnetica: - test de frecventa inalta conf SR EN 60255-22-1:2008 clasa III [kV] - test la descarcari electrostatice conf SR EN 60255-22-2:2008 clasa III [kV varf] - test la perturbatii electromagnetice conf SR EN 60255-22-3:2009 clasa III [V/m] 2,5 8 20 4 Cerințe de realizare pag 7 din 8 4 1 Comunicatie la nivel statie - fibra optica, topologie stea - field bus - bus RS 232 da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu 4 2 Cerințe software ale terminalelor numerice - Software-ul de configurare, parametrizare pentru terminalele de protecție trebuie să fie compatibil pentru toate echipamentele de același tip si furnizor; da/nu da/nu - Software-ul de achiziție date, comunicații și analiză (osciloperturbografiere) pentru terminalele numerice trebuie să fie compatibil pentru toate echipamentele furnizate și să permită integrarea echipamentului, în sistemul SCADA existent da/nu da 4 3 Protocol de comunicație: - protocol standardizat o IEC 61850 da/nu da/nu o SR EN 60870-5-101:2004 da/nu da/nu o SR EN 60870-5-103:2003 da/nu da/nu o SR EN 60870-5-104:2007 da/nu da/nu o Modbus RTU da/nu da/nu o DNP3 da/nu da/nu 4 4 Delimitare fata de proces: - sir cleme da/nu da - borne aparate da/nu nu 4 5 Preluare semnale analogice: - direct de la reductorii de current si tensiune da/nu da - prin traductori da/nu nu 4 6 Realizare constructive terminal: - cu circuite integrate (analogic) nu nu - cu microprocesor (numeric) da da - diemnsiuni cutie (dulap) L x l x H - grad de protectie conf mm SR EN 60529:1995/A1:2003 IP 50 - mod de fixare fata/spate fata - conectica de proces fata/spate spate 5 Documentatie tehnica anexata ofertei Lista cu piese de schimb si scule speciale de intretinere recomandate da/nu da Lista incercarilor de tip, individuale da/nu da Desene, prospecte, cataloage da/nu da Declaratie de conformitate da/nu da Liste de referinte da/nu da Lista cerintelor standard de calitate in timpul proiectarii, productiei si testelor da/nu da Lista testarilor de rutina da/nu da Certificare Electrica da/nu da Data: pag 8 din 8 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 134 BLOC DIGITAL PENTRU SELECTAREA FAZEI CU DEFECT ȘI DE COMANDĂ A ÎNTRERUPTORULUI ȘUNT Rev 0 1 2 Data 2012 Nr pagini: 10 CUPRINS 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect 1 2 Domeniu de aplicare si cerințe generale 1 3 Durata normată de exploatare 2 STANDARDE, NORME ȘI REGLEMENTĂRI DE REFERINȚĂ 3 CONDITII GENERALE DE FUNCTIONARE SI MEDIU 3 1 Conditii generale de functionare si mediu 3 2 Durata normată de functionare 4 CONDITII TEHNICE 2 2 2 2 2 4 4 4 4 ANEXA 1 - BLOC DIGITAL PENTRU SELECTAREA FAZEI CU DEFECT ȘI DE COMANDĂ A ÎNTRERUPĂTORULUI ȘUNT Elaborat : S C ELECTRICA S A Data aprobării : Data intrării în vigoare : Biroul PRAM - ing Mihaela CONU 1 GENERALITĂȚI 1 1 Obiect Prezenta specificație tehnică se referă la condițiile tehnice privind funcțiile de protecție, automatizare și teleconducere precizate in Anexa 1 ale echipamentul - Bloc digital pentru selectarea fazei cu defect și de comandă a întrerupătorului șunt 1 2 Domeniu de aplicare si cerinte generale Selectarea rapidă a fazei cu defect și conectarea automată, fără temporizare, a polului de "întrerupător șunt" de pe faza cu defect monofazat, inclusiv eliminarea posibilității anclanșării concomitente a 2 sau 3 poli de "întrerupător șunt” Conditiile tehnice pentru echipamentul primar nu fac obiectul acestei specificatii, dar, prezenta specificatie trebuie corelata cu cea referitoare la echipamentul primar din punct de vedere al: tensiunii operative, raportul de transformare a reductorilor de curent etc In functie de conditiile concrete, anumite caracteristici din Anexa 1 vor putea fi modificate sau completate 2 STANDARDE DE REFERINȚĂ Lista standardelor si normelor naționale si internaționale de referința: ■ SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calității Cerințe ■ SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu Cerințe cu ghid de utilizare ■ SR EN 60529:1995/A1:2003 - Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP) ■ SR CEI 60870-1-2:1995 Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 1: Considerații generale Secțiunea 2: Ghid pentru specificații ■ SR CEI 60870-1-1:1995 Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 1: Considerații generale Secțiunea 1: Principii generale ■ SR CEI/TR 60870-1-3:2006 Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 1: -Considerații generale Secțiunea 3: Glosar ■ SR EN 60870-2-2:2003 Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 2: Condiții de funcționare Secțiunea 2: Condiții de mediu (influențe climatice, mecanice și alte influențe neelectrice ■ SR EN 60870-2-1:2001 Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 2: Condiții de funcționare Secțiunea 1: Alimentare și compatibilitate electromagnetică ■ SR HD 546 3 S1:2002 Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 3: Interfețe (caracteristici electrice) ■ SR HD 546 4 S1:2002 Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 4: Prescripții relative la performanțe ■ SR EN 60870-5-101:2004 Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 5101: Protocoale de transmisie - Standard asociat pentru aplicații de bază de teleconducere ■ SR EN 60870-5-103:2003 Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 5103: Protocoale de transmisie Standard asociat pentru interfața de comunicații de informații a echipamentelor de protecție ■ SR EN 60870-5-104:2007 Echipamente și sisteme de teleconducere Partea 5- ■ SR CEI/TS 61850-2:2006 ■ SR EN 60068-2-2:2008 ■ SR EN 60068-3-3:1994 ■ SR EN 60255-5:2003 ■ SR EN 60255-21-1:2002 ■ SR EN 60255-21-2:2002 ■ SR EN 60255-21-3:1996 ■ SR EN 60255-22-1:2008 ■ SR EN 60255-22-2:2008 ■ SR EN 60255-22-3:2009 ■ SR EN 60255-22-4:2008 ■ SR EN 60255-25:2003 ■ SR ETS 300 518:1998 ■ SR EN 60255-3:2001 ■ HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004 104: Protocoale de transmisie Acces la rețele pentru CEI 60870-5-101 prin utilizarea de profile de transport standardizate Rețele și sisteme de comunicații în stații electrice Partea 2: Glosar Încercări de mediu Partea 2: Încercări Încercări de mediu Partea 3: Ghid Metode de încercări seismice ale echipamentelor Relee electrice Partea 5: Coordonarea izolației pentru relee de mâsurâ și dispozitive de protecție Prescripții și încercări Relee electrice Partea 21: Încercări la vibrații, șocuri, zdruncinări și seisme aplicabile releelor de măsură și dispozitivelor de protecție Secțiunea 1: Încercări la vibrații sinusoidale Relee electrice Partea 21: Încercări la vibrații, șocuri, zdruncinări și seisme aplicabile releelor de măsură și dispozitivelor de protecție Secțiunea 2: Încercări la șocuri și zdruncinări Relee electrice Partea 21: Încercări la vibrații, șocuri, zdruncinări și seisme aplicabile releelor de măsurare și dispozitivelor de protecție Secțiunea 3: Încercări la seisme Relee de măsurare și echipament de protecție Partea 22-1: Încercări de influență electrică Încercări la undă oscilatorie amortizată de 1 MHz Relee de măsurare și echipament de protecție Partea 22-2: Încercări la perturbații electrice Încercări la descărcări electrostatice Relee de măsurare și dispozitive de protecție Partea 223: Încercări la perturbații electrice Imunitate la câmpuri electromagnetice radiante Relee de măsurare și dispozitive de protecție Partea 224: Încercări la perturbații electrice Încercare de imunitate la trenuri de impulsuri rapide Relee electrice Partea 25: Încercări de emisie electromagnetică pentru relee de măsură și dispozitive de protecție Sistem celular digital de telecomunicații (faza 2); Servicii suplimentare ale grupului închis al utilizatorului - faza 1 (GSM 02 85 Relee electrice Partea 3: Relee de măsurare și echipamente de protecție cu o singură mărime de alimentare de intrare, cu timp dependent sau independent Pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe 3 CONDITII GENERALE DE FUNCTIONARE SI MEDIU 3 1 Conditii generale de functionare si mediu Gama temperaturii ambiante - transport 0C - stocare 0C - functionare 0C Umiditate relativa % Gradul de protectie al carcasei Zona climatica Compatibilitate electromagnetica: - test de frecventa inalta conf SR EN 60255-22-1:2008 clasa III - test la descarcari electrostatice conf SR EN kV 60255-22-2:2008 clasa III - test la perturbatii electromagnetice conf SR kV EN 60255-22-3:2009 clasa III virf -20 - +55 -20 : +55 -5 - +40 min 90 min IP 50 N 2,5 8 10 3 2 Durata normată de functionare În regim normal de funcționare, durata normată de exploatare este de 10 ani (2 1 16 5 -Echipamente pentru statii si centrale 8-12 ani), conform HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004, cu condiția respectării regulilor de alegere, de întreținere, de exploatare, de transport și de depozitare 4 CONDITII TEHNICE 4 1 Conditiile tehnice si caracteristicile echipamentului sunt precizate in Anexa 1 4 2 Cerinte cu privire la documentatia tehnica Produsul va fi insotit la livrare de urmatoarele documente: - manualul de utilizare in limba română - declaratie de conformitate si certificat de garantie al produsului ANEXA 1 BLOC DIGITAL PENTRU SELECTAREA FAZEI CU DEFECT ȘI DE COMANDĂ A ÎNTRERUPĂTORULUI ȘUNT Nr Crt Bloc digital pentru selectarea fazei cu defect și de comandă a întrerupătorului șunt Date tehnice solictate Date tehnice garantate de furnizor 1 2 3 4 FABRICANT TIPUL PRODUSULUI 1 CONDITII TEHNICE CERUTE 1 1 Curentul nominal ,In A 1 sau 5 1 2 Tensiune nominala ,Un V 100 1 3 Frecventa nominala , Fn Hz 50 1 4 Alimentare in c c - convertor cc/cc inclus da/nu - tensiune nominala c c Vc c 220 - toleranta ± % +20 ; -20 - unda de tensiune ( varf la varf ) % Un 10 1 5 Conditii termice ( suprasarcina ) : - in circuitele de curent ( permanent ) xIn 3 - pentru 1 sec XIn 100 - in circuitele de tensiune ( permanent ) xUn 1 3 1 6 Consum - in circuitele de curent la In ( max ) VA 0,5 - in circuitele de tensiune la Un (max ) VA 0,5 1 7 Numar de intrari analogice ; - intrari de tensiune (UR0, US0, UT0):; 3 - intrari de curent (Ih1, Ih2, Imn,) 3 1 8 Numar de intrari numerice separate galvanic 16 - tensiune de lucru Vcc ; 24, 48, 110, 220 - curent de intrare mA Media timpului de Buna Functionare (MTBF) clasa R3; Min 8760h > Media Timpului de Defectare (MTTR) clasa R3 Max 12h > Timp de Reparare (MRT) clasa RT3 Max 6h > Clasa de disponibilitate clasa A2 Min 99,75% > Nivel de solicitare in exploatare 24 h/zi 1 15 Osciloperturbobraf numeric -inclus a)numar canale numerice da/nu da - semnale interne - semnale externe 32 - perioada eșalonare ms 1 b)numar canale analogice 6 - tensiuni 3 - curenti 3 - perioada eșalonare ms 1 c)mod trigerare - selectabil da/nu da - depașiri limite superioare/inferioare marimi analogice da/nu da - ON/OFF contacte da/nu da d)durata înregistrare - durata preavarie (min) s 0,1 - durata posttriger s 0,5-3 e) capacitate totala s 8 f)eticheta de timp atașata evenimentului da/nu da g)software de transfer și vizualizare oscilograme inclus da/nu da h) osciloperturbograma format tip COMTRADE da/nu da 1 16 Înregistrator de evenimente ■ inclus da/nu da ■ numar de evenimente memorate 512 ■ rezolutie de timp ms 1 ■ eticheta de timp atașata evenimentelor da/nu da ■ software de transfer și vizualizare inclus da/nu da 1 17 Parametrizare și reglaje a)- software de parametrizare inclus da/nu da -prin intermediul panoului local -prin software PC și comunicatie da/nu da seriala da/nu da 1 18 Integrare sistem SCADA: - protocol de comunicare cu sistem SCADA existent da/nu 2 Componente ale funcției de protecție 1 1 2 1 1 - Selectarea rapidă a fazei cu defect și conectarea automată, fără temporizare, a polului de "întrerupător șunt" de pe faza cu defect monofazat, inclusiv eliminarea posibilității anclanșării concomitente a 2 sau 3 poli de "întrerupător șunt” da 2 - Comanda anclanșării automate, fără temporizare, a polului de “întrerupător șunt” de pe faza cu defect monofazat da 3 - Comanda anclanșării manuale a polilor "întrerupătorului șunt" dacă cele 2 separatoare de bare sunt deschise pentru probe și verificări; da 4 - Blocarea conectării polilor "întrerupătorului șunt" la defecte polifazate da 5 - Declanșarea automată a polului "întrerupătorului șunt" după o durată de timp prestabilită At (reglabilă), considerată necesară lichidării defectelor monofazate trecătoare prin autostingere da 6 - Blocarea funcționării repetate (nedorită) a acțiunii de șuntare dacă defectul nu a dispărut după prima deschidere a "întrerupătorului șunt" da 7 - Blocarea comenzii de anclanșare a celorlalți 2 poli ai “întrerupătorului șunt” pe durata conectării polului fazei cu defect da 8 - Blocarea funcționării "întrerupătorului șunt" pe durata funcționării protecțiilor și automatizărilor convenționale specifice rețelelor electrice cu neutrul tratat prin rezistență da 9 - Declanșarea automată rapidă a polului "întrerupătorului șunt" conectat pe faza cu defect dacă pe durata închiderii/conectării acestuia se produce un alt defect la defect la pământ pe o altă fază - declanșarea imediată a fazei care a realizat șuntarea defectului inițial da 10 - Declanșarea imediată a polului "întrerupătorului șunt" care a închis pe altă fază decât aceea pe care s-a produs defectul monofazat da 11 - Declanșarea automată rapidă a "întrerupătorului șunt" dacă apare un defect la blocul de comandă sau de alimentare a "întrerupătorului șunt" da 12 - Corelarea din punct de vedere funcțional a Sistemului de Automatizare “Întrerupător șunt” aferent unei Secții de bare de 20 kV cu protecțiile prevăzute pe transformatorul de 110/20 kV care alimentează secția de bare respectivă da 13 - Sesizarea defectelor rezistive în rețeaua de 20 kV (pentru o valoare de curent în secundarul transformatorului de pe legătura la pământ a rezistorului Rn mai mare de 15 mA) da 14 - Monitorizarea întrerupătorului șunt (contorizarea numărului de acționări pe fiecare fază, inclusiv posibilitate de resetare a contorilor, local și/sau de la da distanță); 15 - Semnalizarea defectelor polifazate; da 16 - Măsurarea și afișarea mărimilor achiziționate (valori efective U, I, f cu o precizie de ± 1 %); da 17 - Înregistrator de evenimente (cu o precizie de 1 ms); da 18 - Osciloperturbograf digital inclus pentru înregistrarea evoluției curenților, tensiunilor și a binarelor în timpul acționării întrerupătorului șunt (mărimi numerice 32 DI și analogice 3I, 3U cu frecvența de eșantionare 1 kHz, timp maxim de înregistrare 25 s); da 19 - Interfață om-mașină -MMI (pentru parametrizare și vizualizare mărimi măsurate): - display LCD și tastatură (4x3) locale; - LED-uri de semnalizare a funcționării ; - interfață RS 232 C pentru comunicare cu PC pentru parametrizare, citire (preluare) a mărimilor, evenimentelor și a evoluțiilor acestora în timp în cazul acționării întrerupătorului șunt; da 20 - Modul de integrare în Sisteme Informatice tip SCADA existent da 2 2 Blocul de automatizare va fi astfel dimensionat încât să asigure suplimentar față de cele specificate la nr crt 1 1 următoarele: da - să preia valorile curenților de pe cele două rezistoare RN 1 și RN 2, în directă corelare cu schema de funcționare a stației; - să preia pozițiile celor două separatoare trifazate de bare din celula de “întrerupător șunt” (fig 2 3 3); - să permită corelarea din punct de vedere funcțional cu protecțiile prevăzute pe transformatoarele T1 și T2 de alimentare din 110 kV a stației de 20 kV 3 Date generale 3 1 Temperatura ambianta a) la care sunt garantate caracteristicile functionale oC b) la care se garanteaza functionarea oC c) depozitare/transport oC -5 +40 -10 +55 -20 +70 3 2 Umiditate relativa, conf SR EN 60068-2-2:2008 (la 40oC pentru 56 zile) % Max 90 3 3 Test izolatie 50Hz, 1 min conf SR EN 60255-5:2003 a) între terminale și carcasa kV b) intre contacte deschise kV 2 1 3 4 Compatibilitate electromagnetica: - test de frecventa inalta conf SR EN 60255-22-1:2008 clasa III [kV] - test la descarcari electrostatice conf SR EN 60255-22-2:2008 clasa III [kV varf] - test la perturbatii electromagnetice conf SR EN 60255-22-3:2009 clasa III [V/m] 2,5 8 20 4 Cerinte de realizare 4 1 Comunicatie la nivel statie - fibra optica, topologie stea - field bus - bus RS 232 da/nu da/nu da/nu 4 2 Cerințe software ale terminalelor numerice - Software-ul de configurare, parametrizare pentru terminalele de protecție trebuie să fie compatibil pentru toate echipamentele de același tip si furnizor; - Software-ul de achiziție date, comunicații și analiză (osciloperturbografiere) pentru terminalele numerice trebuie să fie compatibil pentru toate echipamentele furnizate și să permită integrarea echipamentului, în sistemul SCADA existent da da 4 3 Protocol de comunicatie: - protocol standardizat o IEC 61850 o SR EN 60870-5-101:2004 o SR EN 60870-5-103:2003 o SR EN 60870-5-104:2007 o Modbus RTU o DNP3 da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu 4 4 Delimitare fata de proces: - sir cleme - borne aparate da/nu da/nu 4 5 Preluare semnale analogice: - direct de la reductorii de current si tensiune - prin traductori da/nu da/nu 4 6 Realizare constructive terminal: - cu circuite integrate (analogic) - cu microprocesor (numeric) - diemnsiuni cutie (dulap) L x l x H mm - grad de protectie conf SR EN 60529:1995/A1:2003 IP - mod de fixare - conectica de proces nu da 50 fata/spate fata/spate 5 - CONDIȚII PRIVIND FIABILITATEA ȘI MENTABILITATEA 5 1 - Intervalul între două verificări vizuale consecutive în exploatare - Numărul minim de ani de funcționare garantat fără lucrări de mentenanță - Durata de viață minimă garantată 6 luni 5 ani 20 ani 6 - CERINȚE DE ASISTENȚA TEHNICĂ 6 1 || Asistență tehnică la montaj, probe, verificări PRAM, PIF || da || 7 - DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ ANEXATĂ OFERTEI 7 1 Lista cu piese de schimb și scule speciale de întreținere recomandate, inclusiv dotările NPM și PSI necesare da 7 2 Lista încercărilor de tip, individuale și de pe șantier da 7 3 Cartea tehnică cu specificarea condițiilor de montaj, punere în funcțiune și exploatare, în limba română da 7 4 Listă de referințe da 8 - ASIGURAREA CALITĂTII 8 1 Lista cerintelor standard de calitate in timpul proiectarii, productiei si testelor da 8 2 Lista testarilor de rutina da 8 3 Certificare Electrica da 9 CONDIȚII DE GARANȚIE ȘI POST GARANȚIE 9 1 Perioada de garanție 24 luni de la livrare 9 2 Furnizorul/producătorul garantează că produsul oferit a fost testat/functionează în regim de exploatare reală în alte aplicații “întrerupător șunt” , în condiții adecvate scopului pentru care a fost livrat Se vor atașa acte doveditoare în acest sens da Data: € electrica SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr: 136 / 2012 Echipament de reglare automată a bobinelor de stingere Nr pagini : 8 CUPRINS Pagina 1 Generalitati 2 2 3 4 Conditii de reglare a echipamentului de reglare automată a bobinelor de stingere Condiții tehnice pentru echipamentul de reglare automată a bobinelor de stingere Caracteristici și date tehnice pentru terminalul de protecție- comandă-control 2 3 4 5 Documentații tehnice 4 Anexa 1 : Conditii tehnice si caracteristici pentru echipamentul de reglare automata a bobinelor de stingere 5 Elaborat: SC Electrica DTOR Data aprobării : Data intrării în vigoare : Șef birou PRAM: Serbanescu Liviu Aviz CTS : nr /xx xx 2012 xx xx 2012 pag 1/ 8 € electrica SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr: 136 / 2012 Echipament de reglare automată a bobinelor de stingere Nr pagini : 8 1 Generalitati Echipamente pentru reglarea automată a bobinelor de stingere care fac obiectul prezentei specificații tehnice sunt necesare pentru a echiparea instalațiilor de comandă, protecție și automatizare aferente bobinelor de stingere pentru rețelele de medie tensiune, aflate în stațiile electrice de transformare 110 kV/m t 2 Conditii de reglare a echipamentului de reglare automată a bobinelor de stingere În prezenta specificatie tehnica se solicită echipamentul necesar pentru realizarea instalației de reglare automată a bobinelor de stingere din stațiile electrice de transformare 110kV/m t Montarea pe stelajul cu echipamente aferente bobinei de stingere, conectarea și punerea în funcțiune a echipamentului nu fac obiectul specificatiei tehnice 2 1 Principii generale de funcționare Principiul de funcționare al echipamentului se va baza pe măsurarea continuă a defazajului tensiunii bobinei de stingere și compararea cu un unghi de referință fix, impus prin reglaj In cazul in care acest unghi diferă de cel impus prin reglaj, echipamentul va emite comenzi de acționare spre bobina de stingere, astfel încît să se respecte unghiul impus Diferența dintre valoarea de consemn și valoarea unghiului de defazaj trebuie să fie, de asemenea, parametrizabilă Echipamentul trebuie să permită determinarea automată a punctului de acord dorit, prin posibilitatea parametrizării valorii de supracompensare (sau subcompensare) dorită, în procente din valoarea de rezonanță 2 1 1 Fiabilitatea Pentru a asigura fiabilitatea instalațiilor, echipamentul trebuie să fie capabil să detecteze toate modificările valorilor curenților capacitivi vehiculați în rețea (prin monitorizarea deplasării punctului de funcționare față de valoarea de rezonanță) și să inițieze comenzi corespunzătoare către bobina de stingere (de creștere sau scădere a plotului) Pentru a se obține nivelul necesar de fiabilitate a protecției, se solicită o calitate deosebită a componentelor (conf ISO 9001, CEI 1000 și alte norme specificate) 2 1 2 Selectivitatea Echipamentul trebuie să fie selectiv, asigurînd realizarea acordului bobinei de stingere doar la modificari reale apărute în structura rețelelor de medie tensiune și să evite inițierea de comenzi în situația deplasării punctului de funcționare datorită unor factori perturbatori Această selectivitate se va realiza prin verificarea monotoniei variației punctului de funcționare 2 2 Condiții generale Echipamentul va fi oferit în carcasă individuală Pentru echipamente vor fi acceptați numai furnizori cu experiență și capabili să fabrice echipamente de automatizare pentru aplicații de distribuție a energiei electrice în stații electrice de transformare de 110 kV/m t Echipamentele și componentele trebuie să corespundă cel puțin condițiilor tehnice prezentate în Anexa 1 Condițiile privind: mediul înconjurător, condițiile mecanice, electrice, condițiile de izolație, condițiile de compatibilitate electromagnetică ce trebuiesc respectate de echipament sunt prevăzute în Anexa 1 a prezentei specificatii tehnice Documentația tehnică oferită odată cu echipamentul va include metode recomandate de atenuare a influențelor (perturbațiilor) și instrucțiuni tehnice de instalare, legare la pământ și pag 2/ 8 € electrica SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr: 136 / 2012 Echipament de reglare automată a bobinelor de stingere Nr pagini : 8 conectare în instalație, pentru asigurarea condițiilor de compatibilitate electromagnetică a echipamentului oferit 3 Condiții tehnice pentru echipamentul de reglare automată a bobinelor de stingere 3 1 Condiții generale Terminalul de protecție va fi oferit în carcasă pentru montaj aparent cu borne de conectare “în față” În cazul în care echipamentul oferit nu corespunde cerinței de mai sus, ofertantul va preciza și va cota separat (opțional) soluția tehnică și subansamblele (piesele) suplimentare necesare pentru montajul aparent, pe stelajul de protecție Carcasa trebuie să fie protejată contra prafului și umezelii (IP54 sau mai mult, conform CEI 529) Se solicită posibilitatea de conectare cu șuruburi cel puțin pentru circuitele de curent, tensiune, comenzi și alimentare Legături prin fișe cu presare sunt permise numai pentru circuitele de înregistrare și transmisie de date Elementele de reglaj și de semnalizare vor fi instalate la loc vizibil, pe fața carcasei echipamentului Indicatoarele de pe releu trebuie să dea o indicație clară asupra : - stării de funcționare a echipamentului; - depistării unei puneri la pămînt; - executiei acordului bobinei de stingere; - inițierii comenzilor de creștere, respectiv de scădere a plotului; - atingerii acordului maxim; - atingerii plotului maxim, respectiv minim; - blocării externe; - cererii de autoacord Elementele de reglaj vor fi securizate Se vor prevedea contacte separate pentru comenzi și pentru semnalizare Nu sunt permise funcții de ieșire realizate cu elemente semiconductoare Contactele vor fi de tipul cu revenire automată Convertoarele de curent continuu / curent continuu pentru alimentarea circuitelor interne ale releului, trebuie să asigure o separare galvanică a circuitelor interne față de circuitele de 220 Vc c ale bateriei externe (din stație) Mărimile de măsură vor fi convertite analog / digital și procesate în unitățile hardware cu microprocesoare, în concordanță cu algoritmii de protecție stabiliți pe baza principiilor care vor fi prezentate în documentațiile tehnice anexate la ofertă Se va asigura o ecranare corespunzătoare împotriva interferențelor electromagnetice, cel puțin, prin următoarele măsuri: - carcasă metalică a echipamentului; - transformatoare de intrare ecranate; - intrări prin convertoare (opto-cuploare); - alimentare prin convertoare de c c / c c ; - relee de ieșire (nu se admit ieșiri cu elemente semiconductoare); - interfață serială; Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu un afișaj (display) alfanumeric și un mod de navigare care să permită reglarea / parametrizarea funcțiilor interne și citirea informațiilor interne Toate reglajele vor fi indicate prin meniu și valorile de reglaj vor fi introduse ca numere Domeniile de reglaj vor fi limitate și va fi verificată corectitudinea lor Automatizarea trebuie să fie prevăzută cu posibilitatea de a bloca schimbarea de la fața locului sau prin comunicație serială a reglajului de către persoane neautorizate Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu o interfață serială de comunicație accesibilă în partea din față, pentru comunicație cu un calculator portabil PC Echipamentul trebuie să poată fi integrat în sistemul DMS/SCADA existent în cadrul Filialei de Distributie pag 3/ 8 € electrica SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr: 136 / 2012 Echipament de reglare automată a bobinelor de stingere Nr pagini : 8 Oferta va include programe (software) de parametrizare, citire și analizare a reglajelor 3 2 Condițiile tehnice funcționale Protecția oferită se va conecta (de către beneficiar) la înfășurările secundare ale unor transformatoare de curent și tensiune Din acest motiv terminalul oferit trebuie să aibă o impedanță redusă în circuitele de intrare pentru curent 4 Caracteristici și date tehnice pentru terminalul de protecție-comandă-control Performanțele tehnice solicitate pentru echipament sunt sintetizate în ANEXA 1 sub formă de tabel În cazul neîndeplinirii unora dintre performanțele sau cerințele solicitate, ofertantul va indica acest lucru într-o anexă separată 5 Documentații tehnice 5 1 Documentații anexate la oferta tehnică În cadrul ofertei tehnice pentru terminalul de protecție se vor prezenta (în afara tabelului din Anexa 1) următoarele documentații tehnice: - Prospect tehnic sau catalog, inclusiv scheme și desene; - Certificat de probe pentru testele de tip; - Lista de referințe; - Certificat (audit) de calitate pentru proiectare, producție și testare echipamente de protecție; - Lista pieselor de schimb și a sculelor speciale de întreținere recomandate 5 2 Documentații prevăzute în contract În contract se va prevedea obligativitatea ca, la livrarea echipamentelor, să se transmită manualul echipamentului (date tehnice, scheme detaliate, desene, instrucțiuni de montare, verificare, încercare, exploatare, întreținere și depanare) în minim două exemplare și certificatul de calitate al produsului pag 4/ 8 ANEXA 1 Caracteristici și date tehnice pentru echipamentul de reglare automata a bobinelor de stingere Nr Crt Echipament de reglare automata a bobinelor de stingere Cerințe Date tehnice garantate de furnizor Obs PRODUCĂTOR: TIP, COD, VERSIUNE: 1 Date tehnice 1 1 Tensiune nominală alternativă Vca 220 1 2 Frecvență nominală Hz 50 - gama de variație admisibilă a frecvenței f/fN 0,95 + 1,05 1 3 Alimentare în c c - convertor c c /c c inclus da/nu da - tensiune nominală c c V 220 - toleranță % ±20 - riplu admis (vârf la vârf) %Un 10 - imunitate la întreruperea tensiunii de c c pentru cel puțin 50 ms da/nu da Caracteristici tehnice generale 2 1 Intrări analogice: a) curentul secundar prin bobina de stingere A 5 b) tensiunea secundară la bornele bobinei de stingere c) curentul reglat prin bobina de V 100 stingere, preluat ca nivel de tensiune alternativă, proporțională cu poziția miezului bobinei A 5 d) tensiunea de referință pentru controlul unghiului de defazaj față de tensiunea de referință V 220 2 2 Intrări numerice: a) intrări nr b) plot maxim, semnal preluat de la limitatorul de cursă al miezului da/nu da bobinei de stingere da/nu da c) plot minim, semnal preluat de la limitatorul de cursă al miezului da/nu da bobinei de stingere da/nu da d) blocare reglare da/nu da e) cerere autoacord da/nu da pag 5/ 8 Nr Crt Echipament de reglare automata a bobinelor de stingere Cerințe Date tehnice garantate de furnizor Obs 2 3 Ieșiri numerice: a) numar iesiri nr b)echipament blocat datorita: da/nu - unei puneri la pămînt - scaderii tensiunii de referință sub da/nu limita impusă - comenzii externe de blocare da/nu - depășirii numărului admis de comenzi crește-scade da/nu da c) echipament blocat datorită negăsirii punctului de rezonanță da/nu da d) punere la pămînt pe bara de medie tensiune da/nu da e) comenzi de creștere, respectiv da/nu da scădere a plotului da/nu da f) echipament în funcție g) nivel de izolație -cuplaj prin optocuploare - toate intrările sunt izolate între ele h) Relee de ieșire (de execuție) numar operatii de comutare > 5x105 2 4 Semnalizări : a) blocare echipament da/nu da b) punere la pămînt da/nu da c) dispariție tensiune referință da/nu da d) execuție autoacord da/nu da e) comanda CREȘTE da/nu da f) comanda SCADE da/nu da g) acord maxim realizat da/nu da h) echipament în funcție da/nu da i) plot maxim atins da/nu da j) plot minim atins da/nu da k) blocare externă da/nu da l) cerere autoacord da/nu da m) autoacord realizat da/nu da n) teleconducere da/nu da o) așteptare înainte de autoacord da/nu da p) blocat după dezechilibru da/nu da 2 5 Mărimi parametrizabile: a) curentul secundar maxim peste care se declară punere la pămînt b) tensiunea de pe BS peste care se A Da declară punere la pămînt c) tensiune minimă de detecție corectă V Da a unghiului de defazaj d) tensiunea de referință minimă sub V Da care nu se face autoacord e) dezacordul programat la care se V Da pag 6/ 8 Nr Crt Echipament de reglare automata a bobinelor de stingere Cerințe Date tehnice garantate de furnizor Obs reglează sistemul f) unghiul de referință la care se % Da stabilește acordul g) histerezisul (zona de insensibilitae grade Da a acordului) h ) histerezis maxim (diferența maximă de unghi pentru realizare grade Da acord; la depășire se trece la autoacord după un timp de blocare) grade Da i) durata impulsului de acționare a BS s Da j) intervalul de timp între comenzi s Da k) durata blocării echipamentului după un număr repetat de acționări crește-scade l) număr de comenzi consecutive crește-scade, după care se declară acord nereușit și se trece la blocarea min Da echipamentului min Da m) durata blocării după o p p n) numărul maxim de acționări succesive între plotul minim și maxim la căutarea acordului min Da o) tabelul tensiunilor de reglare funcție de curentul de reglare (în vederea stabilirii punctului de acord dorit) V Da 2 6 Comunicație serială Tip/nr a) număr canale comunicație serială da/nu - RS232 da/nu - RS485 da/nu - adaptor RS485/RS232 inclus - altele (a se preciza) - adaptor RS232 inclus da/nu da b) software PC de parametrizare inclus da/nu da - configurare da/nu da - parametrizare da/nu da - achiziție date da/nu da - analiză, da/nu da - comunicație la distanță, da/nu da testare on-line (intrări, iesiri, funcții logice) da 2 7 Parametrizare și reglaje - software de parametrizare inclus da/nu da 2 8 Protocoale de comunicație standardizate da/nu da 3 Cerințe generale 3 1 Temperatură ambiantă a) la care sunt garantate °C -5:-40 pag 7/ 8 Nr Crt Echipament de reglare automata a bobinelor de stingere Cerințe Date tehnice garantate de furnizor Obs caracteristicile funcționale b) la care se garantează funcționarea c) depozitare / transport °C °C -10:155 -20: -70 3 2 Umiditate relativă, conform IEC 68/2/3 (la 40°C pentru 56 zile) % max 90 4 Caracteristici constructive specifice 4 1 Carcasă a) grad de protecție conform IEC 529 b) montare - pe panou - rack c) conexiuni - față - spate da/nu da/nu da/nu da/nu IP54 4 2 Tehnologie de realizare a) numerică da/nu da 5 Documentație tehnică inclusă în ofertă 5 1 Lista pieselor, subansamblelor de schimb și sculelor recomandate pentru mentenanță da/nu da 5 2 Programul testelor de tip și al testelor de la locul de montaj da/nu da 5 3 Scheme de conectare, prospecte, cataloage da/nu da 5 4 Declaratie de conformitate da/nu da 5 5 Lista de referințe da/nu da 6 Asigurarea calității 6 1 Lista standardelor considerate la proiectare, producție, testare 6 2 Lista testelor de acceptanță Semnătura:_____________________ Data:_____________________ pag 8/ 8 Societatea Comercială ELECTRICA S A București SPECIFICAȚIE TEHNICĂ S T nr : 137 Întreruptoare tripolare cu pârghie 1301, 1302, 1303, Rev 0 1 2 Data 2011 Nr pagini: 3 1 1 Obiect Prezenta specificatie tehnica se refera la conditiile tehnice necesare, pentru achizitionarea unui întrerupator tripolar cu parghie 1 2 Domeniul de aplicare Intrerupatoarele tripolare cu parghie sunt utilizate la conectarea si deconectarea instalatiilor electrice de distributie de joasa tensiune 2 STANDARDE DE REFERINTA Invertorul va satisface cerintele standardelor in vigoare si trebuie să provină de la producatori care au un sistem de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001:2008 ■ SR EN ISO 900T2008 - Sisteme de management al calității Cerințe ■ STAS 2612 - 87 - Protecția împotriva electrocutărilor Limite admise ■ SR EN 61140:2002 - Protecție împotriva șocurilor electrice Aspecte comune în instalații și echipamente electrice ■ SR EN 60947-1 - Aparataj de joasă tensiune Partea 1: Reguli generale ■ SR EN 60947-3+A1 Aparataj de joasă tensiune Partea 3: Întreruptoare, întreruptoare-separatoare °i combinații cu fuzibile , 3 CONDITII GENERALE DE FUNCTIONARE 3 1 Conditii generale de functionare si mediu Intrerupatoarele se utilizeaza in medii fara pericole de explozii, fara praf, ceata, ploaie, ulei, fum, zapada deci in medii specifice halelor industriale ■ Tipul de protectie climatica: N3 ■ Temperatura mediului ambiant: -5 +40°C( SR EN 60947-1 ) ■ Altitudinea: 2000m ( SR EN 60947-1 ) ■ Umiditatea: 90% la 20°C Elaborat : Electrica - Data aprobării : Data intrării în vigoare : Produsul nu are un impact semnificativ asupra mediului inconjurator in conditii de mediu prescrise - simboluri de periculozitate: nici unul - indicații de pericol: nici una - faze de risc: conform etichetelor de avertizare - faza de securitate obligatorii: conform etichetelor de avertizare 3 2 Durata normată de functionare In regim normal de functionare, durata normata de exploatare va fi de 20 ani (conform HGR 2 139 din 30 noiembrie 2004), cu condiția respectării regulilor de intretinere, exploatare, transport și de depozitare 4 CONDITII TEHNICE 4 1 Pozitia de montare: verticala 4 2 Vibratii: gama de frecventa 10 50 Hz , amplitudinea vibratiei 0,35mm, durata de încercare 10 cicluri de baleiere ( IEC 68-2-6 ) 4 3 Scuturaturi: acceleratia de varf 300m/s", durata impulsului 6ms, nr scuturaturi 4000 (IEC 68-2-29 ) 5 Caracteristici tehnice 5 1 Tensiunea nominala de izolare: Ui 660V c a 5 2 Tensiunea nominala de utilizare: Ue 500Vc a 5 3 Frecventa nominala: 50 Hz 5 4 Curentul termic conventional in aer liber Ith: Cod 1301 1302 1303 Ith (A) 25 63 100 5 5 Curentul nominal de utilizare Ie: Cod 1301 1302 1303 Ie (A) 25 40 63 5 6 Gradul de protectie: IP 20 5 7 Categoria de utilizare: AC21 6 Prescriptii constructive 6 1 Suport contacte 6 2 Sistemul de contacte fixe si mobile 6 3 Capac izolant 6 4 Masa neta: 0,6Kg codurile: 1301 si 1302; 1,01 Kg codul 1303 2 LII D I O M A m C Codul Ith(A) A±1 B±1 C±1 D±0,1 E±0,1 1301 25 152 130 80 88 70 1302 63 156 155 80 88 70 1303 100 165 175 83 97 90 Schema electrica d sl tI 3